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Data in Many Forms... 


Statistics Canada disseminates data in a variety of 
forms. In addition to publications, both standard and 
special tabulations are offered on computer print- 
outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. 
Maps and other geographic reference materials are 
available for some types of data. Direct access to 
aggregated information is possible through CANSIM, 
Statistics Canada's machine-readable data base and 
retrieval system. 


How to Obtain More Information 


Inquiries about this publication and related statis- 
tics or services should be directed to: 


Energy Section, 
Industry Division, 


Statistics Canada, Ottawa, K1A OT6 (telephone: 
951-9823) or to the Statistics Canada reference centre 
ie 


St. John's (772-4073) Winnipeg (983-4020) 
Halifax (426-5331) Regina (780-5405) 
Montréal (283-5725) Edmonton (495-3027) 
Ottawa (951-8116) Calgary (292-6717) 
Toronto (973-6586) Vancouver (666-3691) 


Sturgeon Falls (753-4888) 


Toll-free access is provided in all provinces and 
territories, for users who reside outside the local 
dialing area of any of the regional reference centres. 


Newfoundland and Labrador 1-800-563-4255 
Nova Scotia, New Brunswick 


and Prince Edward Island 1-800-565-7192 


Quebec 1-800-361-2831 
Ontario 1-800-268-1151 
Manitoba 1-800-542-3404 
Saskatchewan 1-800-667-7164 
Alberta 1-800-282-3907 


Southern Alberta 
British Columbia (South 
and Central) 

Yukon and Northern B.C. 
(area served by 
NorthwesTel Inc.) 
Northwest Territories 
(area served by 
NorthwesTel Inc.) 


1-800-472-9708 


1-800-663-1551 


Zenith 0-8913 


Call collect 403-495-2011 


How to Order Publications 


This and other Statistics Canada publications may be 
purchased from local authorized agents and other 
community bookstores, through the local Statistics 
Canada offices, or by mail order to Publication Sales, 
Statistics Canada, Ottawa, K1A OT6. 


1(613)951-7276 


National Toll Free Order Line 1-800-267-6677 


Toronto 
Credit card only (973-8018) 


Des données sous plusieurs formes... 


Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. 
Outre les publications, des totalisations habituelles et spé- 
ciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfi- 
ches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et 
d'autres documents de référence géographiques sont disponibles 
pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données 
agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de 
données ordinolingue et le système d'extraction de Statistique 
Canada. 


Comment obtenir d'autres renseignements 


Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publica- 
tion ou de statistiques et services connexes doivent être 
adressées à: 


Section de l'énergie, 
Division de l'industrie, 


Statistique Canada, Ottawa, K1A OT6 (téléphone: 951-9823) ou 
au centre de consultation de Statistique Canada a: 


SES Johns (772-4073) Winnipeg (983-4020) 
Halifax (426-5331) Regina (780-5405) 
Montréal (283-5725) Edmonton (495-3027) 
Ottawa (951-8116) Calgary (292-6717) 
Toronto (973-6586) Vancouver (666-3691) 


Sturgeon Falls (753-4888) 


Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans 
toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs 
qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale 
des centres régionaux de consultation. 
Terre-Neuve et Labrador 1-800-563-4255 
Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick 


et Île-du-Prince-Édouard 1-800-565-7192 


Québec 1-800-361-2831 
Ontario 1-800-268-1151 
Manitoba 1-800-542-3404 
Saskatchewan 1-800-667-7164 
Alberta 1-800-282-3907 


Sud de l'Alberta 
Colombie-Britannique (sud 
et centrale) 

Yukon et nord de la C.-B. 
(territoire desservi par la 
NorthwesTel Inc.) 
Territoires du Nord-Ouest 
(territoire desservi par la 
NorthwesTel Inc.) Appelez à frais virés au 403-495-2011 


1-800-472-9708 


1-800-663-1551 


Zénith 0-8913 


Comment commander les publications 


On peut se procurer cette publication et les autres publica- 
tions de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des 
autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux 
de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes 
des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A OT6. 


1(613)951-7276 


Commandes: 1-800-267-6677 (sans frais partout au Canada) 
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SYMBOLS 


The following standard symbols are used 
in Statistics Canada publications: 


fiaures not available. 


figures not appropriate or not appli- 
cable. 


- nil or zero. 

-- amount too small to be expressed. 
P preliminary fiqures. 
T revised fiqures. 


x confidential to meet secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 


t disposition of this secondary product is 
shown under the primary form thereof. 


NOTE 


Nata for any quarter in a calendar year 
may be revised and included in the cumula- 
tive tables of a subsequent quarterly issue 
of that year (such revisions are incorpor- 
ated, by quarters, in the CANSIM data base 
at the year's end). Given that further 
revisions to submitted data are received 
after the publication of the fourth quarter 
issue of any qiven year, it should be borne 
in mind that the statistical series shown in 
this publication are not necessarily the 
same in every detail as those shown in other 
annual publications produced by the Energy 
Section of Statistics Canada. These latter 
publications are usually published after the 
fourth quarter issue of this publication. 
From time to time revisions for previous 


years may be incorporated in the CANSIM data 
hase. 


SIGNES CONVENTIONNELS 


Les signes conventionnels suivants sont em- 
ployés uniformément dans les publications de 
Statistique Canada: 


.. nombres indisponibles. 


... n'ayant pas lieu de figurer. 


- néant ou zéro. 

-- nombres infimes. 
P nombres provisoires. 
© nombres rectifiés. 


x confidentiel en vertu des dispositions de la 
Loi sur la statistique relatives au secret. 


t la disposition de ce produit secondaire est 
comprise dans les données relatives a la 
forme primaire de ce même produit. 


NOTA 


On peut réviser et inclure les données d'un 
trimestre d'une année civile dans les tableaux 
cumulatifs d'un numéro trimestriel ultérieur de 
cette même année, telles révisions sont incluses 
par trimestre dans la base de données CANSIM à la 
fin de chaque année. Comme d'autres révisions 
aux données soumises sont reçues après publica- 
tion du numéro du quatrième trimestre d'une année 
donnée, il faut se rappeler que les séries sta- 
tistiques fiqurant dans cette publication ne sont 
pas nécessairement les mêmes à tous égards que 
celles présentées dans l'autres publications an- 
nuelles produites par la Section de l'énergie de 
Statistique Canada. Ces dernières publications 
paraissent ordinairement après le numéro du 
quartrième trimestre de la présente publication. 
De temps à autre, des révisions pour des années 


précédentes peuvent être incluses dans la base de 
données CANSIM, 
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Highlights Faits Saillants 


- In the current quarter. Canadian produc- . Au cours de ce trimestre, la production cana- 


tion of primary energy reached 2 961 peta- 
joules (PJ), up 12.7% from the correspond- 
ing quarter in the previous year. Of this 
Current quarter's production natural gas 
and its by-products contributed 40.4%, 
crude oil 32.3%, coal 13.8% and hydro and 
nuclear electricity 135.3%. 


Exports of energy commodities for the 
first quarter 1988 climbed 38.4% from the 
year earlier period to 1 203 PJ. Of this 
total, natural gas and its by-products 
contributed 36.2%, crude oil 32.4%, coal 
18.3% and electricity 2.8%. Other energy 
forms account for the remaining 10.3%. 
Imports for the same period were 354 PJ, 
with coal and oil accounting for 75.1% of 
these imports. The trade balance of energy 
products in the first quarter stood at 
+849 PJ. 


The amount of energy available to Cana- 
dians for consumption rose 8.7% from the 
corresponding quarter of 1987, to 2 407 
PJ. Per capita consumption (based on popu- 
lation estimates at the beginning of the 
quarter) stood at 93 gigajoules, 6.5% 
above that of a year easlier. 


Energy and non-energy use in the indus- 
trial sector increased by 6.1% to 711 PJ 
in the first quarter over a year earlier. 
Of this increase non-energy uses accounted 
POL 223) o> 


Residential and farm use (excluding motor 
gasoline and diesel) was up (36 PJ or 
8.0%) in the first quarter of 1988 when 
compared to the same period of 1987. 
Transportation uses (including all avia- 
tion fuel use) for the same period of 1987 
and 1988 increased 35 PJ to 420 PJ (9.2%). 


dienne d'énergie primaire s'établit à 2 961 
pétajoules (PJ), soit 12.7% de plus que la 
période correspondante de l'année précédente. 
De cette production, la part du gaz naturel et 
de ses dérivés 40.4% et celle du pétrole brut 
représent 32.3%. La part du charbon se situe à 
13.8% et celle,de l'électricité hydraulique et 
nucléaire à 13.3%. 


Au premiere trimestre de 1988, les exportations 
de produits énergétiques s'établissent à 1 203 
PJ, en hausse de 38.4% par rapport au trimestre 
correspondant de l'année précédente. De ce 
total, la part du gaz naturel et de ses dérivés 
36.2%, celle du pétrole brut représente 32.4%, 
celle du charbon 18.3% et celle de l'électri- 
cité 2.8%. Les autres formes d'énergie repré- 
sentent le solde de 10.3%. Au cours de la même 
période, les importations sont de 354 PJ, le 
pétrole brut et le charbon représentant 75.1% 
de ces importations. La balance commerciale des 
produits énergétiques s'établit a +849 PJ au 
premiere trimestre. 

La quantité d'énergie mise a la disposition des 
Canadiens pour consommation augmente de 8./% 
comparativement au trimestre correspondant de 
1987, pour atteindre 2 407 PJ. La consommation 
par habitant (basée sur les estimations démo- 
graphiques du début du trimestre) s'établit a 
93 gigajoules, soit 6.5% de plus qu'il y a un 
an. 


Dans le secteur industriel, l'etilisation éner- 
gétique et l'utilisation non énergétique aug- 
menté de 6.1% par rapport à même période de 
l'année précédente, pour atteindre 711 PJ. Les 
usages non énergétiques représentent 22./% de 
cette augmentation au cours du trimestre. 


Les combustibles destinés à la consommation 
résidentielle et agricole (excluant l'essence à 
moteur et le carburant diesel) ont augmenté 
légrement (36 PJ ou 8.0%) au cours du premier 
trimestre pour s'établir à 497 PJ. La consomma- 
tion au titre des transports (y compris le 
carburant d'aviation) au premier trimestre a 
augmenté de 35 PJ à 420 PJ (9.2%). 


EXPLANATORY NOTES 


in this publication 
are derived primarily from monthly and 
quarterly surveys of the energy supply 
industries supplemented with data from the 
National Energy Board, the various energy 
producing provinces and additional informa- 
tion on imports as indicated by data re- 
ceived at Statistics Canada. Demand data 
are in general as reported by the larger 
energy supply companies on quarterly ques- 
tionnaires which are structured towards ob- 
taining consumption data in a standardized 
format, that is one which allows inter- 
energy comparisons. The companies surveyed 
are the producers of petroleum products, the 
largest distributors of petroleum products, 
major electric utilities (some of which con- 
solidate information from smaller utilities 
which they supply), major industrial produc- 
ers of electricity and the natural gas 
utility industry. 


The data contained 


The validity of the published data is a 
function of the ability of the responding 
supply industries to code customers in an 
accurate manner. However, many reporting 
companies, especially in the petroleum pro- 
ducts area, have difficulty in determining 
the final consumers of the product, due to 
the presence of marketing agents, brokers, 
etc. Further, the final consumer may use 
his purchased product in a number of differ- 
ent industries, eg. an iron ore company 
which extracts and mills ore and which also 
operates a railway system. 


The universes for all surveys forming the 
basis of this publication are characterized 
by very few but very large respondents - 
Hydro-Quebec, Imperial Oil Ltd., Interpro- 
vincial Pipeline, Dow Chemicals, etc. In 
general no "sample" surveys of the energy 
producing/distribution industries are em- 
ployed: rather surveys of the total uni- 
verse form the basis of this publication. 
Selected energy use by seven of the most 
energy intensive industries in the mining 
and manufacturing sectors are monitored by 
surveying the largest establishments in each 
of the industries to verify selected data 
reported by the supply industries. Those 
few areas where estimates have played a role 
are indicated in the section of Data Sources 
following. 
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NOTES EXPLICATIVES 


Les données présentées ici sont établies prin- 
cipalement à partir d'enquêtes mensuelles et tri- 
mestrielles auprès des branches fournisseuses 
d'énergie, que viennent compléter les données 
communiquées par l'Office national de l'énergie, 
les différentes provinces productrices d'énergie 
et des renseignements supplémentaires sur les 
importations d'après les données reçues à Statis- 
tique Canada. Les données sur l'écoulement sont 
en général celles déclarées par les principales 
compagnies sur les questionnaires trimestriels, 
qui sont conçus pour l'obtention de données sur 
la consommation en format normalisé permettant 
des comparaisons entre diverses formes d'éner- 
gie. Les entreprises enquétées sont les pro- 
ducteurs de produits pétroliers, les principaux 
distributeurs de produits pétroliers, les grandes 
entreprises d'électricité (dont certaines consol- 
ident les renseignements provenant de services 
publics moins importants qu'elles fournissent), 
les principaux producteurs industriels d'électri- 
cité et la branche des compagnies de gaz naturel. 


La validité des données publiées est une 
fonction de la capacité des branches répondantes 
de coder les clients de façon appropriée. 
Cependant, un grand nombre de compagnies répond- 
antes, en particulier celles du secteur des pro- 
duits pétroliers, se heurtent à des difficultés 
pour déterminer les consommateurs finals du pro- 
duit en raison de la présence d'agents, de cour- 
tiers, etc. de commercialisation. De plus, le 
consommateur final peut utiliser le produit qu'il 
achète dans un certain nombre de branches différ- 
entes, comme par exemple une compagnie de miner- 
ais de fer qui extrait et broie le minerai, mais 
qui peut aussi exploiter un système ferroviaire. 


Les univers de toutes les enquêtes servant à 
la préparation de cette publication se caractér- 
isent par un très petit nombre de répondants, 
mais très importants, tels que Hydro-Québec, 
Imperial Oil Ltd., Interprovincial Pipeline, Dow 
Chemicals, etc. En général, on n'utilise pas 
d'enquétes par sondage des branches productrices 
et distributrices d'énergie. Un recensement de 
l'univers total est plutôt utilisé pour la pré- 
paration de cette publication. On suit certaines 
utilisations de l'énergie dans sept des branches 
à plus forte intensité énergétique des secteurs 
des mines et de la fabrication par une enquête 
auprès des principaux établissements de chacune 
de celles-ci afin de vérifier les données sélec- 
tionnées déclarées par les branches fournis- 
seuses. La partie sur les sources de données 
mentionne les quelques domaines pour lesquels des 
estimations ont servi. 


Units of Measure 


kilo = 107 
mega = 106 
giga = 10? 
tera = 1012 
peta = 1015 


1 megalitre = 102m? (or 1 000 cubic metres) 
1 gigalitre = 106m? (or 1 000 000 cubic 


metres) 
1 B.t.u. = 1.054 615 x 10% joules 
1 barrel = .158 91 cubic metres 
1 gallon = 4.546 09 litres 


1 cubic foot = .028 327 84 cubic metres 
1) Eons=*.907), 184 7° metric» tonnes. 


Energy conversion factors utilized based 
on the gross heat of combustion, are as fol- 
lows: 


Fuel type - Combustible 


Coal - Charbon: 

Anthracite 

Imported bituminous - Bitumineux importé 
Canadian bituminous - Bitumineux canadien 
Sub-bituminous - Sousbitumineux 

Lignite 

Coke 

Coke oven gas - Gaz de four a coke 


Propane 

Butane 

Ethane 

LPG's - GPL 

Crude oil - Pétrole brut 

Still gas - Gas de distillation 

Motor gasoline - Essence à moteur 

Kerosene - Kérosène 

Diesel - Huiles diesels 

Light fuel oil - Mazouts légers 

Heavy fuel oil - Mazouts lourds 

Petroleum coke - Coke de pétrole 

Aviation gasoline - Essence d'aviation 

Aviation turbo fuel - Carburéacteurs pour 
turbine à gaz 


Natural gas - Gaz naturel 
Electricity - Énergie électrique 
Steam - Vapeur 

Solid wood wastes - Déchets de bois 


Spent pulping liquor - 
Lessive de pate épuisée 


(1) Conversion factors revised for 1987. - Facteur révisé en 1987. 


Unités 


kilo 
mega 
giga 
tera 
peta 


1 mégalitre 
1 gigalitre 


ft oh at Te ae 


de mesure 


105m? (ou 1 000 mètres cubes) 
106m? 


(ou 1 000 000 mètres cubes) 


1 B.t.u. = 1.054 615 x 10% joules 
1 baril = .158 91 mètre cube 
1 gallon = 4.546 09 litres 


1 pied cube = .028 
1 tonne impériale = .907 184 7 tonne métrique. 


327 84 mètre cube 


Les facteurs de conversion en terajoules cal- 
culés selon la chaleur brute de combustion sont 
les suivantes: 


Conversion factor 


Natural unit - Unité naturelle 


kilotonnes 


gigalitres 


megalitres 
" 


gigalitres 


gigawatt hours 


gigawatt heures 


kilotonnes 


Coefficent de conversion 


terajoules 


27.70(1) 
29.00(1) 
27.60(1) 
18.80(1) 
14.40(1) 
28.83 

18.61 


22923 
28.62 
18. 36 
2h 122) 
38.51 
41.73(3) 
34.66 
37.68 
38.68 
38.68 
41.73 
42.38 
5292 


35.93 


37.82(4) 


3.60 


(2) Not used in calculations in this publication. - Pas employé dans les calculs de cette publication. 
(3) Still gas is expressed in cubic metres of heavy fuel oil equivalent. - Le gaz de distillation 


s'exprime en équivalent de mètre cube de mazout lourd. 
(4) Revised from year to year, see page xiv. - Révisé annuellement: 


vii 


voir page xiv. 


Since this quarterly publication gives 
additional detail on non-energy products at 
petroleum refineries, it was necessary to 
employ the following equivalents for the 
products listed: 


Puisque cette publication trimestrielle donne 
des renseignements supplémentaires sur des pro- 
duits non énergétiques fabriqués aux raffineries 
de pétrole, il a fallu utiliser les équivalents 
suivants pour chacun de ces produits: 


ee —————— ————————————— 


Fuel type 


Combustible 


Petrochemical feedstock - Alimentation pétrochimique 


Naptha specialties - Produits spéc iaux/base-napthe 

Asphalt - Asphalte 

Lubricating oils and greases - Huiles et graisses 
lubrifiantes 

Other products - Autres produits 


Natural unit Conversion 
factor 
Unité naturelle Coefficient 


de conversion 
terajoules 
Bion 


29% 17 
Li 44.46 


megalitres 
" 


À 394È6 
ia 37282 


Notes on Individual Tables 


Table S - Historical Energy Summary Table - 
Canada 


This table is intended to allow an anal- 
ysis of historical energy trends at the 
national level for certain points of mea- 
surement - namely: 


1. Production, from primary sources. 
2. Gross availability, availability of each 
energy form (excluding crude oil); less 
a. production of coke, 
b. production of coke oven gas, 
c. production of thermal electricity, 
d. LPG's used for the production of 
refinery products. 
3. Net domestic consumption (net supply of 
primary and secondary sources). 
4, Producer consumption (less any crude oil 
consumed by producers). 
>. Non-energy use. 
6. Energy use. 
7. Total mining. 
8. Total manufacturing. 
9. Total industry. 
0. Total transportation 
under Table 53). 
Residential and farm. 
12. Government and other commercial. 


(see explanation 


For the calculation of year to year 
changes, data for 1982 and earlier years 
have been recalculated to reflect the 


changes in natural gas conversion rates. See 
note on page xiv. 


VAT 


Notes sur les tableaux 


Tableau S - Tableau chronologique sommaire de 
l'énergie - Canada 


Dans ce tableau, il est possible d'analyser 
chronologiquement les tendances énergétiques à 
l'échelle nationale pour certains points de re- 
père, à savoir: 


1. Production, sources primaires. 

2. Disponibilité brute, disponibilité de chaque 
forme d'énergie (sauf pétrole brut); moins 
a. la production de coke, 
b. la production de gaz de fours à coke, 
c. la production d'électricité thermique, 
d. GPL.  utilisés/* pour) la *produébions ide 

produits pétroliers raffinés. 

3. Consommation intérieure nette (disponibilité 
nette primaire et secondaire). 

4. Autoconsommation (moins la quantité de pé- 
trole brut utilisé par les producteurs). 

5. Utilisation non énergétique. 

6. Utilisation énergétique. 

7. Total, mines. 

OMIotaleMiabnicamon 

9. Total, industrie. 

0 


10. Total, transports (voir l'explication au ta- 
bleau 53). 

11. Secteurs résidentiel et agricole. 

12. Secteur public et autres secteurs commer- 
ciaux. 


Pour obtenir les variations annuelles, on a 
recalculé les données pour 1982 et les années 
antérieures en tenant compte des nouveaux taux de 
conversion du gaz naturel. Voir la note à la page 
xiv. 


As an aid to analysis, degree days below 
18.09 Celsius are shown. The provincial and 
national figures have been developed by uti- 
lizing recordings at certain selected sta- 
tions considered to be representative of the 
geographic area concerned. 


Table S1 - Energy Summary Table 


This table is intended to allow an anal- 
ysis of energy trends for items presented in 
Table S at the provincial level for the cur- 
rent quarter and year. 


Table S2 - Components of Major Energy Totals 


This table also is intended to allow an 
analysis of trends in energy, but in the 
five basic energy forms. The method of com- 
piling the data is the same as that employed 
in Table S1. 


Table S3 - End Uses of Major Fuel Types 


This table is intended to analyze the 
disposition of the five basic energy forms, 
viz coal and coke, oil products and LPG's, 
natural gas, electricity, and steam. It 
should be emphasized that the data are not 
additive; for example, natural gas used to 
generate electricity is shown under the 
"natural gas" energy form, while the dispo- 
sition of electric energy includes that 
amount of electricity produced at gas fired 
stations. 


Furthermore, an element of "double- 
counting" is included in the "coal and coke" 
energy form in that coal used to produce 
coke is shown at the category "coke ovens", 
while the disposal of the coke produced is 
also accounted for in categories such as 
industrial use. 


In the transportation sector, only the 
use of fuel by transportation industries 
(defined as railways, airlines, marine, 
pipelines, road and urban transit, and 
retail pump sales) is included. Excluded is 
that fuel which may have been used by other 
sectors (e.g., agriculture) for transpor- 
tation but which is included within the 
quantities reported for such sectors. 


Note that solid wood wastes and spent 
pulping liquor, shown as a Supplementary 
Information Text Table III at end of this 
introduction, are not included in Summary 
Tables S, S1, S2 and S3 nor any of the main 
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Pour faciliter l'analyse, on indique les 
jours-degrés au-dessous de 18.09 Celsius. Les 
chiffres pour le Canada et les provinces ont été 
calculés à partir des lectures prises à certaines 
stations considérées comme représentatives de la 
région géographique en question. 


Tableau S1 - Tableau sommaire de l'énergie 


Ce tableau entend permettre l'analyse des 
tendances énergétiques pour les postes du tableau 
S à l'échelle provinciale pour le trimestre et 
l'année courante. 


Tableau S2 - Répartition de l'énergie 


Ce tableau entend également permettre l'ana- 
lyse des tendances d'énergie mais pour les cinq 
principales formes d'énergie. La méthode utilisée 
pour la compilation des chiffres est celle indi- 
quée dans le tableau S1. 


Tableau S3 - Utilisation finale de chaque com- 
bustible principal 


Ce tableau entend permettre l'analyse de 
l'écoulement des cinq formes primaires d'énergie, 
le charbon et le coke, les produits pétroliers et 
GPL, le gaz naturel, l'électricité et la vapeur. 
Veuillez prendre note que les chiffres ne peuvent 
pas être comptabilisés; exemple le gaz naturel 
utilisé dans la production de l'électricité appa- 
raît dans la forme d'énergie "gaz naturel" bien 
que la distribution de l'électricité inclus ce 
montant d'électricité produite par les centrales 
alimentées au gaz. 


De plus une certaine duplication existe dans 
la forme d'énergie "charbon et coke" en ce sens 
que le charbon utilisé dans la fabrication du 
coke apparaît dans la section "four à coke" bien 
que la distribution du coke fabriqué apparait 
aussi dans certaines catégories comme l'usage 
industriel. 


Dans le secteur du transport, on a inclu seu- 
lement les combustibles utilisés par l'industrie 
défini comme chemins de fer, lignes aériennes, 
maritimes, pipelines, transport commercial et en 
commun, et ventes au détail (pompes). Ainsi on a 
exclu le combustible qui a peut-être été utilisé 
aux fins de transport dans d'autres secteurs 
(exemple l'agriculture), mais qui a été inclu 
avec les quantités indiquées pour de tels sec- 
teurs. 


À noter que les déchets solides de bois et la 
lessive de pâte épuisée indiqués sous la forme du 
tableau explicatif supplementaire III ci-dessous 
ne sont pas compris aux tableaux sommaires S, S1, 
S2, S3 ainsi qu'aux tableaux principaux de cette 


tables of this publication. The generation 
of electricity in the Pulp and Paper and 
Sawmills industries from these fuel is shown 
in Table G. 


Tables A and B - Primary and Secondary 
Energy 


These tables summarize data on primary 
and secondary energy forms. Energy products 
with both primary and secondary sources 
(liquefied petroleum gases, electricity and 
steam) have all their disposition accounted 
for under the primary form of each. 


Coal. Data presented here are the summation 
of data presented in Table F. 


Natural gas. See the following note on Natu- 
ral Gas. 


Gas plant NGL's. Includes propane, butane 
and ethane, see Table 14 for the component 
breakdown. The supply shown here measures 
only production from gas plants and does not 
include refinery produced LPG's. Condensate 
is included with crude oil. 


Hydro and nuclear electricity. Production is 
for all hydro and nuclear generated electri- 
Citys The assumption is made that most 
international and interprovincial movements 
of electric energy are from primary sources 
(i.e., hydro and nuclear). 


Steam. See the following note on Steam. 


Coke oven gas. See note on Coke Oven Gas. 


Refined petroleum products. Data presented 
are the summation of data given in Tables 
C and D, including data on non-energy pro- 
ducts. 


Thermal electricity. Data presented here are 
the summation of data given in Table G. Ex- 
ports, imports, producer consumption (which 
includes line losses etc.) are included 
under hydro and nuclear electricity. 


publication. L'energie électrique produite par 
ces combustibles pour les industries des pâtes et 
papiers et des scieries est indiquée au tableau 
G. 


Tableaux A et B - Energie primaire et secondaire 


Ces tableaux résument les données sur les 
formes d'énergie primaire et secondaire. Les pro- 
duits énergétiques consommés provenant de sources 
primaires et secondaires (gaz de pétrole liqué- 
fié, électricité et vapeur) figurant intégrale- 
ment comme forme primaire de chacune. 


Charbon. Les données présentées sont le résultat 
de la sommation des données du tableau F. 


Gaz naturel. Voir la note qui suit à ce sujet. 


Usine de traitement des liquides de gaz naturel. 
Comprend le propane, le butane et l'éthane. Leur 
répartition fiqure au tableau 14. Les quantités 
disponibles indiquées ne représentent que la pro- 
duction des usines de traitement du gaz et 
n'englobent donc pas les gaz de pétrole liquéfiés 
produits par les raffineries. Le condensat est 
inclus avec le pétrole brut. 


Hydro-électricité et électricité nucléaire. La 
production représente la totalité de l'électri- 
cité produite sous ces deux formes. On présume 
que la majorité des mouvements inter-provinciaux 
et internationaux d'énergie électrique provien- 
nent de sources primaires (e.g., hydro et nuclé- 
aire). 


Vapeur. Voir la note qui suit à ce sujet. 
Gaz de fours à coke. Voir la note à ce sujet. 


Produits pétroliers raffinés. Les données présen- 
tées sont le résultat de la sommation des données 
des tableaux C et D, y compris les données sur 
les produits non énergétiques. 


Électricité thermique. Les données présentées 
sont le résultat de la sommation des données du 
tableau G. Les exportations, les importations, 
l'autoconsommation (qui comprend les pertes de 
transport, etc.) fiqurent sous les rubriques de 
l'hydro-électricité et de l'électricité nu- 
cléaire. 


Tables C and D - Refined Petroleum Products 


Due to confidentiality requirements, data 
for the North for selected crude oil items 
and for the production of refined petroleum 
products (RPP) are no longer being pub- 
lished. To protect against disclosure, the 
corresponding data for Saskatchewan are also 
being suppressed. Although the combined RPP 
data are not being published in this publi- 
cation, they are available in the RPP publi- 
cation (Catalogue 45-004). 


Although all of the supply data used in 
these tables, and in Table E, are based on 
data which are published in catalogue 45- 
004, the availability figure published does 
not agree with the net sales figure publish- 
ed in catalogue 45-004. For details on the 
manner in which a reconciliation can be made 
for the years prior to 1982 please refer to 
the 4th quarter 1983 issue and previous 
issues. 


Effective from the first quarter of 1982, 
the line "other adjustments" was added. The 
composition of this line in relation to the 
RPP is as follows: 


+ receipts from reporting companies 

receipts from non-reporting companies 

- deliveries to reporting companies 

- losses and adjustments 

- transfers to feedstock(1) 

= other adjustments (as used in this publi- 
cation) 


a 


The result of this change in presentation 
has been that the statistical difference in 
most instances has been reduced and that 
availability less producers consumption will 
now agree with net sales as presented in 
catalogue 45-004 with the following excep- 
tions: 


- interprovincial transfers may be modified 
to reflect movements which are indicated 
by supplementary data used in the comple- 
tion of the demand section of the tables. 


(1) A comparison of refinery inputs (line 
12, tables A & B) against production of 
refinery petroleum products (line 1) 
presents an inflated volumetric gain in 
the refinery process. This inflated gain 
results to an extent from the partially 
refined products used as input in the 
refinery process that are shown in line 
7 of the tables, rather than in line 
12. That is - refinery inputs are under- 
stated by the amount of this transfer to 
refinery feedstock. 
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Tableaux C et D - Produits pétroliers raffinés 


Conformément aux exigences en matière de con- 
fidentialité, certaines données pour le Nord 
relatives au pétrole brut et à la production de 
produits pétroliers raffinés (PPR) ne sont plus 
publiées. De plus, pour ne pas divulguer de 
renseignements délicats, on a également supprimé 
les données correspondantes pour la Saskatche- 
wan. Bien que les données agrégées sur les PPR ne 
figurent plus dans la présente publication, elles 
sont disponibles dans la publication sur les 
produits pétroliers raffinés (n° 45-004 au cata- 
logue). 


Même si toutes les données sur la disponi- 
bilité totale d'énergie présentées dans ces 
tableaux et dans le tableau E se fondent sur des 
chiffres parus dans la publication n° 45-004, 
les données publiées sur la disponibilité ne con- 
cordent pas avec le total des ventes nettes 
figurant dans la dite publication. Pour les 
détails sur la fagon dont une reconciliation peut 
être faite pour les années antérieures à 1982, 
veuillez consulter le numéro du quatrième tri- 
mestre de 1983 ou un des numéros précédents. 


À partir du premier trimestre de 1982 la ligne 
"autre ajustements" a été ajoutée. La composition 
de cette nouvelle rubrique, pour ce qui est des 
PPR 


+ arrivages des sociétés déclarantes 

arrivages des sociétés non déclarantes 

- livraisons aux sociétés déclarantes 

- pertes et ajustements 

- retours pour alimentation(1) 

= autres ajustements (au sens que lui donne cette 
publication). 


+ 


Par suite de ce changement de présentation, 
la différence statistique fut plus faible dans la 
plupart des cas et la disponibilité, moins l'auto 
consommation, correspondra dorénavant aux ventes 
nettes telles que présentées dans la publication 
portant le n° 45-004 au catalogue, sauf dans les 
cas suivants: 


- les transferts inter-provinces seront modifiés 
le cas échéant pour refléter les mouvements qui 
ressortent des données supplémentaires utili- 
sées pour compléter la partie des tableaux 
ayant trait à l'écoulement. 


(1) Le gain volumétrique que l'on peut dériver 
dans les tableaux A et B de la comparaison 
entre les intrants des raffineries (ligne 12) 
et la production de produits pétroliers raf- 
finés (ligne 1), est supérieur au gain réel- 
enregistré. Ceci résulte en partie des pro- 
duits pétroliers partiellement raffinés 
utilisés comme intrants dans les raffineries, 
qui sont indiqués à la ligne 7 plutôt qu'à la 
ligne 12. Conséquemment, les intrants des 
raffineries sont sous-estimés par les mont- 


ants des retours comme charges à l'alimenta- 
tion des raffineries. 


- stock changes for diesel, light fuel oil 
and heavy fuel oil may include changes in 
inventory held by electric utility sta- 


tions. Prior to 1982, only heavy fuel 
inventories were adjusted. 
- additional information on oil products 


produced and used in the oil sand/non-con- 
ventional sector of the oil industry are 
included effective 1986. Estimates of the 
crude oil that would have been needed to 
produce these non-refinery products have 
also been included and consequently data 
on crude oil supply and disposition con- 
tained in this publication differ from 
Catalogue 45-004 as well as those shown in 
Catalogue 26-006, "Crude Petroleum and 
Natural Gas Production". 


- timing of data selection can affect the 
calculation of supply data. That is, the 
inclusion or exclusion of RPP revisions 
may cause different results. 


The summation of Tables C and D appear as 
Column 10 of Tables A and B, respectively. 


Because of confidentiality and because of 
the way in which certain fuels are used, a 
specific method of combining industries has 
been employed in the body of this report. 
This pattern is detailed in Text Table I 
following. 


Table E - Non-energy Refined Petroleum Prod- 
ucts 


This table provides detailed information 
for the data found in Tables C and D, Column 
he 


Table F - Coal Details 


This table provides an estimate, by type 
of fuel, of the breakdown of thermal elec- 
tricity shown in column 11 of Tables A and 
B. 


Table G - Electricity Generated from Fossil 
Fuel 


This table provides an estimate, by type 
of fuel, of the breakdown of thermal elec- 


tricity shown in column 11 of Tables A and 
B. 


Other manufacturing. In some instances the 
classification "other manufacturing" is used 
when no breakdown of the component indus- 
tries of the manufacturing sector is pro- 
vided. This is done to maintain the ability 
to summate the tables. 
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- les variations des stocks de carburant diesel, 
de mazout léqer et de mazout lourd pourront 
comprendre les variations des stocks détenus 
par les centrales électriques. Avant 1982, 
seuls les stocks de mazout lourd étaient recti- 
fiés. 


- des renseignements additionnels au sujet des 
produits oléagineux fabriqués et utilisés dans 
le secteur non-conventionnel sont inclus à 
partir de 1986. Les estimations de la quantité 
de pétrole brut qui aurait été requise pour 
fabriquer ces produits sont aussi présentes et, 
par conséquent, les données de l'approvision- 
nement et de l'utilisation de pétrole brut dans 
cette publication diffèrent des chiffres de la 
publication n° 45-004, ainsi de la publication 
nO 26-006 "Production de pétrolebrut et de qaz 
naturel". 


- le moment de la sélection des données influera 
parfois sur le calcul des données sur la dispo- 
nibilité. Autrement dit, les résultats pourront 
varier selon que l'on aura ou non pris en 
compte les révisions pour le PPR. 


La sommation des tableaux C et D donne la 
colonne 10 des tableaux A et B respectivement. 

À cause de la confidentialité et aussi à cause 
de la fagon dont certains combustibles sont util- 
isés, on a eu recours à une méthode particulière 
de combinaison des branches pour la publication 
des chiffres dans ce bulletin. Ce schéma est 
indiqué dans le tableau explicatif I ci-dessous. 


Tableau E - 
énergétiques 


Produits pétroliers raffinés non 


Ce tableau fournit des renseignements détail- 
lés au sujet des données figurant dans la colonne 
11 des tableaux C et D. 


Tableau F - Renseignements détaillés sur le char- 
bon 


Ce tableau fournit une estimation, par type 
des combustible, de la ventilation sur l'électri- 
cité thermique qui fiqure dans la colonne 11 des 
tableaux A et B. 


> 


Tableau G - Électricité produite à partir de com 
bustibles fossiles 


Ce tableau fouinit une estimation, par type de 
combustible de la ventilation sur l'électricité 
thermique qui fiqure dans la colonne 11 des 
tableaux À et B. 


Autre fabrication. Dans certains cas, on utilise 
la classification "autre fabrication" lorsque la 
répartition des industries composantes du secteur 
manufacturier n'est pas disponible. Cette mesure 
vise à conserver la possibilité d'effectuer la 
sommation des tableaux. 


TEXT TABLE I. How Industry Usage Data are Combined 


TABLEAU EXPLICATIF I. Comment sont combinées les données sur l'utilisation des produits dans les différentes branches d'activité 


Motor Kerosene Diesel Light Heavy Aviation Aviation Lubricating 
gasoline and stove fuel oil fuel oil fuel oil gasoline turbo oils and 
oil fuel greases 
Essence Mazout Carburant Mazouts Mazouts Essence Carbu- Huiles et 
a moteur pour diesel légers lourds d'aviation réacteur graises 
poêles lubrifiants 
line 
ligne 
Iron mines - Mines de fer 18 39 19 Pub. 19 Pub. 45 45 19 
Mining - Total - Minier 19 39 Pub. Pub. Pub. Pub. 45 45 Pub.(1) 
Pulp and paper and sawmills - Pâtes et 
papier et scieries 20 39 26 Pub .(2) 26 Pub.(3) 45 45 27 
Iron and steel - Siderurgie 21 39 26 Pub. 26 Pub. 45 45 PAT) 
Smelting and refining - Fonte et af- 
finage 22 39 26 Pub. 26 Puh. 45 45 27 
Cement - Fabricants de ciment 23 39 26 Pub. 26 Pub. 45 45 27 
Chemicals - Produits chimiques 25 39 26 Pub. 26 Pub. 45 45 ee 
Nther manufacturing - Manufacturier 
autres 26 39 Pub. (4) Pub. Pub .(4) Pub. 45 45 27 
Manufacturing - Total - Manufacturier 27 by) Pub. Pub. Pub. Pub. 45 45 Pub.(1) 
Forestry - Forestier 28 39 Pub.(4) Pub .(2) Pub.(4) Pub .(3) 45 45 Pub. (1) 
Const ruct ion 29 39 Pub. Pub. Pub. Pub. 45 45 Pub.(1) 
Industrial - Total - Industriel 30 39 Pub. Pub. Pub. Pub. 45 45 (5) 
Railways - Sociétés ferroviers 31 39 45 Pub. 45 45 45 45 41 
Canadian airlines - Lignes aériennes 
canadiennes 32 39 45 39 45 45 Pub. Pub. 41 
Foreign airlines - Liqnes aériennes 
étranaères 55 39 45 39 45 45 Pub. Pub. 41 
Domestic marine - Lignes maritimes 
domest iaues 35 39 45 Pub. 45 Pub. 45 45 41 
Foreign marine - Lignes maritimes 
étrangères 36 59 45 Pub. 45 Pub. 45 45 41 
Pipelines 38 39 45 Puh. 45 45 45 45 41 
Road transport and urban transit - 
Transport commercial et en commun 39 Pub. 45 Pub. 45 45 45 45 41 
Retail pump sales - Ventes au détail 
(Pompes) 40 Pub. 45 Pub. 45 45 45 45 41 
Transportation - Transport 41 Pub. 45 Pub. 45 Pub. Pub. Pub. Pub. 
Agriculture 42 Pub. Pub .(4) Pub. Pub .(6) Pub. 45 45 Pub.(7) 
Residential - Domest ique 43 45 Pub.(6) 45 Pub.(4) Pub. 45 45 45 
Public administration - Administration 
publique 44 Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub .(7) 
Commercial and other institutional - 
Commerces et autres institutions 45 Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub .(7) 


Pub. = Published - Publier. 


Numbers indicate with which line in the product column the industry is combined. 

Les numéros dans les colonnes des produits renvoient aux lignes correspondant aux branches d'activité. 

(1) Component of total industrial. 

(1) Une composante de l'ensemble des branches d'activité (total industriel). 

(2) Effective 1983; formerly combined in line 28, now split between lines 20 and 28. 

(2) A partir de 1983; correspondait auparavant à la liqne 28, se divise maintenant entre la ligne 20 et la ligne 28. 

(3) Effective 1983; formerly combined in line 20, now split between lines 20 and 28. 

(3) A partir de 1983; correspondait auparavant & la ligne 2N, se divise maintenant entre la ligne 20 et la ligne 28. 

(4) Effective 1983; formerly combined in line 26, now split between lines 26 and 28. 

(4) À partir de 1983; correspondait auparavant à la liane 26, se divise maintenant entre la liqne 26 et la liane 28. 

(5) Was published in 1982, due to space limitations is not now published, although components are. Thus data point can be obtained by adding lines 19, 
27, 28 and 29. 

(5) Était publié en 1982, n'est pas publié maintenant faute d'espace, mais les composantes le sont. On peut obtenir une donnée simple en addit ionnant 
les liqnes 19, 27, 28 et 29. 

(6) Fffective 1983; formerly combined in line 43, now split between lines 42 and 43. 

(6) A partir de 1983; correspondait auparavant & la ligne 43, se divise maintenant entre la ligne 42 et la ligne 43. 

(7) Effective 1983; formerly combined in line 45, now split between lines 42, 44 and 45. 

(7) A partir de 1983; correspondait auparavant & la liane 45, se divise maintenant entre la ligne 42, 44 et la ligne 45. 
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Producer consumption. Producer consumption 
as measured here is the consumption by the 
producing industry of its own produced 
fuel - for example refined petroleum pro- 
ducts consumed by the refining industry, or 
field and plant flare and usage by the 
natural gas industry. It does not include 
consumption of energy forms produced by 
other energy supply industries - for 
example, it would exclude the use of natural 
gas by the refining industry. In the case of 
electricity it includes transmission losses, 
adjustments, "unaccounted for" amounts which 
are subject to variation because of cyclical 
billing, etc., but excludes generating sta- 
tion use since the statistical program first 
measures output at the generating station- 
gate. 


Data Sources 


The data sources for this publication are 
mainly monthly surveys of the major energy 
suppliers. Certain salient points are worthy 
of note. 


Gas Plant NGL's 


Gas plant propane, butane and ethane sup- 
ply is based on information derived from 
data collected by the National Energy Board 
and regulatory agencies of the producing 
provinces. The data line other adjustments 
is being calculated in a similar manner to 
the item other adjustments shown for the 
RPP. In earlier years demand data for pro- 
pane, butane and ethane were derived from a 
Statistics Canada survey. Now, however, 
demand data are estimated. 


Natural Gas 


Starting with 1985, this publication is 
showing a modified gross production instead 
of marketable production. Production is now 
equal to gross production less reinjection 
and shrinkage. The difference between the 
modified gross production and marketable 
production is shown as producers consump- 
tion. A further modification has been incor- 
porated effective with the 1986 when produc- 


tion and producers consumption have been 
increased over those shown in Catalogue 
26-006 "Crude Petroleum and Natural Gas 


Production", by the amount of hydrocarbon 
gas produced and used in the oil sands /non- 
conventional sector of the oil and gas 
industry. These changes have been incorpor- 
ated in Table S, Historical Energy Summary 
Table - Canada, on page 1. 


Estimates for the non-energy use of 
natural gas have been derived from monthly 
statistics on the production of anhydrous 
ammonia, methanol and carbon black. The 
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Autoconsommation. Il s'agit ici de l'autoconsom- 
mation du pétrole produit par l'industrie - par 
exemple, les produits pétroliers raffinés consom- 
més par l'industrie du raffinage du pétrole, ou 
le gaz brûlé et utilisé sur les chantiers et dans 
les usines de traitement. Elle ne comprend pas la 
consommation de formes d'énergie produites par 
d'autres industries du secteur énergétique; 
ainsi, elle ne tient pas compte du gaz naturel 
consommé par l'industrie du raffinage du pé- 
trole. Dans le cas de l'électricité, elle com- 
prend les pertes de transport, les rectifica- 
tions, la catégorie des "non-comptabilisées" 
laquelle est sujette à varier dû à une rectifica- 
tion périodique des comptes, etc., mais elle ne 
comprend pas l'utilisation dans les centrales, 
puisque le programme statistique mesure d'abord 


+ 


les extrants à la sortie de la centrale. 


Sources des données 


Les sources des données de la présente publi- 
cation sont essentiellement des enquêtes men- 
suelles auprès des principaux producteurs d'éner- 
gie. Certains points saillants méritent d'être 
soulignés. 


L.G.N. des usines de gaz 


Les statistiques de disponibilité concernant 
le propane, le butane et l'éthane produits dans 
les usines de gaz sont basées sur des chiffres 
recueillis par l'Office national de l'énergie et 
par les agences provinciales responsables pour 
l'administration de la production du pétrole. 
La ligne Autres ajustements est calculée de la 
même façon que le poste Autres ajustements dans 
les tableaux sur les PPR. Les données sur la 
demande de propane, de butane et d'éthane qui 
etaient autrefois obtenues d'une enquête de 
Statistique Canada sont maintenant le résultat 
d'une estimation. 


Gaz naturel 


À partir de 1985, cette publication montre 
comme production, au lieu de gaz marchand, un 
niveau de production brute modifié. Ainsi, pro- 
duction est maintenant production brute moins les 


quantités injectées et les pertes en cours de 
traitement. Ces quantités sont ecoulées sous la 
rubrique "autoconsommation". Une modification 


additionelle a été incorporée, à partir des don- 
nées portant sur 1986. Les catégories "produc- 
tion" et "autoconsommation" ont été augmenté par 
le montant de gaz d'hydrocarbure produit et 
utilisé dans le secteur non-conventionnel. Ainsi 
les chiffres dans la publication n°. 26-006 sont 
moindre que ceux dans la publication présente. 
Ces changements sont inclus dans le tableau S, 
Tableau chronologique sommaire de l'énergie - 
Canada, sur la page 1. 


On a estimé l'utilisation non énergétique du 
gaz naturel à partir de statistiques mensuelles 
sur la production d'ammoniaque anhydre, de 
méthanol et de carbone. Ces estimations tiennent 


estimates take into account that only cer- 
tain companies producing the products listed 
above use natural gas as a feed stock. Gas 
used as fuel associated with feedstock gas 
is shown under "Chemicals". 


Non-energy sales of natural gas are shown 
only for provinces where the data are not 
confidential. Confidentiality constraints, 
and the necessity for the aggregation of 
tables, prevent data for other provinces 
being shown, even as a single figure. As a 
result Canada totals are a sum of provincial 
figures published. In provinces where data 
are confidential, they are combined with the 
data for the chemical industry. 


Conversion factors used for natural gas 
are subject to fluctuations due to the vary- 
ing heat content of gas produced from dif- 
ferent fields and to the processes to which 
the gas is subjected before being marketed. 
To make allowance for this the following 
procedure has been followed. Effective 1983 
the publication for each of the first three 
quarters of any year uses the previous 
year's average national heat content as re- 
ported by natural gas distributors as pub- 
lished in Catalogue 55-002, Gas Utilities. 
When the conversion factor for the given 
year is determined, it is implemented in the 
fourth quarter publication by being applied 
both to the fourth quarter data and to the 
year's cumulative data. Similarly, data for 
the individual quarters of the year are 
revised in the CANSIM data base. For the 
method followed in earlier years, see the 
qth quarter 1987 issue of this publication. 


Coke Oven Gas 


Figures for the production of coke oven 
gas are estimated from known coal coke pro- 
duction data. The thermal value of coal 
charged to coke ovens less the thermal value 
of the resultant coke production must equal 
the coke oven gas production, together with 
an allowance for heating and losses. 


Steam 


Steam sold is now included in the balance 
sheets. This item includes only known steam 
sales of large producers and therefore ex- 
cludes any steam produced for own consump- 
tion. The primary production shown is that 
from nuclear sources, (additional sources of 
primary steam, i.e., biomass and geothermal, 
are being included as they become signifi- 
cant). Secondary production is shown under 
"transformed from other fuels" (Line 13). 
This method of treating the transformation 
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compte du fait que seules certaines des entre- 
prises fabriquant les produits énumérés utilisent 
le gaz naturel comme charge d'alimentation. Le 
gaz utilisé comme combustibleavec un gaz d'ali- 
mentation figure sous la rubrique "produits 
chimiques". 


Les ventes non énergétiques de gaz naturel ne 
sont rapportées que pour les provinces ou de 
telles données ne sont pas confidentielles. Les 
régles de confidentialité ne permettent aucune 
divulgation des données pour les autres provinces 
méme en tant que chiffre unique. Cela dit, le 
total pour le Canada est donc la somme des chif- 
fres provinciaux publiés. Dans les provinces où 
de telles données sont confidentielles, celles-ci 
sont combinées avec les données portant sur 
l'industrie des "produits chimiques". 


Les facteurs de conversion utilisés pour le 
gaz naturel sont sujets à des fluctuations en 
raison de la variation de l'enthalpie du gaz 
produit dans différents secteurs et des procédés 
auxquels il est soumis avant d'être commercia- 
lisé. A fin de tenir compte de telles fluctua- 
tions, on a adopté la procédure suivante. Depuis 
1983, la publication pour chacun des premiers 
trois trimestres d'une année utilise la valeur 
nationale moyenne (annuelle) de l'euthalpie de 
l'année précédente, d'après la publication 
Services de Gaz (n°0 55-002 au catalogue). Une 
fois la facteur de conversion établi pour toute 
l'année, on l'applique dans la publication du 
quatrieme trimestre, pour les données du qua- 
trième trimestre et pour les données révisées 
pour l'ensemble de l'année. On révise en méme 
temps les données du CANSIM, pour toute l'année 
en cours, par trimestre. En ce qui touche la 
méthode utilisée durant les années antérieures 
voir le numéro du quatriéme trimestre de 1987 de 
la présente publication. 


Gaz de fours à coke 


Les chiffres sur la production de gaz de fours 
à coke sont estimés à partir des données connues 
sur la production de coke de houille. La valeur 
thermique de la houille chargée dans les fours à 
coke moins la valeur thermique du coke ainsi pro- 
duit doit égaler la production de gaz de fours à 
coke, rectifiée pour tenir compte de la chaleur 


et des pertes. 
Vapeur 


Les ventes de vapeur sont maintenant comprises 
dans les bilans. Ce poste comprend uniquement les 
ventes connues des grands producteurs et exclut 
par conséquent la vapeur produite pour consomma- 
tion propre. La production primaire indiquée est 
celle tirée de sources nucléaires. Les autres 
sources de vapeur primaire, biomassique et géo- 
thermique par exemple, sont incluses dans la 
mesure où elles deviennent suffisamment impor- 
tantes. La production secondaire figure comme un 
poste négatif sous la rubrique "Transformé en 


of a primary form into a secondary form dif- 
fers from that used for all other secondary 
forms in that the production of other sec- 
ondary energy forms appears as "production" 
(i.e., Line 1) under the relevant columns. 


Secondary steam generation, as shown in 
this publication, can be the product of 
dedicated steam plants or the result of co- 
generation of steam and electricity. For the 
dedicated plants the amount of fuels used 
are known, whereas for co-generation plants 
only an estimated breakdown of the fuels 
used for steam and electricity may be made. 


In the natural units part of Tables A and 
B, where no inter-energy summation is pos- 
sible, the secondary production of steam is 
shown as a negative number on Line 13. This 
technique allows for no impact on the 
"total" columns yet it allows the "steam" 
column to retain its arithmetic sense. In 
the terajoule part of Tables A and B, how- 
ever the treatment of secondary steam is 
different. Production of secondary steam is 
not shown in Line 13 in order to enable the 
proper summation of steam generation in 
"total primary sources" and "total primary 
and secondary" columns. Line 14 "net supply" 
shows in the steam column, a value which 
includes both primary and secondary steam 
production. This enables the summation of 
the various individual components of "total 
primary and secondary" on Line 14. Net sup- 
ply of "total primary sources" excludes any 
secondary steam and gives the true value 
from primary sources. This approach ensures 
that the columns "total primary sources" and 
"total primary and secondary" retain their 
arithmetic sense. 


Fuels Used in Thermal Electric Generation 


Utilities 


The usage of heavy fuel oil, coal and 
natural gas for generation by utilities is 
as reported on either monthly or quarterly 
surveys. Natural gas usage however may be 
overstated in that the total usage of the 
electric utility, including that gas used 
for space heating, is measured. Estimates of 
diesel and light fuel oil consumption used 
known generation for the quarter, with the 
apportionment between these two fuels being 
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autres combustibles" (ligne 13). Cette façon de 
traiter la transformation d'une énergie primaire 
en une forme d'énergie secondaire diffère de 
celle utilisée pour toutes les autres formes 
secondaires du fait que la production d'autres 
formes d'énergie secondaire apparaît comme "pro- 
duction" (c.-à-d., la ligne 1) sous les colonnes 
appropriées. 


La production secondaire de vapeur, telle 
qu'indiquée dans ce bulletin, peut être le pro- 
duit d'usines dédiées à la production de vapeur 
ou le résultat de coproduction d'électricité et 
de vapeur. Pour les usines dédiées à la vapeur on 
connaît les quantités de combustibles utilisés, 
alors que pour les usines de coproduction, ou ne 
peut calculer qu'une ventilation, approximative 
des combustibles utilisés pour la production de 
valeur et d'électricité. 


Dans la partie des tableaux A et B exprimée 
en unités naturelles, où il est impossible de 
procéder à des sommations des différentes formes 
d'énergie, la production secondaire de vapeur 
figure comme une inscription négative à la ligne 
13. Les colonnes "total" ne sont pas touchées, 
tandis que la colonne "vapeur" conserve sa si- 
gnification arithmétique. Dans la partie des 
tableaux A et B exprimée en terajoules, le 
traitement de la vapeur secondaire est toutefois 
différent. La production de la vapeur secondaire 
ne figure pas à la ligne 13 afin de permettre une 
sommation appropriée de la production de vapeur 
dans les colonnes "total des sources primaires" 
et "total primaire et secondaire". La ligne 14, 
c'est-à-dire la disponibilité nette indique dans 
la colonne "vapeur", un nombre qui englobe la 
production de la vapeur primaire et secondaire. 
Ceci permet la sommation des diverses composantes 
de la colonne "total primaire et secondaire" à la 
ligne 14. La disponibilité nette du "total des 
sources primaires" exclut toute vapeur secondaire 
et donne la valeur réelle des sources primaires. 
En procédant ainsi, les colonnes du "total des 


sources primaires" et du "total primaire et 
secondaire" conservent leur signification arith- 
métique. 


Combustibles utilisés dans la production d'élec- 
tricité thermique 


Services publics 


La consommation de mazout lourd, de charbon et 
de gaz naturel pour la production d'électricité 
est celle qui est déclarée lors des enquêtes 
mensuelles ou trimestrielles. La consommation de 
gaz naturel cependant peut être surestimée, car 
on mesure la consommation totale des services 
publics, y compris le gaz naturel qui sert au 
chauffage de l'eau. Les estimations de la con- 
sommation de carburant diesel et de mazout léger 
utilisent la production connue pour le trimestre, 


based on the previous year's reported con- 
sumption pattern. Uranium used for the gen- 
eration of electricity is surveyed on an 
annual basis. Estimates for the first three 
quarters heat content and quantity are based 
on the previous year's data. 


Industrial Generation 


Estimates of fuels used are based on com- 
pany quarterly net generation data. Effi- 
ciencies and quantities used are based on 
data obtained from the company's’ annual 
return for the year. 


For industrial establishments generating 
electricity with process steam, the energy 
required to produce the initial stream is 
excluded from estimates of fuels and in the 
generation of electricity. Only that energy 
needed to super-heat the steam for use in 
the turbine/generator is considered in these 
estimates. As a consequence efficiencies of 
some 65% result. (This contrast to the elec- 
tric utility situation, where all heat los- 
ses are ascribed to electricity generation, 
resulting in efficiencies ranging up to 
40%. ) 


For gas turbine and internal combustion 
generation reported efficencies, which 


should be in the range of 20 to 35%, are 
used. 
Crude Oil 

For reasons of confidentiality, imports 


of crude oil have been excluded from the 
tables relating to the individual Atlantic 
provinces. Similarly, all subsequent data 
points for "crude oil", for "total primary 
sources" and for "total primary and second- 


ary sources" do not reflect such imports. 
However, Table 2, the Atlantic Provinces 
does show imports of crude oil into the 


region as a whole, and as a consequence, the 
data contained therein are not the sum of 
the individual Atlantic provinces. 


Inventory data used in the stock change 
shown on Line 5 are based on two sources, 
pipeline inventories (which are source of 
origin data and do not indicate the province 
where held) and refinery inventories. The 
net effect of this method of calculation 
stocks change is to overstate some provin- 
cial data and understate other provincial 
data. At the Canada level however these 
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le partage entre ces deux types de combustible 
étant fait à partir du régime de consommation des 
années précédentes. L'uranium servant à la pro- 
duction de l'électricité fait l'objet d'une en- 
quête annuelle. Les estimations du contenu et de 
la quantité de chaleur pour les trois premiers 
trimestres sont basées sur les données de l'année 
précédente. 


Production industrielle 


Les estimations de la consommation de combust- 
ibles sont établies à partir des données de la 
production trimestrielle nette des compagnies. 
Les rendements et les quantités utilisés sont 
basés sur les données obtenues à partir des 
déclarations des compagnies pour l'année précé- 
dente. 


Dans le cas des établissements industriels qui 
produisent de l'électricité par la vapeur, 
l'énergie nécessaire à la production de la vapeur 
est exclue des estimations des combustibles et de 
la production d'électricité. Seule l'énergie 
nécessaire au surchauffage de la vapeur servant à 
la turbine/génératrice est prise en compte dans 
ces estimations. (Pour cette raison, on obtient 
des rendements de quelque 65%, alors que dans le 
cas des services d'électricité, toutes les pertes 
de chaleur seront attribuées à la production 
d'électricité, ce qui donne des rendements pou- 
vant atteindre 40%.) 


Dans les cas des turbines à gaz et de la pro- 
duction par combustion interne, on utilise comme 
prévu les rendements déclarés, qui sont normale- 
ment de l'ordre de 20-35%. 


Pétrole brut 


Pour des raisons de confidentialité, les im- 
portations de pétrole brut ne figurent pas dans 
les différents tableaux sur chacune des provinces 
de l'Atlantique. De même, toutes les données 
simples subséquentes pour le "pétrole brut", le 
"total des sources primaires" et le "total, pri- 
maire et secondaire" ne tiennent pas compte de 
ces importations. Toutefois, les données du 
tableau 2 sur les provinces de l'Atlantique in- 
corporent les importations de pétrole brut dans 
l'ensemble de la région et ne sont donc pas 
simplement la somme des données présentées pour 
les différentes provinces de l'Atlantique. 


Pour calculer les variations des stocks telles 
qu'indiquées à la ligne 5, deux sources dis- 
tinctes de statistiques d'inventaires sont utili- 
sées: les stocks des pipe-lines (basés sur la 
provenance des quantités expédiées sans égard à 
la province d'entreposage), et les stocks des 
raffineries. L'effet net de cette méthode de com- 
ptabilisation est de sous-estimer le niveau de 
variations de stocks de certaines provinces, et 


differences counter balance. Further, the 
line "statistical difference" is similarly 
influenced by this method of calculation. 


Alternative Energy Forms 


In the main tables of this publication 
alternative energy sources are not included, 
although it is estimated that these sources 
account for more than 7% of Canada's energy 
requirements. However in the tables, elec- 
tricity produced by biomass has been in- 
cluded. Included in Text Table III, is the 
wood waste and spent pulping liquor used by 
the pulp and paper and sawmills industries 


for the generation of process steam, steam 
for generating electricity as well as for 
other heating purposes. 

At the present time wood, solid wood 


waste and spent pulping liquor account for 
most of the energy produced from biomass. 
Based on studies done for Energy, Mines and 
Resources (covering the 1982-83 heating 
season for residential usage and 1983 for 
industrial usage) and on data available to 
the Energy Section of Statistics Canada the 
estimated regional usage of wood, solid wood 
waste and spent pulping liquor, here called 
biomass, is presented in Text Table III. 


Advance Information 


It is possible to obtain some of the 
information contained in this publication 
some three to four weeks before it is avail- 
able in printed form. The Canadian Socio- 
Economic Information Management System 
(CANSIM), which is Statistics Canada's com- 
puterized data bank, contains data. in 
terajoules from the A and C tables of this 
publication by quarter from 1978 to date. 
Refer to CANSIM matrices 7976 to 8001. 
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de sur-estimer cette même mesure dans les autres 
provinces. Toutefois, en aggrégeant au plan 
canadien, ces différences se contrebalancent 
entre elles. En conséquence, la ligne "Différence 
statistiques" est aussi influencée par la dite- 
méthode. 


Sources d'énergie alternatives 


Les sources d'énergie alternatives ne sont pas 
incluses dans les tableaux de ce bulletin, bien 
qu'on estime que ces sources répondent à plus de 

# des besoins énergétiques du pays. Cependant, 
l'électricité produite par la biomasse est 
incluse dans les tableaux. Vous trouverez aussi, 
au tableau explicatif III, les quantités de 
déchets de bois et de lessive de pâte épuisée 
utilisées par l'industrie des pâtes et papier et 
les scieries afin de produire de la vapeur util- 
isée pour la transformation, pour la production 
d'électricité et pour d'autres usages à l'intér- 
ieur des usines. 


En ce moment, le bois, les déchets de bois et 
la lessive de pâte épuisée sont responsables pour 
presque toute l'énergie produite par la bio- 
masse. Fondé sur des études préparées pour 
l'Énergie, Mines et Ressources (quant à la saison 
de chauffage 1982-83 pour le secteur résidentiel 
et à l'année 1983 pour le secteur industriel) et 
aussi sur les données disponibles par la section 
de l'énergie à Statistique Canada, l'usage ap- 
proximatif, par région, de bois, déchets de bois 
et lessive de pâte épuisée, ici appellés bio- 
masse, est présenté dans le tableau explicatif 
IN DE 


Information anticipée 


Il est possible d'obtenir certaines informa- 
tions contenues dans cette publication, cela 
quelque trois ou quatre semaines avant la copie 
imprimée. Le système canadien d'information 
socioéconomique (CANSIM), qui est la banque de 
données informatisées de Statistique Canada, 
renferme des données en térajoules tirées des 
tableaux A et C de la présente publication, pré- 
sentées par trimestre de 1978 jusqu'à 
aujourd'hui. Se reporter aux matrices 7976 à 
8001 du CANSIM. 


TEXT TABLE II. Regional Estimates of Biomass Usage, 1982-1983 


TABLEAU EXPLICATIF II. Estimations régionales de l'utilisation de la biomasse, 1982-1983 


Atlantic 
Provinces 


Provinces de 
l'Atlantique 


petajoules 


Spent pulping liquor - Lessive de 
pâte épuisée 


Pulp and paper - Pâtes et papier 


Wood, solid wood waste - Bois, dé- 
chets de bois 


Pulp and paper - Pâtes et papier 


Residential - Résidentiel: 
Primary - Primaire 


Recreational - Récréatif 


Other - Autres 


Total biomass - Total de la biomasse 


Total availability of energy(1) - Dis- 


21 


dl 


32 


70 


ponibilité totale de l'énergie(1) 595 


percentage - pourcentage 


Biomass as proportion of total 
availability - Biomasse comme pro- 


portion de la disponibilité totale 14% 


mated biomass used. 


Québec 


44 


14 


56 


127 


1 485 


8.6 


Ontario 


47 


15 


123 


2 728 


Total Availability as used here is comprised of the revised "gross availabity" from the 


Prairie 
Provinces 


Provinces 
des Prairies 


21 


16 


51 


2 204 


255 


following S table plus the esti- 


British North 
Columbia 
Canada 
Colombie- Nord 
Britannique 
111 - 244 
45 - 92 
26 -- 1 194 
6 = 29 
18 ~ 40 
206 -- D 
900 25 7.957 
2259 -- Tis 


(1) Disponibilité totale y compris la "disponibilité brute" révisée du tableau S suivant et les estimations de la biomasse 


utilisée. 
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Supplementary Information Renseignements supplémentaires 


The following is the supplementary information Les renseignements supplémentaires suivants fiquraient 
formerly printed in the main tables below Table G. auparavant dans les tableaux principaux, sous le tableau G. 
This information may be used in conjunction with the On peut utiliser ces données avec celles présentées dans les 
data in the main tables. tableaux principaux. 


TEXT TABLE III. Supplementary Information, 1988 


TABLEAU EXPLICATIF III. Rensignements supplémentaires, 1988 


Atlantic Prairie British 
Provinces Provinces Columbia 
Québec Ontario Canada 
Provinces de Provinces Colombie- 
l'Atlantique des Prairies Britannique 
Quarter I - Trimestre I 
Nuclear generation - Production 
de l'énergie nucléaire GWH 12529 eo 184192 . ete 20 899 
Uranium used - Uranium utilisée tonnes 26 225 321 Scene Bide 215) 
Solid wood waste - Déchets de kilotonnes 294 356 258 83 794 A Fists 
bois terajoules STAVE 6 408 4 644 | Ge 140297 520130 
Spent pulping liquor - Lessive kilotonnes DoD 806 1 009 454 La Od DST 
de pâte épuisée terajoules 7 490 11 284 14 126 6 356 352958 75 194 
Year-to-date - Cumulatif de 
l'année 
Nuclear generation - Production 
de l'énergie nucléaire GWH il Siew 17 TOME FES 20 899 
Uranium used - Uranium utilisée tonnes 26 25 321 nee neers 373 
Solid wood waste - Déchets de kilotonnes 294 356 258 83 794 12785 
bois terajoules 5292 6 408 4 644 1 494 V4 292 32 130 
Spent pulping liquor - Lessive 
de pate épuisée kilotonnes 555 806 1 009 454 2 567 Deora 
terajoules 7 490 11 284 14 126 6 356 33 938 Wie Nee 
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TABLE S. 


TABLEAU S. TABLEAU CHRONOLOGIQUE SOMMAIRE DE L'ÉNERGIE - CANADA 


HISTORICAL ENERGY SUMMARY TABLE - CANADA 


PRODUCTION -— PRIMARY 


PRODUCTION — PRIMAIRE 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 


GROSS AVAILABILITY 


DISPONIBILITE BRUTE 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 


NET DOMESTIC CONSUMPTION 


CONSOMMATION INTERIEURE NETTE 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 


PRODUCER CONSUMPTION 


AUTOCONSOMMAT ION 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 


NON-ENERGY USE 


USAGE NON-ENERGET IQUE 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 


ENERGY USE 


USAGE ENERGET IQUE 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 


MINING 
MINIER 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 


MANUF ACTUR ING 
MANUF ACTURIER 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 


INDUSTRIAL 
INDUSTRIEL 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 


TRANSPORTAT ION 
TRANSPORT 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 


RESIDENTIAL AND FARM 
DOMESTIQUE ET FERME 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 


GOVERNMENT AND COMMERCIAL 
GOUVERNEMENT ET COMMERCIAL 
PERCENTAGE CHANGE 

VARIATION EN POURCENTAGE 


DEGREE DAYS BELOW 18.0 CELSIUS 
DEGRES-JOURS AU-DESSOUS DE 18.0 CELSIUS 


PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 


1983 1984 1985 
PETAJOULES 

8 590 9 455 92950 
10.1 de 

7 383 TSX 7 891 
oe 4.7 2.0 
6 708 7 006 7 206 
os 4.4 2.9 
668 691 728 
. 3.4 5.4 
502 558 615 
a Wile BZ 

oy Bye) 5 758 OH 
4.1 2.0 
250 264 255 
10.5 -3.4 
1 468 1 580 T5625 
TE Zod 
1 754 1.993 1 928 
oe HAS: 1.8 
1 508 1 584 1629 
. 5.0 2.6 
1 274 1 245 18297 
-2.3 4.2 
995 Ft 0357 1 020 
. 4.2 -1.6 
4 373 4 361 4 520 
-4,3 -0.3 3.6 


1986 


1987 


2 


TABLE S1. Energy Summary Table - 1988 Quarter 1 


Newfoundland 


Terre-neuve 


— Quarter 1 - 


Production — primary 46.8 
Per cent change 12.6 

Gross availability 37.2 
Per cent change 4.2 

Net domestic consumption 32.7 
Per cent change 14.1 
Producer consumption X 
Per cent change 0.0 
Non-energy use eer 
Per cent change -1.6 
Energy use 28.4 
Per cent change Vel 
Mining 4.5 
Per cent change di 
Manufacturing 4.0 
Per cent change —2.2 
Industrial 8.6 
Per cent change 4.5 
Transportation 8.2 
Per cent change 26.8 
Residential and farm 6.4 
Per cent change 7 
Government and commercial 5.3 
Per cent change —7.8 
Degree days below 18.0 celsius 1 959.0 
Per cent change = Sh) 

— Year-to-date - 

Production — primary 46.8 
Per cent change 12.6 

Gross availability 37.2 
Per cent change 4.2 

Net domestic consumption 32.7 
Per cent change 14.1 
Producer consumption X 
Per cent change 0.0 
Non-energy use 1.5 
Per cent change -1.6 
Energy use 28.4 
Per cent change T4 
Mining 45 
Per cent change 11.1 
Manufacturing 4.0 
Per cent change —2.2 
Industrial 8.6 
Per cent change 4.5 
Transportation 8.2 
Per cent change 26.8 
Residential and farm 6.4 
Per cent change 3.7 
Government and commercial 5:3 
Per cent change AN 
Degree days below 18.0 celsius 1 959.0 
Per cent change —3.3 


Electricity AT 3.6 MJ/KWH 


Prince 
Edward 
Island 
Île-du— 
Prince— 
Edouard 


2 205.0 


Nova 
Scotia 


Nouvelle— 
Ecosse 


petajoules 


23.9 
27 


67.4 
5.0 


52.2 
4.8 


46.8 


1 988.0 


New 
Brunswick 


Nouveau 
Brunswick 


43.8 


Quebec 


Ontario 


Manitoba 


20.4 
11.5 


23.5 
18.1 


19.9 
16.3 


2 798.0 
Pint 


Saskatchewan 


L'électricité à 3.6 MJ/KWH 


oa = 


TABLEAU S1. Tableau sommaire de l’energie — 1988 Trimestre 1 


Alberta 


pétajoules 


1 990.0 
16.0 


521.8 
10.4 


442.3 
8.7 


120.3 
7.4 


68.7 
17.0 


261.5 
9.6 


28.7 
29.7 


British 
Columbia 


Colombie- 
Britannique 


Yukon and 
Northwest 
Territories 
Yukon et les 
Territoires 
du Nord-Ouest 


20.8 
11.8 


Canada 


— Trimestre 1 - 


Production — primaire 


Variation en 


Disponibilité brute 
Variation en 


pourcentage 


pourcentage 


Consommation intérieure nette 


Variation en 


Autoconsommation 


Variation en 


pourcentage 


pourcentage 


Usage non-énergétique 


Variation en 


Usage énergétique 
Variation en 


Minier 
Variation en 


Manufacturier 
Variation en 


Industriel 
Variation en 


Transport 
Variation en 


pourcentage 


pourcentage 


pourcentage 


pourcentage 


pourcentage 


pourcentage 


Domestique et ferme 


Variation en 


pourcentage 


Gouvernement et commercial 


Variation en 


Degrés-jours au-dessous de 18 


Variation en 


— Cumulatif de l’année - 


pourcentage 


pourcentage 


Production — primaire 


Variation en 


Disponibilité brute 
Variation en 


pourcentage 


pourcentage 


Consommation intérieure nette 


Variation en 


Autoconsommation 


Variation en 


pourcentage 


pourcentage 


Usage non—energetique 


Variation en 


Usage énergétique 
Variation en 


Minier 
Variation en 


Manufacturier 
Variation en 


Industriel 
Variation en 


Transport 
Variation en 


pourcentage 


pourcentage 


pourcentage 


pourcentage 


pourcentage 


pourcentage 


Domestique et ferme 


Variation en 


pourcentage 


Gouvernement et commercial 


Variation en 


Degrés—jours au-dessous de 18.0 celsius 


Variation en 


pourcentage 


pourcentage 


.0 celsius 


10 


11 


12 


13 


10 


11 


12 


13 
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— Quarter 1 - 


Gross availability 
Coal 
Oil products and LPG's 
Natural gas 


Primary steam and electricity 


Net domestic consumption 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 


Non-energy use 
Coal and coal products 
Oil products and LPG’s 
Natural gas 


Energy use 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 


Industrial 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 


Transportation 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 


Residential and farm 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 


Government and commercial 


Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 

Electricity 

Steam 


— Year-to-date — 


Gross availability 
Coal 
Oil products and LPG's 
Natural gas 


Primary steam and electricity 


Net domestic consumption 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 


Non-—energy use 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 


Energy use 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 


Industrial 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 


Transportation 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 


Residential and farm 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 


Government and commercial 


Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 

Electricity 

Steam 
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TABLE S2. Components of Major Energy Totals - 1988 


Newfoundland 


Terre—neuve 


Prince 
Edward Nova New 
Island Scotia Brunswick 
=. = - Quebec 
Île-du— Nouvelle— Nouveau 
Prince Écosse Brunswick 
Édouard 
Totals — petajoules, components — percentages 
5:5 67.4 60.7 427.3 
0.3 27.9 10.5 ibs} 
91.0 70.5 83.1 41.1 
- - - 155 
8.7 1.6 6.5 42.1 
4.9 52.2 43.8 426.0 
0.4 1.8 0.8 1:3 
86.7 80.8 67.8 40.8 
- - - 15.5 
12.9 17.4 30.6 42.4 
we Rs 0.8 = 
-- 1.4 0.3 18.6 
~ - - 11.0 
100.0 100.0 100.0 89.0 
4.8 46.8 38.4 380.3 
0.4 2.0 0.9 0.9 
87.8 80.4 65.7 38.5 
- - - 17.8 
11.9 LA A 32.4 42.8 
= =a 0.9 = 
0.1 7.8 11.1 128.0 
= 6.5 su aah 
68.9 63.7 48.8 14.6 
- = - 27.0 
Sil 29.8 44.8 55.6 
- = 32 -- 
13 14.3 10.5 80.2 
100.0 100.0 100.0 99.3 
= _ - 0.3 
- -- - 0.4 
21 15.0 10.3 102.3 
= PT — - 
86.5 73.6 49.5 317 
= - - 11.4 
13.5 Zou 50.5 56.9 
1.2 9.7 6.6 69.9 
15 - = - 
78.3 7153 65.1 22.6 
= = = 30.1 
20.1 24.7 34.9 47.3 
5:5 67.4 60.7 427.3 
0.3 27.9 10.5 123 
91.0 70.5 83.1 41.1 
= = - 15:5 
8.7 1.6 6.5 42.1 
4.9 52.2 43.8 426.0 
0.4 1.8 0.8 is 
86.7 80.8 67.8 40.8 
= = - 15.5 
12.9 17.4 30.6 42.4 
aS = 0.8 -- 
— 1.4 0.3 18.6 
= = = 11.0 
100.0 100.0 100.0 89.0 
4.8 46.8 38.4 380.3 
0.4 2.0 0.9 0.9 
87.8 80.4 65.7 38.5 
= = _ 17.8 
11.9 77 32.4 42.8 
—= - 0.9 -- 
0.1 7.8 11:1 128.0 
= 6.5 So) 27 
68.9 63.7 48.8 14.6 
= = = 27.0 
Siz 29.8 44.8 55.6 
= = 32 — 
13 14.3 10.5 80.2 
100.0 100.0 100.0 99.3 
= = = 0.3 
7 Se = 0.4 
21 15.0 10.3 102.3 
= PAT a £ 
86.5 73.6 49.5 SUEZ 
= = <= 11.4 
135 1 à 50.5 56.9 
1:2 9.7 6.6 69.9 
15 _ - = 
78.3 75.3 65.1 22.6 
* = = 30.1 
20.1 24.7 34.9 47.3 


Ontario 


Manitoba Saskatchewan 
78.9 120.4 
6.3 30.8 
30.4 22.0 
40.9 43.4 
22.5 3.8 
75.9 91.4 
1.0 13 
31.4 28.9 
42.5 56.4 
24.8 13 
0.3 = 
0.5 1.0 
100.0 100.0 
74.7 82.8 
1.0 1.4 
Bile 29.5 
45.2 56.3 
22.4 12.9 
0.3 _ 
11.0 16.2 
53 4.0 
19.5 16.8 
35.8 61.6 
39.5 17.6 
20.4 22.8 
78.3 57.6 
19.4 39.8 
2, PAS 
23.5 28.6 
= 1.8 
132 291 
53.1 60.8 
33.8 14.3 
19.9 15.2 
0.8 = 
10.7 12.7 
67.3 66.7 
20.1 20.6 
12 — 
78.9 120.4 
6.3 30.8 
30.4 22.0 
40.9 43.4 
22,9 3.8 
75.9 91.4 
1.0 1.3 
31.4 28.9 
42.5 56.4 
24.8 13.5 
0.3 = 
0.5 1.0 
100.0 100.0 
74.7 82.8 
1.0 1.4 
312 29.5 
45.2 56.3 
22.4 12.9 
0.3 _ 
11.0 16.2 
53 4.0 
19.5 16.8 
35.8 61.6 
39.5 17.6 
20.4 22.8 
78.3 57.6 
19.4 39.8 
Die 2:5 
23.5 28.6 
= 1.8 
13.2 23.1 
53.1 60.8 
33.8 14.3 
19.9 15.2 
0.8 - 
10.7 1er 
67.3 66.7 
20.1 20.6 
L2 
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TABLEAU S2. La répartition de l'énergie — 1988 


Yukon and 
British Northwest 
Columbia Territories 
Alberta - - Canada 


Colombie— Yukon et les 
Britannique Territoires 
du Nord-Ouest 


- Trimestre 1 - 


Totaux — pétajoules, parts — pourcentages 


521.8 216.6 7.6 2 407.4 Disponibilité brute 
20.5 1:2 - 14.4 Charbon 
22.5 38.8 TES 34.9 Produits de pétrole et les GPL 
57.2 36.6 19.5 352 Gaz naturel 
—0.1 23.4 9.2 15.5 Vapeur et électricité primaire 
442.3 216.7 6.9 2 179.9 Consommation intérieure nette 
0.1 12 _ : Charbon et produits de charbon 
26.5 38.2 67.6 36.7 Produits de pétrole et les GPL 
65.2 36.1 Liv 38.2 Gaz naturel 
8.2 24.4 14.7 21.9 Electricité 
== = = E Vapeur 
68.7 SE -- 145.9 Usage non-énergétique 
- eH - 3 Charbon et produits de charbon 
46.2 100.0 100.0 66.9 Produits de pétrole et les GPL 
53.8 ~ Eu 30.3 Gaz naturel 
261.5 191.6 5.5 1 816.8 Usage énergétique 
0.2 0.8 _- , Charbon et produits de charbon 
30.9 39.3 82.4 35:7, Produits de pétrole et les GPL 
56.0 399 1.4 36.9 Gaz naturel 
12.9 24.3 16.2 23.8 Électricité 
—— - - : Vapeur 
89.9 63.6 1.6 565.0 Industriel 
- 2.5 - , Charbon et produits de charbon 
16.2 23.1 77.0 15.8 Produits de pétrole et les GPL 
65.7 36.7 _ 42.1 Gaz naturel 
18.0 Binh 23.0 31.0 Electricité 
0.1 - - . Vapeur 
57.8 51,5 1.2 413.5 Transport 
86.6 90.0 100.0 90.3 Produits de pétrole et les GPL 
11.8 9.8 - ; Gaz naturel 
1.6 0.2 = ; Electricité 
65.8 41.7 0.7 496.8 Domestique et ferme 
0.6 ~ ~ î Charbon et produits de charbon 
13.6 15.4 55.2 22.8 Produits de pétrole et les GPL 
74.8 53.6 9.4 46.8 Gaz naturel 
11.0 Sa) 35.3 30.1 Electricité 
- - - Vapeur 
48.0 34.8 2.0 341 Gouvernement et commercial 
~ = ~ 0 Charbon et produits de charbon 
15,1 22.5 86.7 21 Produits de pétrole et les GPL 
65.4 49.8 0.4 48. Gaz naturel 
19.5 Zr: 12.9 30 Electricité 
- ~ - 0 Vapeur 
— Cumulatif de l’année - 
521.8 216.6 7.6 2 407.4 Disponibilite brute 
20.5 1.2 - 14.4 Charbon 
22:5 38.8 7153 34.9 Produits de pétrole et les GPL 
57.2 36.6 19.5 35.2 Gaz naturel 
—0.1 23.4 9.2 15:5. Vapeur et électricité primaire 
442.3 216.7 6.9 2 179.9 Consommation intérieure nette 
0.1 122 - : Charbon et produits de charbon 
26.5 38.2 67.6 36.7 Produits de pétrole et les GPL 
65.2 36.1 ET 38.2 Gaz naturel 
8.2 24.4 14.7 21.9 Électricité 
-- - - : Vapeur 
68.7 “ie -- 145.9 Usage non—eénergetique 
Soe — - x Charbon et produits de charbon 
46.2 100.0 100.0 66.9 Produits de pétrole et les GPL 
53.8 - - 30.3 Gaz naturel 
261.5 191.6 5.5 1 816.8 Usage énergétique 
0.2 0.8 = à Charbon et produits de charbon 
30.9 39.3 82.4 35.7 Produits de pétrole et les GPL 
56.0 355 1.4 36.9 Gaz naturel 
12.9 24.3 16.2 23.8 Électricité 
— - - i Vapeur 
89.9 63.6 1.6 565.0 Industriel 
- 2:5 - : Charbon et produits de charbon 
16.2 23.1 77.0 15.8 Produits de pétrole et les GPL 
65.7 36.7 - 42.1 Gaz naturel 
18.0 377 23.0 31.0 Électricité 
0.1 - - à Vapeur 
57.8 515 12 413.5 Transport 
86.6 90.0 100.0 90.3 Produits de pétrole et les GPL 
11.8 9.8 - 4 Gaz naturel 
1.6 0.2 = . Électricité 
65.8 41.7 0.7 496.8 Domestique et ferme 
0.6 - - 4 Charbon et produits de charbon 
13.6 15.4 55.2 22.8 Produits de pétrole et les GPL 
74.8 53.6 9.4 46.8 Gaz naturel 
11.0 31.0 35.3 30.1 Électricité 
~ - - Vapeur 
48.0 34.8 2.0 341. Gouvernement et commercial 
= = - : Charbon et produits de charbon 
151 22.5 86.7 Zk. Produits de pétrole et les GPL 
65.4 49.8 0.4 48. Gaz naturel 
3 Electricité 


- f Vapeur 
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— Quarter 1 - 


1 Coal and coke products availability 
2 Electrical generation 

3 Coke ovens 

4 Steam generation 

5 Producers consumption 

6 Other industries 

7 Residential and farm 

8 Government and commercial 
9 Oil products and LPG's availability 
10 Electrical generation 

11 Steam generation 

12 Own use 

13 Non-energy use 

14 Industrial 

15 Transportation 

16 Residential and farm 

17 Government and commercial 
18 Statistical difference 

19 Natural gas availability 
20 Electrical generation 
21 Steam generation 
22 Producers consumption 
23 Non-energy use 
24 Industrial 
25 Transportation 
26 Residential and farm 
27 Government and commercial 
28 Statistical difference 
29 Electricity availability 
30 Transmision losses and own use 
31 Industry 
32 Transportation 
33 Residential and farm 
34 Government and commercial 
35 Steam availability 
36 Industry 


37 Residential and farm 
38 Government and commercial 


— Year-to-date — 


1 Coal and coke products availability 
D Electrical generation 

3 Coke ovens 

4 Steam generation 

5 Producers consumption 

6 Other industries 

7 Residential and farm 

8 Government and commercial 
9 
10 


Oil products and LPG's availability 
Electrical generation 


11 Steam generation 

12 Own use 

13 Non-energy use 

14 Industrial 

RS) Transportation 

16 Residential and farm 

17 Government and commercial 
18 Statistical difference 

19 Natural gas availability 

20 Electrical generation 

21 Steam generation 

22 Producers consumption 

23 Non-energy use 

24 Industrial 

25 Transportation 

26 Residential and farm 

27 Government and commercial 
28 Statistical difference 

29 Electricity availability 

30 Transmision losses and own use 
31 Industry 

32 Transportation 

23 Residential and farm 

34 Government and commercial 
35 Steam availability 

36 Industry 

37 Residential and farm 

38 Government and commercial 
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TABLE S3. End Use of Major Fuel Types — 1988 


Newfoundland 


Terre-neuve 


Prince 
Edward 
Island 
Île-du- 
Prince— 
Edouard 


Totals — petajoules, components — percentages 


Nova 
Scotia 
Nouvelle— 
Ecosse 


New 
Brunswick 
Nouveau— 
Brunswick 


6.4 
94.5 


Quebec 


Ontario 


Manitoba Saskatchewan 
5.0 < y fe | 
78.2 96.9 
7.1 - 
11.6 i fers 
~ 1.4 
3.1 - 
24.0 26.5 
0.6 0.3 
0.1 x 
ol 3.6 
8.9 10.3 
66.5 49.6 
12.9 25.0 
8.9 73 
x 
322 52.3 
0.1 1.5 
_ 17.0 
12.1 19.1 
Lees 17.3 
38.6 33.2 
41.6 19.4 
-4.7 7.5 
18.8 12.3 
11.3 13.6 
23.0 23.1 
2.4 4.7 
42.1 33.2 
21.2 25.4 
0.2 - 
1.0 - 
99.0 = 
5.0 37.1 
78.2 96.9 
FA ~ 
11.6 167 
~ 1.4 
Efe - 
24.0 26.5 
0.6 0.3 
0.1 x 
2.1 3.6 
8.9 10.3 
66.5 49.6 
12.9 25.0 
8.9 7.3 
— x 
32.2 52:3 
0.1 1.5 
— 17.0 
EUX | 19.1 
123) 17 
38.6 33.2 
41.6 19.4 
—4.7 7.5 
18.8 12.3 
113 13.6 
23.0 2a 
2.4 4.7 
42.1 33.2 
21.2 25.4 
0.2 - 
1.0 - 
99.0 - 
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TABLEAU S3. Utilisation finale de chaque combustible principal 1988 


Alberta 


Totaux — pétajoules, parts — pourcentages 


106.7 
99.6 


0.1 


British 
Columbia 


Colombie- 
Britannique 
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Yukon and 
Northwest 
Territories 
Yukon et les 
Territoires 
du Nord-Ouest 


Canada 


— Trimestre 1 - 


Disponibilité,charbon, produits de charbon 
Production électrique 
Fours à coke 
Production de vapeur 
Autoconsommation 
Autres industries 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 


Disponibilité, prod. de pétrole et GPL 
Production électrique 
Production de vapeur 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Industriel 
Transport 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 
Différence statistique 


Disponibilité de gaz naturel 
Production électrique 
Production de vapeur 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Industriel 
Transport 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 
Difference statistique 

Disponibilité d'électricité 
Autoconsommation et pertes 
Industries 
Transport 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 


Disponibilité de vapeur 
Industries 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 


— Cumulatif de l’année — 


Disponibilité,charbon, produits de charbon 
Production électrique 
Fours à coke 
Production de vapeur 
Autoconsommation 
Autres industries 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 


Disponibilité, prod. de pétrole et GPL 
Production électrique 
Production de vapeur 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Industriel 
Transport 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 
Difference statistique 


Disponibilite de gaz naturel 
Production électrique 
Production de vapeur 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Industriel 
Transport 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 
Difference statistique 

Disponibilité d'électricité 
Autoconsommation et pertes 
Industries 
Transport 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 

Disponibilité de vapeur 
Industries 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 
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— Quarter 1 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


TABLE 1A. Primary and Secondary Energy - Canada — 1988 Quarter 1 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


18 220.4 
TOO. 
119.6 


-5 161.6 


30.7 
15 541.0 


13 331.4 
40.9 
563.4 


24.2 


581.0 
44.1 
50.0 


486.9 


eae 


an 
rary 
ss 
O 


10 806 


10 806 


SE 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


24 817.9 
10 108.2 
6 804.1 


= 163.5 


— 176.9 
21 500.4 


21 500.4 


Cv 
389 267 
262 027 


61297 


—6 813 
827 981 


827 981 


Natural 
gas 


Gaz 
naturel 


gigalitres 


28 997.4 


22 428.0 


167.3 
2212 


nN 
PWR 
°o 
Nh 
> 
i) 


17 745.1 


237 787 


36 321 


Gas plant 
NGL's 
LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


4 256.6 
934.6 
JE 


re 


—86.9 


410.1 
2 914.7 


mi 
© © 
on 
D — 
© 


370328 
27 646 


Hydro and 
nuclear 
electricity 


Electricité 
(hydro et 
nucléaire) 


101 740.4 


101 740.4 
12 265.8 


48 670.9 


SOM Senn 


25 405.7 


366 265 


175 215 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


2 313.0 


Total 


primary 
sources 


Total des 
sources 
primaires 


een 


Coke 


kilotonnes 


33 


36 


36 


31 


33 


33 


= Of 


TABLEAU 1A. L'énergie primaire et secondaire - Canada — 1988 Trimestre 1 


Coke oven 
gas 


Gaz de 
fours a coke 


gigalitres 


552.6 


terajoules 


10 284 


10 284 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


bs ATA 
3 312.0 
1 942.1 


222.6 
—79;1 
— 737.0 


21 362.9 


918.4 
47.3 


oO 
© 
a, 
DM 


16 832.8 


Ne 
B 
oo 
© 
fon) 


10 278.8 


Thermal 
electricity 


Energie 
électrique 
(thermique) 


GWH 


30 722.1 


HR + 44444444 44 + + 


110 600 


ee HHH HH OH es de ee de de de a Ot 


Total 


primary and 
secondary 


Total 


primaire et 
secondaire 


eee 


— Trimestre 1 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 


Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes 

Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes 

Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence siatistique 
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Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


2410 = 


TABLE 1C. Refined Petroleum Products - Canada — 1988 Quarter 1 


Refinery 


LPG 


's 


GPL des 
raffineries 


18 


mee 


HN HHH HH sO + + HH + + OS 


Gaz de 
distillation 


Motor Kerosene & 
gasoline stove oil 
Essence Mazouts 
à moteur pour poéles 


thousands of cubic metres 


8 663.4 582.5 
807.6 312 
123.3 174.1 
332.8 -91.5 
185.6 — 618.1 

— 128.6 712 

7 703.3 269.4 

7 703.3 269.4 

0.9 1.6 

7 702.4 267.9 

- 6.9 
= 9.8 
- 9.8 
= 0.6 
- 2h 
- 20.0 
297.5 - 

6 790.6 = 

7 088.1 - 
262.8 11.2 

= 184.8 

67.0 14.0 

284.6 37.8 
terajoules 

300 274 21 947 

27 992 1 194 
AN27S 6 559 

11 534 —-3 448 
6 432 —23 290 

—4 456 2 681 

266 997 10 152 

266 997 10 152 

32 59 

266 965 10 093 

— 260 
= 369 
= 369 
= 22 
= 102 
= 753 

10 310 _ 

235 364 = 

245 674 = 
9 107 424 

= 6 963 
arael 528 
9 863 1 425 


Diesel 
fuel oil 


Carburant 
diesel 


| 
_ 
fo} 
on 
w 


Light 
fuel oil 
Mazouts 

legers 


91 963 
27 164 
5 690 


—14 901 
25 380 
1 931 


112 701 


1 622 
1 


111 078 
oa 


110 986 


2 930 


Heavy Petroleum 
fuel oil coke 
Mazouts Coke 
lourds pétrolier 
2 093.8 203.2 
517.3 - 
801.3 231.0 
148.9 1.9 
9.7 1.6 
1.8 3.9 
2 240.4 437.8 
815.5 _ 
40.4 ~ 
slp Be - 
1 373.4 437.8 
242.9 152% 
- 213.9 
1 130.5 197.3 
64.0 - 
79.2 125.5 
433.1 = 
78.9 - 
49.1 - 
14.1 45.7 
90.4 - 
55.4 26.1 
720.8 71.8 
8.9 - 
3.8 - 
812.7 197.3 
157.9 se 
47.2 - 
205.1 - 
== | = 
20.7 = 
30.7 - 
58.2 - 
- - 125.5 
87 375 8 611 
21 589 - 
33 438 9 790 
6 215 79 
406 69 
75 164 
93 490 18 554 
34 033 - 
1 685 - 
462 - 
57 310 18 554 
10 135 6 447 
= 9 065 
47 176 8 362 
2 671 ~ 
3 304 5 319 
18 074 a 
3 294 - 
2 049 - 
589 1 937 
a 113 - 
2 300 1 106 
30 078 3 043 
373 - 
158 - 
33 914 8 362 
6 590 - 
1 971 - 
8 561 - 
129 - 
863 - 
1 281 - 
2 428 _ 
-- -5 319 


TABLEAU IC. Produits pétroliers raffinés - Canada — 1988 Trimestre 1 


Aviation 

gasoline 

Essence 
d'aviation 


Aviation 
turbo fuel 
Carbu- 
réacteur 


milliers de métres cubes 


o © 
N 
es 
N 


38 202 


38 202 


38 203 


Non energy 
products 


Produits non- 
énergétiques 


51 228 


51,127 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffinés 


— Trimestre 1 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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Canada — 1988 Quarter 1 


TABLE 1E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Other 
products 


Total 
non-energy 
products 


Lubricating 
oils and 
greases 


Naphtha 
specialties 


Petrochemical Asphalt 


feedstocks 


Trimestre 1 


Quarter 1 
thousands of cubic metres 


1 Production 974.8 105.4 412.1 242.9 905.1 2 640.3 
2 Exports 180.1 28.9 2573 5.8 211.8 451.9 
3 Imports 73.4 2.5 - 30.9 85.4 192.2 
4 Inter-regional transfers = = = y = = 
5 Stock variation (change and adj.) 23.4 11.8 193.9 2122 -14.5 235.7 
6 Inter—product transfers 107.8 37 -1.4 —0.4 -33.5 76.1 
7 Other adjustments — 105.1 4.9 —2.1 —33.6 — 709.4 — 845.2 
8 Availability 847.4 75.9 189.4 212.7 50.3 1 375.7 
15 Producer consumption 0.3 0.2 — 0.1 2 PE À 
16 Final demand 847.0 75.7 189.5 212.6 48.2 1 373.2 
19 Total mining - - - 17.9 ~ 17.9 
27 Total manufacturing 847.0 - 94.4 65.4 - 1 006.9 
28 Forestry - - - 5.9 ~ 5.9 
29 Construction - - 95.1 5 - 100.1 
41 Transportation - _ - 84.1 - 84.1 
42 Agriculture = = - Fer. - Fav. 
44 Public administration = - - 3.1 - eel 
45 Commercial and other institutional - 75 PRT) 48.2 147.7 
Statistical difference 0.1 


Total 
all types 


1 Production : : 
2 Exports 7 991.2 ~ - ~ - 7 991.2 
3 Imports - - - 59.3 60.3 119.6 
4 Inter-regional transfers = = ae = = = 
5 Stock variation (change and adj.) —1 096.1 12.6 127.9 —5.2 —4 200.6 -5 161.6 
7 Other adjustments 72.4 0.2 -41.9 - -- S07) 
8 Availability 2 392.8 5 379.4 3 443.4 64.5 4 260.9 15 541.0 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity — by utilities 2 219.8 5 358.0 3 320.4 - 2 433.1 13 331.4 
10 (b) Electricity — by industry ~ - 48 - 36.1 40.9 
11 (c) Coke and manufactured gases 20.1 - - - 1 543.3 1 563.4 
13 (e) Steam generation 0.3 - 23.9 - - 24.2 
14 Net supply 152.5 21.4 94.2 64.5 248.4 581.0 
15 Producer consumption 43.7 — 0.4 ~ - 44.1 
16 Non-energy use - - - 4.0 45.9 50.0 
17 Energy use — final demand 108.9 21.4 93.7 60.5 202.5 486.9 
19 Total mining - = = = = = 
20 Pulp and paper and sawmills - - Ziel ~ 20.9 48.0 
21 Iron and steel - - - - Sit 3.1 
22 Smelting and refining 28.5 - - 60.5 - 89.0 
23 Cement 59.9 - - ~ 155.8 21527 
25 Chemicals = = = = = Ps 
26 Other manufacturing 49 ~ 20.4 Es 22.6 48.0 
27 Total manufacturing 93.3 - 47.5 60.5 202.5 403.8 
43 Residential 14.9 21.4 35.6 ~ - 71.9 
44 Public administration 0.7 = = = 0.7 


Commercial and other institutional 


TABLE 1G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 


Light fuel 
oil 


Heavy fuel 
oil 
Mazouts 
lourds 


Tar, pitch, 
petrol. coke 


Coals Natural gas 


Charbon 


Gaz naturel Goudron, brai 


coke de péetr 


Mazouts 
légers 


Carburant 
diésel 


gigawatt hours 


Quarter 1 

Electricity generated: 
1 by utilities 24 566 408 183 141 2 899 = 
2 by industry 58 10523 29 ae 306 66 
à Total 24 624 1 932 212 141 3 204 66 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities 24 566 408 183 141 2 899 = 
5 by industry 58 1 523 29 -- 306 66 
6 Total 24 624 1 932 212 141 3 204 66 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 
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TABLEAU IE. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Total des 
produits non— 
énergétiques 


Autres 
produits 


Huiles et 
graisses 
lubrifiantes 


Produits Asphalte 
speciaux/ 


base-naphte 


Alimentation 
pétrochimique 


Year-to-date Cumulatif de l'année 
milliers de métres cubes 


974.8 105.4 412.1 242.9 905.1 2 640.3 Production 1 
180.1 28.9 25.3 5.8 211.8 451.9 Exportations 2 
73.4 2,5 - 30.9 85.4 192.2 Importations 3 
~ - - — — — Transferts inter-régions 4 
23.4 11.8 193.9 Ac? -14.5 PAST Variation des stocks 5 
107.8 ST -1.4 —0.4 —33.5 76.1 Transferts inter—produits 6 
- 105.1 49 —2.1 —-33.6 — 709.4 — 845.2 Autres ajustements 7 
847.4 75.9 189.4 212.7 50.3 1 375.7 Disponibilite 8 
0.3 0.2 -- 0.1 2.1 27 Autoconsommation 15 
847.0 75.7 189.5 212.6 48.2 1 373.2 Ecoulement final 16 
~ - - 17.9 - 17.9 Total minier 19 
847.0 - 94.4 65.4 - 1 006.9 Total manufacturier 27 
- ~ ~ 5.9 - 5.9 Forestier 28 

- - 95.1 bl ~ 100.1 Construction 29 

- - - 84.1 - 84.1 Transport 41 

- ~ - 7 - FH Agriculture 42 

~ - - or ~ 5.1 Administration publique 44 

- 757 _ 23.7 48.2 147.7 Commerces et autres institutions 45 


Différence statistique 


Bitumineux 
canadien 


kilotonnes 


9 215.5 5 391.7 36182 - - 18 220.4 Production 1 

7 991.2 - ~ - - 7 991.2 Exportations 2 

- ~ ~ 59.3 60.3 119.6 Importations 3 

~ _ = = - - Transferts inter—regions 4 

-1 096.1 12.6 127.9 -5.2 —4 200.6 —5 161.6 Variation des stocks 5 

72.4 0.2 -41.9 - -- 30.7 Autres ajustements 7 

2 392.8 5 379.4 3 443.4 64.5 4 260.9 15 541.0 Disponibilite 8 
Transformé en autres combustibles: 

2 219.8 5 358.0 3 320.4 - 2 433.1 13 331.4 a) Energie électrique — par services 9 

~ - 4.8 - 36.1 40.9 b) Energie électrique — par industries 10 

20.1 - ~ - 1 543.3 1 563.4 c) Coke et gaz manufacture 11 

0.3 e 23.9 ~ - 24.2 e) Production de vapeur 13 

152.5 21.4 94.2 64.5 248.4 581.0 Disponibilité nette 14 

43.7 — 0.4 ~ - 44.1 Autoconsommation 15 

~ - - 4.0 45.9 50.0 Usage non-énergétique 16 

108.9 21.4 93.7 60.5 202.5 486.9 Usage énergétique — écoulement final 17 

- - - - - - Total minier 19 

- - 27.1 - 20.9 48.0 Pates et papier et scieries 20 

_ = = = 3.1 Sk Sidérurgie 21 

28.5 - 60.5 - 89.0 Fonte et affinage 22 

59.9 - - - 155.8 215.7 Fabricants de ciment 23 

- - - - ~ - Produits chimiques 25 

4.9 ~ 20.4 - 22.6 48.0 Manufacturier — autres 26 

93.3 ~ 47.5 60.5 202.5 403.8 Total manufacturier 27 

14.9 21.4 35.6 ~ - 71.9 Domestique 43 

0.7 - - - 0.7 Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 1G. Energie électrique produite 4 partir des combustibles 


Manufactured 


Spent pulping Station Total 


gases liquor Other service all fuels 
Gaz Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pate épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 1 
Production de l'énergie électrique: 
= = — = -1 28 196 par services 1 
12 182 347 2 - 2 526 par industries 2 
12 182 347 2 —] 30 722 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
- - — - —] 28 196 par services 4 
12 182 347 LA - 2 526 par industries 5 
347 2 Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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TABLE 2A. Primary and Secondary Energy - Atlantic provinces — 1988 Quarter 1 


— Quarter 1 — 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 


(c) Coke and manufactured gases 


(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 

Inter—product transfers 

Other adjustments 
Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 


(c) Coke and manufactured gases 


(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 

Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


962.3 
181.1 


—80.8 
43.3 
905.3 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


1619952 
3 778 
5 898 


288 
160 119 


160 119 


Natural 
gas 


Gaz 
naturel 


gigalitres 


terajoules 


Gas plant 
NGL's 


LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


1:9 
10.5 
—2.0 
—9.6 

1.0 


Cr 
ino 


a 
œ 


IXXXxXX | © x 


= 
S © 
SJ 


Ca 
b 


Hydro and 
nuclear 
electricity 


Électricité 
(hydro et 
nucléaire) 


GWH 


15 061.3 
1 353.8 
86.6 

—9 808.1 


14 350 


12 608 


11 829 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 
primaires 


80 781 
9925 
162 263 
=31 283 
3 609 


1 260 
199 488 


23 843 


568 
160 119 


14 958 


Coke 


kilotonnes 
14.7 
52.8 


—-0.4 


— is = 


TABLEAU 2A. L'énergie primaire et secondaire — Provinces atlantiques — 1988 Trimestre 1 


Coke oven 
gas 


Gaz de 
fours à coke 


gigalitres 


terajoules 


129 


Refined 
petroleum 
products 


Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


4 229.4 
1 872.5 
802.2 
110.1 
-58.5 


23.7 
3 351.4 


773.6 
20.5 


10.7 
2 546.6 


Thermal 
electricity 
Énergie 
électrique 
(thermique) 


Lo 
ou 
= 
@ 
N 


ttt att st at st st ++ ++ ++ ++" 


en 
wo 
œ 
a 
N 


HR ++ + 444 44444444 + + + + 


Total 


primary and 
secondary 


Total 
primaire 


et 


secondaire 


— Trimestre 1 - 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter—regions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 


b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacture 
d) Produits raffines 
e) Production de vapeur 


Disponibilite nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 


b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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TABLE 2C. Refined Petroleum Products — Atlantic provinces — 1988 Quarter 1 


Refinery Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gasoline stove oil fuel oil fuel oil 

GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 

raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 


@ On O1 B & NN + 


— Quarter 1 - 
thousands of cubic metres 
Production 63.3 119.9 1 312.6 -25.1 484.5 1 053.4 
Exports 4.1 - 583.0 5:3 214.3 506.1 
Imports = = - 719 73.9 293 
Inter-regional transfers 0.1 - 8.0 47.2 25.0 =26.2 
Stock variation (change and adj.) 17 == 124.8 7.9 70.6 —69.5 
Inter-product transfers = = 10.3 ~26.9 ~36.5 79.3 
Other adjustments 13.7 - 11.8 322 —4.6 2.9 
Availability 7 fale) 119.9 634.8 57.1 398.5 706.0 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities = = + = 17.1 7.5 
(b) Electricity — by industry = se = a = = 
(e) Steam generation = = À a = = 
Producer consumption 132 119.9 0.3 07 ) 0.9 
Non-energy use t = = = = = 
Energy use — final demand Th = 634.5 56.4 380.5 697.7 
Iron mines t = = = X = 
Total mining t = = == 19.9 9.6 
Pulp and paper and sawmills if = = = 99 = 
Iron and steel t = = = x = 
Smelting and refining t = = = x = 
Cement t = = = X = 
Chemicals if = - - 0.1 - 
Other manufacturing i - - Sue 16.9 327 
Total manufacturing t - - 32 2159 32.7 
Forestry if = = == 3.0 0.1 
Construction il ~ - 0.2 9.3 4.2 
Total industrial if - - 35 59.7 46.6 
Railways a - - - 30.0 - 
Canadian airlines Tt = = = = = 
Foreign airlines ii = = e = = 
Domestic marine Th - _ - 95.8 - 
Foreign marine t - - ~ 7.9 - 
Pipelines 18 = = = = = 
Road transport and urban transit t - EYES - 39.0 - 
Retail pump sales Tl - 574.9 ~ 40.0 - 
Transportation + - 592.2 - 2127 - 
Agriculture t = 725 2.0 Tl 18.0 
Residential li - = 44.4 - 445.4 
Public administration ji - 79 0.9 52:3 532 
Commercial and other institutional t - 26.9 5.6 48.8 134.4 
Statistical difference ai _ - - -0.2 - 
terajoules 
Production 1 671 5 003 45 496 — 947 18 739 40 745 
Exports 117 - 20 206 200 8 290 19 577 
Imports - - ~ 2 708 2 858 1 290 
Inter-regional transfers 1 - 276 1 778 967 -1 014 
Stock variation (change and adj.) 47 1 4 326 296 —2 729 —2 686 
Inter—product transfers - ~ 356 -1 013 -1 411 3 068 
Other adjustments 352 . 408 121 — 179 AU] 
Availability 1 860 5 002 22 003 2 153 15 413 27 309 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities = = = - 660 288 
(b) Electricity — by industry = = = = = Es 
(e) Steam generation = ze = = = = 
Net supply 1 860 5 002 22 003 2,153 14 753 27 020 
Producer consumption 378 5 002 12 27 46 34 
Non-energy use t = = Ls ME = 
Energy use — final demand t - 21 991 2 126 14 716 26 986 
lron mines f = = a a = 
Total mining TF = = 1 769 371 
Pulp and paper and sawmills t = = = 383 = 
lron and steel t = = = ie = 
Smelting and refining t = = © x = 
Cement + = = = ye = 
Chemicals + = = = 4 = 
Other manufacturing je oe = 119 652 1 267 
Total manufacturing + = sa 119 1 065 1 267 
Forestry + = a 1 115 3 
Construction + À É 9 360 163 
Total industrial + = pe 130 2 309 1 804 
Railways + = 2 al 1 160 al 
Canadian airlines t = = > a a 
Foreign airlines t = _ = 2 = 
Domestic marine 15 = = æ = 
Foreign marine il - - - : one 
Pipelines + - a = E 
Road transport and urban transit ii — 598 2 7 - 
Retail pump sales E - 19 927 — : aot = 
T 
neta : ei Me : 8 226 - 
Residential ! : a2 76 273 696 
t = - 1 675 = 17 228 
Public administration t = 274 33 2 022 2 058 
oon and other institutional T = 933 213 1 887 5 200 
Statistical difference je -- —— — 9 


Heavy 

fuel oil 
Mazouts 
lourds 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 


=i 


TABLEAU 2C. Produits pétroliers raffinés — Provinces atlantiques - 1988 Trimestre 1 


Aviation Aviation 

gasoline turbo fuel 

Essence Carbu- 
d'aviation réacteur 


milliers de mètres cubes 


- 198.8 
— 119.7 
= 1.4 
—0.7 13.4 
4.2 —29.6 
— -18.5 
72 -6.1 
2.2 99.0 
2.2 99.0 
2.2 99.0 
0.3 30.7 
- 27.4 
0.3 58.1 
0.9 27-2 
1.0 13.7; 
- -0.1 
terajoules 
- 7 143 
- 4 300 
- 52 
-25 482 
140 -1 063 
— — 666 
238 - 218 
73 27395 
73 21955 
73 3 558 
10 1 103 
— 985 
10 2 088 
31 977 
32 493 
- -3 


Non energy 
products 
Produits non- 
énergétiques 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffinés 


159 921 
70 650 
32 846 

4 305 
—2 634 


129 807 


— Trimestre 1 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes canadiennes 

Lignes aériennes étrangères 

Lignes maritimes domestiques 

Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes canadiennes 

Lignes aériennes étrangères 

Lignes maritimes domestiques 

Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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Atlantic provinces — 1988 Quarter 1 


TABLE 2E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Lubricating Other Total 
oils and products non-energy 
greases products 


Petrochemical Asphalt 


feedstocks 


Naphtha 
specialties 


Quarter 1 Trimestre 1 


thousands of cubic metres 


1 Production 48.0 6.5 ET 1.8 140.7 208.8 
2 Exports 0.7 - — — 207.6 208.3 
3 Imports - 0.6 - 0.4 = 1.0 
4 inter-regional transfers 0.1 —6.2 0.3 8.6 0.1 3.0 
5 Stock variation (change and adj.) 0.2 —0.7 12:5 1.1 74.6 —63.8 
6 Inter-product transfers -10.8 — — -0.1 -- -10.8 
7 Other adjustments — —0.1 0.6 0.9 7.8 -6.4 
8 Availability 36.4 1.6 0.1 12.8 -- 51.0 
15 Producer consumption - -- ~ -- = —= 
16 Final demand 36.4 1.6 0.1 12.8 -- 51.0 
19 Total mining - - - de - 1.2 
27 Total manufacturing 36.4 - - 3.5 = 39.9 
28 Forestry - = = 0.1 - 0.1 
29 Construction - - 0.1 0.3 - 0.5 
41 Transportation = - _ 5.9 = 5.9 
42 Agriculture = - - 0.1 = 0.1 
44 Public administration - - - 0.6 = 0.6 
45 Commercial and other institutional - 1.6 = 1.4 = 3.0 


Statistical difference 


Total 
all types 


kilotonnes 


1 Production 962.3 - - - ~ 962.3 
2 Exports 181.1 - = - - 181.1 
3 Imports - - - - - - 
4 Inter—regional transfers - - - - - - 
5 Stock variation (change and adj.) -76.1 - - - —4.6 —80.8 
7 Other adjustments 43.3 - = = = 43.3 
8 Availability 900.7 - - ~ 4.6 905.3 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities 863.9 = - - - 863.9 
10 (b) Electricity — by industry - - = ~ - - 
T1 (c) Coke and manufactured gases 1577 _ _ - 4.6 20.3 
13 (e) Steam generation = = = = = = 
14 Net supply 21.1 - - - - pte | 
15 Producer consumption 1.4 = = = = 14 
16 Non-energy use _ = = = = = 
17 Energy use — final demand 19.7 - - - - 19.7 
19 Total mining _ = = o = = 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = = =r 
21 lron and steel X = = = = x 
22 Smelting and refining x = = = = x 
23 Cement X = = = = x 
25 Chemicals = = = = = 2 
26 Other manufacturing = = = = = = 
27 Total manufacturing 4.2 = mad = _ 4.2 
43 Residential 14.9 = = = = 149 
44 Public administration 0.7 = = = = 07 


Commercial and other institutional 


TABLE 2G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 


Light fuel 
oil 


Heavy fuel 
oil 


Tar, pitch, 
petrol. coke 


Coals Natural gas 


Charbon 


Goudron, brai 
coke de pétr. 


Gaz naturel 


Mazouts 
lourds 


Mazouts 
legers 


Carburant 
diesel 


gigawatt hours 


Quarter 1 

Electricity generated: 
1 by utilities 2 395 - 46 = 
2 by industry - - - Re ; - = 
a Total 2 395 - 46 22 2 933 = 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities 2 395 ~ 4 
5 by industry ~ - z = ‘ A 3 
6 Total 2 395 - 46 22 21933 = 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 


m= 99 = 


Provinces atlantiques — 1988 Trimestre 1 


TABLEAU 2E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Total des 
produits non— 
énergetiques 


Huiles et 
graisses 
lubrifiantes 


Autres 
produits 


Produits 
spéciaux/ 
base-naphte 


Alimentation 
pétrochimique 


Asphalte 


Cumulatif de l’année 


Year-to-date 


milliers de mètres cubes 


48.0 6.5 Lie 1.8 140.7 208.8 Production 1 
0.7 - - -- 207.6 208.3 Exportations 2 
~ 0.6 - 0.4 ~ 1.0 Importations S 
0.1 —6.2 0.3 8.6 0.1 3.0 Transferts inter-régions 4 
0.2 —0.7 125 -1.1 -74.6 -63.8 Variation des stocks 5 
-10.8 -- -- —0.1 -- -10.8 Transferts inter—produits 6 
= —0.1 0.6 0.9 78 —6.4 Autres ajustements 7 
36.4 1.6 0.1 12.8 -- 51.0 Disponibilite 8 
- —— — -- - — Autoconsommation 15 
36.4 1.6 0.1 12.8 -- 51.0 Ecoulement final 16 
- - - 2 - 1:2 Total minier 19 
36.4 - - 3.5 - 39.9 Total manufacturier 27 
- - - 0.1 - 0.1 Forestier 28 

- Es 0.1 0.3 - 0.5 Construction 29 

- - - 5.9 - 5.9 Transport 41 

- - ~ 0.1 - 0.1 Agriculture 42 

~ ~ = 0.6 - 0.6 Administration publique 44 

- 1.6 - 1.4 -- 3.0 Commerces et autres institutions 45 


Difference statistique 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 


kilotonnes 

962.3 - - - - 962.3 Production 1 
181.1 - - - ~ 181.1 Exportations 2 
= = = = = = Importations 3 
- - - - - = Transferts inter-régions 4 
76.1 - - - —4.6 —80.8 Variation des stocks 5 
43.3 - ~ - - 43.3 Autres ajustements 7 
900.7 - - - 4.6 905.3 Disponibilite 8 

Transformé en autres combustibles: 
863.9 - - - = 863.9 a) Energie électrique — par services 9 
- - = - ~ ~ b) Energie électrique — par industries 10 
15.7, - - - 4.6 203 c) Coke et gaz manufacturé 11 
_- - - = - e) Production de vapeur 13 
rh le | - - - - 211 Disponibilité nette 14 
1.4 ~ - - - 1.4 Autoconsommation 15 
- - - - - - Usage non-énergétique 16 
19.7 - ~ - - 19.7 Usage énergétique — écoulement final 17 
- - _ - - - Total minier 19 
- - - = - - Pates et papier et scieries 20 
X - ~ - - X Sidérurgie 21 
X - - - - Xx Fonte et affinage 22 
x - - ~ - X Fabricants de ciment 23 
~ - - - - - Produits chimiques 25 
~ - - - - - Manufacturier — autres 26 
4.2 - = - - 4.2 Total manufacturier 27 
14.9 - - - - 14.9 Domestique 43 
0.7 - - - ~ 0.7 Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 26. Energie électrique produite à partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases liquor Other service all fuels 
Gaz Lessive de Autres Consommation Total des 

manufactures pate epuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 1 

Production de l'énergie électrique: 
= = “= = ~ 5 242 par services 1 
~ 23 90 - ~ 277 par industries 2 
- 33 90 - - 5 519 Total 3 

Cumulatif de l'année 

Production de l'énergie électrique: 
- - - - ~ 5 242 par services 4 
- 33 90 - - 277 par industries 5 
Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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— Quarter 1 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 

Inter-product transfers 

Other adjustments 
Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 


(c) Coke and manufactured gases 


(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


90 — 


TABLE 3A. Primary and Secondary Energy - Newfoundland - 1988 Quarter 1 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


Road transport and urban transit - 


Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 

Inter-product transfers 

Other adjustments 
Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 


(c) Coke and manufactured gases 


(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit = 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 

Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


Natural 
gas 


Gaz 
naturel 


gigalitres 


terajoules 


Gas plant 
NGL's 
LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


Hydro and 
nuclear 
electricity 


Steam 
(see intro) 
Vapeur 
(voir intro) 


Électricité 
(hydro et 
nucléaire) 


GWH kilotonnes 


13 009.0 = 


=10 537.7 - 


Total 
primary 
sources 


Total des 
sources 
primaires 


eee 


Coke 


kilotonnes 


=~ Fire 


TABLEAU 3A. L'énergie primaire et secondaire - Terre-Neuve — 1988 Trimestre 1 


Coke oven 
gas 


Gaz de 
fours a coke 


gigalitres 


terajoules 


Refined 


petroleum 
products 


Produits 
pétroliers 


raffinés 


megalitres 


20 


18 


N + 


Thermal 
electricity 


Énergie 
électrique 
(thermique) 


Le] 
Ny 
_ 
w 


tt ttt tt st at at st tt st 


Ny 
NS 
w 
N 


HR HH EE ++ ++ + tO + 


Total 
primary and 
secondary 


Total 
primaire et 
secondaire 


DR EC DCE De 


32 717 


28 427 


— Trimestre 1 - 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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— Quarter 1 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


5e 


TABLE 3C. Refined Petroleum Products - Newfoundland — 1988 Quarter 1 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


Le 
mH x x x KOK x x 


HR 44H 4H 44H 4444 444 ++ +++ ++ 44 + XXE 


x >< «KOK OK OK OK 


nN 


HMS HHH HHH + 444 + ++ + + ++ 444 KO 


Gaz de 
distillation 


XXXX X OK OK 


431 


Motor 
gasoline 


Essence 
à moteur 


Kerosene & 
stove oil 
Mazouts 

pour poêles 


thousands of cubic metres 


xX X 

X Xx 

X X 

Xx X 

Xx Xx 

X xX 

x X 

133.6 13:7 

133.6 1337 

X X 

133.6 13.6 

- Lt 

- JL 

_ 0.1 

- 1.2 

4.1 - 

12161 - 

125.3 - 

0.5 0.1 

- 10.1 

1.5 0.5 

6.4 1.7 

X X 
terajoules 

X Xx 

X Xx 

X xX 

X Xx 

X X 

X X 

X xX 

4 631 515 

4 631 515 

Xx X 

4 630 514 

~ 41 

= 41 

= 8 

_ 45 

143 = 

4 199 = 

4 342 = 

16 3 

= 381 

51 20 

221 65 

X X 


Diesel 
fuel oil 
Carburant 
diésel 


Light 
fuel oil 
Mazouts 

légers 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 

lourds 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 


XX X KOK OK OK 


hr 


TABLEAU 3C. Produits pétroliers raffinés — 


Aviation Aviation Non energy 
gasoline turbo fuel products 

Essence Carbu- Produits non- 
d'aviation réacteur énergétiques 


milliers de mètres cubes 


xX X x 
X Xx X 
x x X 
x x X 
x X x 
X X x 
X xX X 
0.8 46.4 3.5 
0.8 46.4 3.5 
X xX X 
= — 3.4 
0.8 46.4 = 
0.2 6.7 - 
- 25.2 - 
0.2 31.9 = 
aa 48 = 
0.5 9.8 - 
x xX x 
terajoules 

X X xX 
X X X 
xX X X 
X X X 
X X Xx 
X X X 
X X X 
26 1 668 132 
26 1 668 132 
Xx X X 
= = 132 
26 1 668 - 
8 241 = 
= 905 - 
8 1 146 = 

1 171 ~ 
17 350 - 
x x x 


Terre-Neuve — 1988 Trimestre 1 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffinés 


— Trimestre 1 - 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter—produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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A 
Newfoundland — 1988 Quarter 1 


TABLE 3E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


Quarter 1 Trimestre 1 


thousands of cubic metres 


1 Production Xx x : À ; 
2 Exports xX x . : : : 
3 Imports X X : à : 
4 Inter-regional transfers Xx X X ‘ : : 
5 Stock variation (change and adj.) X X X . : | 
6 Inter-product transfers Xx X X : 
FA Other adjustments X Xx X 
8 Availability - 0.8 -- ae 7 = 
15 Producer consumption X X x 
16 Final demand 0.8 -- 2.5 -- 3.4 
19 Total mining - = - 0.4 - 0.4 
27 Total manufacturing - - - 0.7 - 0.7 
28 Forestry - - - — = = 
29 Construction - - —— 0.1 = 0.1 
41 Transportation - - _ 5 LES À = 11 
42 Agriculture _ = = = = D 
44 Public administration - _ = 02 = 0.2 
45 Commercial and other institutional - 0.8 - 0.1 — 1.0 


Statistical difference 


Total 
all types 


Quarter 1 
kilotonnes 


1 Production - = = = = = 
2 Exports - - = = = = 
3 Imports - - = = = = 
4 Inter-regional transfers -- - = = 2 se 
5 Stock variation (change and adj.) - = = 2 = _ 
7 Other adjustments - = = = = = 
8 Availability -- - _ = & = 
Transformed to other fuels 
9 (a) Electricity — by utilities _ = = = = £ 
10 (b) Electricity — by industry - = = = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases - = = = = = 
13 (e) Steam generation - = = = = = 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


17 Energy use — final demand -- _ = oS = ree 
19 Total mining - _ — - = 
20 Pulp and paper and sawmills - = = = = ra 
21 Iron and steel = = = = a = 
22 Smelting and refining = = = = = = 
23 Cement = = = = 2 n 
25 Chemicals = = = = = = 
26 Other manufacturing = = = 5 a = 
27 Total manufacturing - = = = = ss 
43 Residential a =: = = = LS 
44 Public administration = + 


Commercial and other institutional 


TABLE 3G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 


Light fuel Heavy fuel Tar, pitch, 


Coals oil oil petrol. coke 


Natural gas 


Charbon 


Carburant 
diésel 


Gaz naturel Mazouts Mazouts Goudron, brai 


légers lourds coke de pétr. 


gigawatt hours 


Quarter 1 

Electricity generated: 
1 by utilities - — 27 10 = 
2 by industry - = = = = 
3 Total - - 27 10 584 = 

Year-to-date 
Electricity generated: 
4 by utilities = 

= 27 -_ 
5 by industry _ ef = aa Se = 
Total - - 27 10 584 - 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 
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Terre-Neuve — 1988 Trimestre 1 


TABLEAU 3E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Alimentation 
pétrochimique 


Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
spéciaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 


Year-to-date Cumulatif de l'année 


milliers de mètres cubes 


x x X Xx X X Production 1 
x x x X Xx x Exportations 2 
x x x X X X Importations 3 
Xx X xX X X X Transferts inter-régions 4 
Xx X Xx Xx Xx X Variation des stocks 5 
x x x X X Xx Transferts inter-produits 6 
xX x X xX X X Autres ajustements 7 
- 0.8 -- 2.6 -- 39 Disponibilité 8 
x X X X Xx X Autoconsommation 15 
- 0.8 “+ 2.5 -- 3.4 Ecoulement final 16 
- ~ - 0.4 - 0.4 Total minier 19 
- - - 0.7 - 0.7 Total manufacturier 27 
- - - ae = — Forestier 28 
- - — 0.1 - 0.1 Construction 29 
- - - 21 - à 16 | Transport 41 
# _ Ss eee = = Agriculture 42 
- ~ - 0.2 - 0.2 Administration publique 44 
- 0.8 - 0.1 — 1.0 Commerces et autres institutions 45 
x x x x X xX Difference statistique 46 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date Cumulatif de l'année 


kilotonnes 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


TABLEAU 36. Energie électrique produite à partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 


gases liquor Other service all fuels 
Gaz Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pate épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 1 
Production de l'énergie électrique: 


= = = = = 619 par services 1 
a wd : = = 3 par industries 2 
= = £ = = 621 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
= LS = = = 619 par services a 
= 4 = = - 3 par industries 5 


Total 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 


0 — 


TABLE 4A. Primary and Secondary Energy - Prince Edward Island 1988 Quarter 1 


Hydro and 
Gas plant nuclear Steam 
electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Électricité Vapeur 
brut naturel usines de (hydro et (voir intro) 
gaz nucléaire) 


Crude Natural 
Coal oil gas NGL's 


— Quarter 1 - 


kilotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH kilotonnes 


Production - 
Exports - 
Imports = 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) ~ 
Inter—product transfers ~ 


© nu B W N 


Other adjustments 
Availability 


Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 

(c) Coke and manufactured gases 


(d) Refined products 

(e) Steam generation 
Net supply 

Producer consumption 

Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 
Total mining 


Pulp and paper and sawmills 


Iron and steel 


Smelting and refining 


Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 


Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 

Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 
Exports 
Imports 


terajoules 


Inter-regional transfers 18 - ~ 38 475 = 
Stock variation (change and adj.) = = = _8 = = 
Inter-product transfers = = £ = oe æÆ 
Other adjustments = = = _79 = = 


Availability 18 _ = =33 475 = 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities = = = = = = 
(b) Electricity — by industry = = = = = = 
(c) Coke and manufactured gases _ = = = = = 


(d) Refined products 

(e) Steam generation 
Net supply 

Producer consumption 

Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 
Total mining 


Pulp and paper and sawmills 


Iron and steel 


Smelting and refining 


Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 


Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other 


Statistical difference 


institutional 


Total 


primary 
sources 


Total des 
sources 
primaires 


Coke 


kilotonnes 


= Fe 


TABLEAU 4A. L'énergie primaire et secondaire — Île-du-Prince-Édouard — 1988 Trimestre 1 


Coke oven 
gas 


Gaz de 


Refined 
petroleum 
products 


Produits 


fours a coke pétroliers 


gigalitres 


raffinés 


megalitres 


Thermal 
electricity 
Énergie 
électrique 
(thermique) 


> 
ND 
wo 


HR + 444 44444444 44 4-41 


+ 
ou 
+ 


ss allies site alien dite dieen allie deen ieee dies sien deen deen aes ee ee ee ++ + + 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


eee 


De apace 


— Trimestre 1 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes 

Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferroviéres 

Lignes aériennes 

Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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TABLE 4C. Refined Petroleum Products — Prince Edward Island 1988 Quarter 1 


— Quarter 1 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


D XX x x x x x 


Ww 
HR HHH HO + +++ + ++ + + HH X © 


XXKXX XX OK 


wo 
a 


© 


+ +++ +++ +++ +++ +++++++ ++ —+ KO 


Gaz de 
distillation 


XXX XX OK OK 


Motor 
gasoline 
Essence 

à moteur 


Kerosene & 
stove oil 
Mazouts 

pour poéles 


thousands of cubic metres 


X Xx 

X X 

X X 

X x 

X X 

X X 

X Xx 

36.4 52 

36.4 5:2 

X X 

36.4 5:2 

0.5 - 

33.2 - 

33.7 - 

1.0 0.3 

- 4.4 

0.2 — 

185 0.5 

xX X 
terajoules 

Xx X 

X x 

X Xx 

X X 

X Xx 

X X 

X X 

1 263 198 

1 263 198 

X X 

1 262 198 

16 = 

L522 = 

1 167 = 

34 10 

= 167 

8 1 

53 20 

X X 


Diesel 
fuel oil 
Carburant 
diésel 


= a 
KM OW! NH mm | 


XXXX OK X OK 


Light 
fuel oil 
Mazouts 
legers 


BP XX X X x x x 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 

lourds 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 
X 
Xx 
X 
X 
X 
Xx 
X 
x 
X 
xX 
X 
X 
Xx 
X 
X 
X 
X 
x 


a 75 


TABLEAU 4C. Produits pétroliers raffinés — Île-du-Prince-Édouard — 1988 Trimestre 1 


Aviation 
gasoline 


Essence 
d'aviation 


milliers 


o 


Aviation Non energy 
turbo fuel products 
Carbu- Produits non- 
réacteur énergétiques 


de mètres cubes 


D XX XX X x x 


terajoules 


KK KK OK OK OX 


ND 
a 


x x 
x x 

x x 
x x 

x x 
x x 
x x 
1.5 0.5 
1.5 0.5 
x x 

= 0.5 
1.5 = 
0.5 = 
0.5 = 
0.8 = 
0.2 e 
x x 
x x 

x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
54 20 
54 20 
x 4 
= 20 
54 = 
17 es 
17 = 
30 = 
oe ES 

x x 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffinés 


W XX XX XX x 


~ 
= w 
N w 
Ww 


° 
w 


— Trimestre 1 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommaticn 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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Prince Edward Island 1988 Quarter 1 


TABLE 4E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


Trimestre 1 


Quarter 1 
thousands of cubic metres 


1 Production X X X X X x 
2 Exports X X X X xX x 
3 Imports X Xx x X x x 
4 Inter—regional transfers X X X Xx x x 
5 Stock variation (change and adj.) Xx Xx X X x x 
6 Inter-product transfers X X X xX x x 
7 Other adjustments X X X X x x 
8 Availability - -- 0.1 0.4 = 0.5 
15 Producer consumption X X X x 
16 Final demand - -- 0.1 0.4 - 0.5 
19 Total mining - - = - = = 
27 Total manufacturing - - - -- = oe 
28 Forestry - - - - oo = 
29 Construction _ = 0.1 == = 01 
41 Transportation - - - 0.3 - 0.3 
42 Agriculture = = = = = meu 
44 Public administration — _ = ite ee Bes 
45 Commercial and other institutional — —— = 0.1 = 0.1 


Statistical difference 


Total 
all types 


Quarter 1 


kilotonnes 
1 Production - = = = = - 
2 Exports = = == = = = 
3 Imports - - - - - os 
4 Inter-regional transfers 0.7 - ~ - - 0.7 
5 Stock variation (change and adj.) - - - - - ~ 
7 Other adjustments ~ - - - ~ - 
8 Availability 0.7 - = - - 0.7 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity — by utilities - - - = - - 
10 (b) Electricity — by industry - = = _ = = 
11 (c) Coke and manufactured gases _ - - - - - 
13 (e) Steam generation - - = = = - 
14 Net supply 0.7 - = — = 0.7 
15 Producer consumption = = = = = = 
16 Non-energy use ~ ie = = = = 
17 Energy use — final demand 0.7 - - - eo 0.7 
19 Total mining = = a = = at 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = na 2 
21 Iron and steel = = = = = ie 
22 Smelting and refining = = = = = = 
23 Cement = = = = = = 
25 Chemicals = = = = _ = 
26 Other manufacturing = = = = = = 
27 Total manufacturing = = = = = = 
43 Residential = = = = = a 
44 Public administration 0.7 = = = = 07 


Commercial and other institutional 


TABLE 4G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 
Carburant 
diésel 


Light fuel 
oil 


Heavy fuel 
oil 


Tar, pitch, 
petrol. coke 


Coals Natural gas 


Charbon 


Mazouts 
legers 


Mazouts 
lourds 


Goudron, brai 
coke de pêtr. 


Gaz naturel 


gigawatt hours 


Quarter 1 

Electricity generated: 
1 by utilities = = 4 = 
2 by industry = = = 2 Fe 2 
3 Total = = 4 = 39 = 

Year-to-date 

Electricity generated: 

4 by utilities = 
= 4 > = 

5 by industry ~ = = se É 
6 Total = = 4 a 39 2 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 
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Île-du-Prince-Édouard — 1988 Trimestre 1 


TABLEAU 4E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Total des 
produits non- 
énergétiques 


Autres 
produits 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et 
pétrochimique speciaux/ graisses 
base-naphte lubrifiantes 


Cumulatif de l'année 


Year-to-date 
milliers de mètres cubes 


x X xX X x X Production 1 
Xx x x X Xx X Exportations 2 
x xX X x X x Importations 3 
x x x X x X Transferts inter-régions 4 
x X X X x X Variation des stocks 5 
X xX X x X xX Transferts inter—produits 6 
xX X xX X xX X Autres ajustements 7 
_ -- 0.1 0.4 - 0.5 Disponibilite 8 

X x X xX Autoconsommation 15 
= -- 0.1 0.4 - 0.5 Ecoulement final 16 
= = - _ _ - Total minier 19 
- - - -- - -- Total manufacturier 27 
- - - ~ = - Forestier 28 
- = 0.1 —— _ 0.1 Construction 29 
a = = 0.3 - 0.3 Transport 41 
= a = ae = — Agriculture 42 
~ _ - — a == Administration publique 44 
- — - 0.1 ~ 0.1 Commerces et autres institutions 45 


Difference statistique 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 


kilotonnes 
= = = - - ~ Production 1 
s 5 = Ss = = Exportations 2 
ee = = - ~ ~ Importations 3 
0.7 = = _ - 0.7 Transferts inter-régions 4 
. 4 = = ~ - Variation des stocks 5 
= =~ = = = - Autres ajustements 7 
0.7 = - - - 0.7 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
= 2 = _ - ~ a) Energie électrique — par services 9 
= asi = _ - = b) Energie électrique — par industries 10 
= = as - - c) Coke et gaz manufacture 11 
= a = = = = e) Production de vapeur HS 
0.7 - = - - 0.7 Disponibilité nette 14 
= = = = _ - Autoconsommation 15 
= = = = = _ Usage non-énergétique 16 
0.7 - - - - 0.7 Usage énergétique — écoulement final 17 
ES = = = = - Total minier 19 
= = ae = - ~ Pates et papier et scieries 20 
= <n = = = = Sidérurgie 21 
= = = = - - Fonte et affinage 22 
e= = = = _ ~ Fabricants de ciment 23 
Ss = = = = = Produits chimiques 25 
- = = = = ~ Manufacturier — autres 26 
= = = = - - Total manufacturier 27 
= = = = = - Domestique 43 
07 = = = ~ 0.7 Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 4G. Energie électrique produite à partir des combustibles 


Total 
all fuels 


Total des 
combustible 


Station 
service 


Manufactured Spent pulping 
gases liquor Other 


Gaz Lessive de Autres Consommation 
manufactures pate épuisée de centrale 


gigawatt Heures 


Trimestre 1 
Production de l'énergie électrique: 


7 = = = - 43 par services 1 
= EL = = = = par industries 2 
À hs = = = 43 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
= = = = = 43 par services 4 
= = = = = - par industries 5 


Total 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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— Quarter 1 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


TABLE 


1 


SA. Primary and Secondary Energy - Nova Scotia — 1988 Quarter 1 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


824.1 
181.1 
—0.7 
—0.1 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


Natural 
gas 


Gaz 
naturel 


gigalitres 


Gas plant 
NGL's 
LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


terajoules 


Hydro and 

nuclear Steam 
electricity (see intro) 
Electricité Vapeur 
(hydro et (voir intro) 
nucléaire) 


GWH kilotonnes 


a 

= 

w 

a 
| 


~ 33 =— 


TABLEAU 5A. L'énergie primaire et secondaire — Nouvelle-Écosse — 1988 Trimestre 1 


Total 
primary Coke oven 
sources gas 
_ Coke - 
Total des Gaz de 
sources fours a coke 
primaires 
EE kilotonnes gigalitres 
14.7 6.9 
5 - 
9.2 6.9 
9.2 6.9 
9.2 6.9 
x 6.9 
x ee 
x =. 
9.2 6.9 
9.2 6.9 
terajoules 
23 878 423 129 
4 998 - os 
— 202 ~ ~ 
—6 157 = 
1 345 -1 - 
20 029 265 129 
17 840 ~ - 
568 - = 
1 622 265 129 
265 129 
X 129 
x a 
x = 
265 129 
265 129 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


NW © 


© w 
CSO sie 
NODXXI X Nm 


<x KK KK OK OK 


47 499 


42 162 


36 792 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


LS 
N 
ND 
> 
wo 


NH +++ +++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + +! 


œ 
Oo 
= 
(=) 


ee ee ee ee eee ee ee ee ee Se Se 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


— Trimestre 1 - 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Énergie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacture 
d) Produits raffines 
e) Production de vapeur 


Disponibilite nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage energetique — ecoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
22 872 a) Energie électrique — par services 
304 b) Energie électrique — par industries 
568 c) Coke et gaz manufacturé 
- d) Produits raffines 
- e) Production de vapeur 


52 187 Disponibilite nette 
X Autoconsommation 
1 433 Usage non-énergétique 


46 766 Usage énergétique — écoulement final 
- Mines de fer 


597 Total minier 
3 114 Pâtes et papier et scieries 
xX Sidérurgie 
— Fonte et affinage 
Xx Fabricants de ciment 
X Raffinage pétrolier 
170 Produits chimiques 
1 994 Manufacturier — autres 


6 767 Total manufacturier 
49 Forestier 
385 Construction 


7 797 Total industriel 

527 Sociétés ferrovières 

798 Lignes aériennes 
3 775 Maritimes 

= Pipelines 

706 Transport commercial et en commun 
8 498 Ventes au détail (pompes) 
14 304 Transport 

624 Agriculture 
14 353 Domestique 
3 441 Administration publique 
6 246 Commerces et autres institutions 


x Différence statistique 


XX XX X x! 
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— Quarter 1 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


industrial 

Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


eed = 


TABLE SC. Refined Petroleum Products - Nova Scotia - 1988 Quarter 1 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


OX XIE 


DE 


HR + +++ +++ +++ +++++++ ++ + KO 


XX XX OK OK x 


793 


ss 
o 
w 


+ HH HHH HHH HH HH HO SE + + + + + + + + —+ X 


Still 
gas 


Gaz de 
distillation 


Motor 
gasoline 
Essence 

à moteur 


Kerosene & 
stove oil 
Mazouts 

pour poêles 


thousands of cubic metres 


X x 

X x 

Xx X 

x X 

X Xx 

X Xx 

X x 
255.2 25.4 
255.2 25.4 
X X 
255.0 25.3 
= 149) 

- 1.0 

- 1.0 

5.8 = 
233.8 = 
239.5 = 
2:1 122 

= 20.9 

4.0 0.2 
95 2.0 

xX x 

terajoules 

X X 

X X 

X X 

X X 

x X 

X X 

X Xx 

8 845 956 
8 845 956 
X X 

8 839 954 
= 37 

— 37 

= 1 

= 39 
200 = 

8 102 = 
8 302 = 
ZZ 44 

= 789 

137 rs 
328 75 
X X 


Diesel 
fuel oil 
Carburant 
diésel 


Light 
fuel oil 
Mazouts 

legers 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 

lourds 


= 
NN 
WwW 
a ee | 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 


MO OXX XX XX x 


w 
oa 


Ses = 


TABLEAU 5C. Produits pétroliers raffinés — Nouvelle-Écosse - 1988 Trimestre 1 


Aviation Aviation 
gasoline turbo fuel 
Essence Carbu- 
d'aviation réacteur 
milliers de mètres cubes 
x X 
x X 
X Xx 
X X 
Xx X 
X Xx 
X X 
0.3 43.9 
0.3 43.9 
x X 
0.3 44.0 
0.1 19.9 
= 222 
0.1 22.2 
0.1 19.2 
0.1 2.6 
xX X 
terajoules 
Xx X 
xX X 
Xx X 
Xx X 
Xx X 
X X 
X X 
9 1 578 
9 1 578 
x Xx 
9 1 581 
2 716 
80 
796 
5 691 
2 94 
x x 


Non energy 
products 
Produits non— 
énergétiques 


bel 5d 5S SS SS SSS SE 


> 
oO 


| 


Total refined 
products 


Total des 
produits 
raffinés 


are 


+ N 


W XX XX xx x 


— Trimestre 1 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilite nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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Nova Scotia — 1988 Quarter 1 


TABLE 5E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


Quarter 1 Trimestre 1 


thousands of cubic metres 


1 Production X Xx X x x X 
2 Exports X X X X X x 
4 Imports X xX X x xX x 
4 Inter-regional transfers Xx X x X x x 
5 Stock variation (change and adj.) X X X X X X 
6 Inter-product transfers xX x X Xx X x 
7 Other adjustments X x X Xx x x 
8 Availability 34.4 0.6 -- 53 -- 40.1 
15 Producer consumption X X X x x X 
16 Final demand 34.4 0.5 -- 52 -- 40.2 
19 Total mining - - - 0.3 - 0.3 
27 Total manufacturing 34.4 - - 1.4 - 35.8 
28 Forestry ~ - - == = Lu 
29 Construction - - — 0.1 - 0.2 
41 Transportation - - - 2.5 _ 2.5 
42 Agriculture - _ = == = a 
44 Public administration _ - - 0.3 - 0.3 
45 Commercial and other institutional - OF: - 0.5 — 1.0 
Statistical difference Xx xX x x x x 


Total 
all types 


Quarter 1 Trimestre 1 


kilotonnes 

1 Production 824.1 - ~ - - 824.1 

2 Exports 181.1 - - - - 181.1 

3 Imports _ - = ~ - - 

4 Inter-regional transfers —0.7 - - - - —0.7 

5 Stock variation (change and adj.) 4.6 - - - -4.6 -0.1 

7 Other adjustments 447 - - _ = 44.7 

8 Availability 682.5 - - - 4.6 687.1 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities 646.4 = = = & 646.4 
10 (b) Electricity — by industry - - - _ - = 
11 (c) Coke and manufactured gases 1577 - - - 4.6 20.3 
Ss (e) Steam generation - = = =. = = 
14 Net supply 20.4 ~ - - - 20.4 
15 Producer consumption 1.4 = = = = 1.4 
16 Non-energy use = = = = ee = 
17 Energy use — final demand 19.0 - - - - 19.0 
19 Total mining _ = = = = = 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = LS = 
21 Iron and steel x _ = 2 = x 
22 Smelting and refining = = = = = = 
23 Cement x: = = - = x 
25 Chemicals - = = = 2k i 
26 Other manufacturing = = = = = = 
27 Total manufacturing 4.2 = =: = = 4.2 
43 Residential 14.9 ~ = = = 14.9 
44 Public administration = = = = = 


Commercial and other institutional 


TABLE 5G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
Coals Natural gas fuel oil 


Light fuel 
oil 


Heavy fuel 
oil 


Tar, pitch, 
petrol. coke 
Goudron, brai 
coke de pêtr 


Charbon Gaz naturel Carburant 
diesel 


Mazouts 
legers 


Mazouts 
lourds 


gigawatt hours 


Quarter 1 

Electricity generated: 
1 by utilities 1 688 - 14 4 428 = 
2 by industry - ~ - - 51 a 
3 Total 1 688 - 14 4 479 rs 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities 1 688 _ 14 = 
5 by industry - - - x i = 
6 Total 1 688 - 14 4 479 = 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 
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Nouvelle-Écosse - 1988 Trimestre 1 


TABLEAU 5E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Total des 
produits non-— 
énergétiques 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres 
pétrochimique spéciaux/ graisses produits 
base-naphte lubrifiantes 


Cumulatif de l'année 


Year-to-date 
milliers de mètres cubes 


xX X xX X X x Production 1 
x X xX X x Xx Exportations 2 
X Xx Xx X Xx X Importations 3 
x X x x X X Transferts inter-régions 4 
x X Xx x X X Variation des stocks 5 
X xX Xx Xx X X Transferts inter—produits 6 
x X X X X X Autres ajustements 7 
34.4 0.6 -- 53 -- 40.1 Disponibilite 8 
X X X Xx X X Autoconsommation 15 
34.4 0.5 -- 5.2 -- 40.2 Ecoulement final 16 
- - - 0.3 - 0.3 Total minier 19 
34.4 - - 1.4 - 35.8 Total manufacturier 27 
- - > ae ~ — Forestier 28 
- - -- 0.1 - 0.2 Construction 29 
- - - 2.5 - 2:5 Transport 41 
x = = a Se = Agriculture 42 
- - = 0.3 - 0.3 Administration publique 44 
- 0.5 - 0.5 —— 1.0 Commerces et autres institutions 45 
x x xX X xX x Difference statistique 46 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 


kilotonnes 

824.1 - - - - 824.1 Production 1 
181.1 - - - - 181.1 Exportations 2 
a - = = - - Importations 3 
—0.7 - - - - —0.7 Transferts inter-régions 4 
4.6 - - - —4.6 —0.1 Variation des stocks 5 
44.7 ~ - - ~ 44.7 Autres ajustements 7 
682.5 - - - 4.6 687.1 Disponibilite 8 

Transformé en autres combustibles: 
646.4 ~ - - ~ 646.4 a) Energie électrique — par services 9 
_ - - - - - b) Energie électrique — par industries 10 
15.7 - ~ ~ 4.6 20.3 c) Coke et gaz manufacture 11 
~ - - - - - e) Production de vapeur BS, 
20.4 - - - - 20.4 Disponibilité nette 14 
1.4 - ~ - ~ 1.4 Autoconsommation LS 
= - - - - ~ Usage non-énergétique 16 
19.0 - - - - 19.0 Usage énergétique — écoulement final 17 
- - - - - - Total minier 19 
_ - - ~ - - Pates et papier et scieries 20 
X ~ - - - X Sidérurgie 21 
_ _ - ~ - - Fonte et affinage 22 
X - - - - X Fabricants de ciment 23 
- - - - - - Produits chimiques 25 
- - - - - - Manufacturier — autres 26 
4.2 - - - - 4.2 Total manufacturier 27 
14.9 Es - - - 14.9 Domestique 43 
= _ = - - - Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 5G. Energie électrique produite à partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases liquor service all fuels 
Gaz Lessive de Consommation Total des 

manufacturés pâte épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 1 

Production de l'énergie électrique: 
> = 4 = - 22135 par services 1 
- 9 31 ~ ~ 90 par industries 2 
- 9 31 - ~ 2 220 Total 3 

Cumulatif de l'année 

Production de l'énergie électrique: 
> = = - - 1199 par services 4 
= 31 ~ ~ 90 par industries 5 


Total 


wow 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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— Quarter 1 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 

Inter—product transfers 

Other adjustments 
Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 


= 38 


TABLE 6A. Primary and Secondary Energy - New Brunswick — 1988 Quarter 1 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


138.2 


(c) Coke and manufactured gases - 


(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
lron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban trans 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 

Inter-product transfers 

Other adjustments 
Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 


it = 


(c) Coke and manufactured gases - 


(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
lron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 

Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit ~ 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 

Public administration 


Commercial and other institutional - 


Statistical difference 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


Natural 
gas 
Gaz 

naturel 


gigalitres 


terajoules 


Gas plant 
NGL's 


LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


ee) 


9.6 
—2.5 


-10.5 
-0.3 


Hydro and 
nuclear 
electricity 


Électricité 
(hydro et 
nucléaire) 


12 462 


Steam 
(see intro) 
Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 
primaires 


Coke 


kilotonnes 


ee ee 


TABLEAU 6A. L'énergie primaire et secondaire - Nouveau-Brunswick — 1988 Trimestre 1 


Coke oven 
gas 


Gaz de 


Refined 
petroleum 
products 


Produits 


fours à coke pétroliers 


gigalitres 


raffinés 


megalitres 


- 29 691 


- 24 707 


| 
~ 
Ww 
nN 
N 


| 
Ne 
- 
w 
a 


- 10 428 


l 

D + B 
an 
Ww 
Ww 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


Ny 
a 
ND 
wo 
an 


HR + + + +++ ++ + + + + + + + 0 


wo 
P= 
a 


HR +++ + +++ 44444444 44 + + 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


— Trimestre 1 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
25 784 a) Energie électrique — par services 
539 b) Energie électrique — par industries 
- c) Coke et gaz manufacture 
= d) Produits raffinés 
436 e) Production de vapeur 


43 772 Disponibilite nette 
X Autoconsommation 
260 Usage non-énergétique 


38 426 Usage énergétique — écoulement final 
- Mines de fer 


1 116 Total minier 
7176 Pâtes et papier et scieries 
- Sidérurgie 
X Fonte et affinage 
x Fabricants de ciment 
X Raffinage pétrolier 
147 Produits chimiques 
1 529 Manufacturier — autres 


9 571 Total manufacturier 
39 Forestier 
331 Construction 


11 057 Total industriel 
518 Sociétés ferrovières 
129 Lignes aériennes 
1322 Maritimes 
- Pipelines 
1 073 Transport commercial et en commun 
7 436 Ventes au détail (pompes) 
10 479 Transport 
598 Agriculture 
9 698 Domestique 
Administration publique 
4 882 Commerces et autres institutions 


x Difference statistique 
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TABLE 6C. Refined Petroleum Products - New Brunswick — 1988 Quarter 1 
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Refinery Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diesel legers 
- Quarter 1 - 
thousands of cubic metres 
Production X X x X x x 
Exports X x x x x X 
Imports X X x X Xx x 
Inter-regional transfers X x x x x X 
Stock variation (change and adj.) X x X X X X 
Inter-product transfers x X X x x X 
Other adjustments X X x x x x 
Availability 35.3 61.2 209.6 12.9 114.5 177.8 
Transformed to other fuels 
(a) Electricity — by utilities = = = ie 1.0 2.0 
(b) Electricity — by industry _ = = © a 3 
(e) Steam generation _ = = = = 7 
Net supply 35.3 61.2 209.6 12.9 113.5 175.8 
Producer consumption x X x X x X 
Non-energy use t = = = = = 
Energy use — final demand + - 209.5 12.2 1135 175.4 
Iron mines i? = = = = = 
Total mining t — = EE 4.8 6.0 
Pulp and paper and sawmills t - = = 47 = 
Iron and steel if = = = = = 
Smelting and refining t = = = x = 
Cement t = = = x = 
Chemicals if = = = = = 
Other manufacturing t = = 1.1 49 8.4 
Total manufacturing af - _ 11 9.6 8.4 
Forestry it = = -- 1.0 -- 
Construction if = = 0.1 2.3 1.3 
Total industrial ir - - 12 177 157 
Railways if = = = 13.4 - 
Canadian airlines t = = = = = 
Foreign airlines t = = = = - 
Domestic marine Tt = - - 13.4 - 
Foreign marine t = = = = = 
Pipelines t = = = = = 
Road transport and urban transit i ~ 6.9 - 20.2 - 
Retail pump sales 14 - 186.8 - 24.9 - 
Transportation T - 193.7 - 71.9 - 
Agriculture t - 3.9 0.5 225) 6.1 
Residential t - - 9.0 - 100.5 
Public administration t _ 2:3 0.1 10.3 18.8 
Commercial and other institutional t - 9.6 1.4 11.1 34.3 
Statistical difference T X x x x x 
terajoules 
Production x X x X X Xx 
Exports X X X xX X Xx 
Imports X x X X X Xx 
Inter—regional transfers X xX x Xx X Xx 
Stock variation (change and adj.) X X X X X Xx 
Inter—product transfers X x x xX X Xx 
Other adjustments X Xx X X X Xx 
Availability 943 2 554 7 264 485 4 429 6 879 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities _ = = = 40 78 
(b) Electricity — by industry - = = = = = 
(e) Steam generation = = = 2 = = 
Net supply 943 2 554 7 264 485 4 389 6 801 
Producer consumption x X x 7,8 X Xx 
Non-energy use t = = = = = 
Energy use — final demand t - 7 260 460 4 392 6 786 
Iron mines 1 = = = = = 
Total mining t at a 1 185 233 
Pulp and paper and sawmills t x a m3 182 He 
Iron and steel t = = i = 
Smelting and refining it = = = me = 
Cement t = = = x = 
Chemicals t = = = = = 
Other manufacturing i ts - 40 188 323 
Total manufacturing t = = 40 370 323 
Forestry t = =! Lise 37 1 
Construction + = = 4 90 51 
Total industrial + a ms 46 684 608 
Railways t = = 
= 518 - 
Canadian airlines t = & : sé a 
Foreign airlines + < - = = + 
Domestic marine + = 2 re 517 a 
Foreign marine t r = = 
Pipelines + _ if 7 i da 
Road transport and urban transit + = 239 en 2 
- 783 = 
peek ne sales t = 6 475 - 962 = 
Transportation "à ~ 6 714 - 2 780 = 
Agriculture + % 
Residential 136 19 98 237 
t = - 339 = 3 889 
Public administration t “a 78 4 400 726 
: eee, and other institutional t a 331 52 431 1 325 
atistical difference t X x x xX X 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 

lourds 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 


CCR EE TE + 


wo 
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TABLEAU 6C. Produits pétroliers raffinés - Nouveau-Brunswick - 1988 Trimestre 1 


Aviation Aviation 
gasoline turbo fuel 
Essence Carbu- 
d'aviation réacteur 
milliers de métres cubes 
X x 
X x 
X X 
x X 
X x 
X X 
Xx Xx 
0.4 7e 
0.4 7.1 
Xx Xx 
0.4 F4 À 
- 3.6 
- 3.6 
0.1 2.4 
0.3 1.2 
X X 
terajoules 
Xx X 
Xx X 
X Xx 
X xX 
X X 
X X 
Xx x 
12 255 
12 255 
X X 
12 255 
a 129 
- 129 
4 85 
8 42 
x x 


Non energy 
products 
Produits non- 
énergétiques 


D XX XX x x x 


a 


Total refined 
products 


Total des 
produits 
raffinés 


24 


SJ 


10 


CES 


— Trimestre 1 — 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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New Brunswick — 1988 Quarter 1 


TABLE 6E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


Trimestre 1 


Quarter 1 
thousands of cubic metres 


1 Production x X X X xX x 
2 Exports X X x X x x 
3 Imports x x X X x x 
4 Inter-regional transfers x X x X X x 
5 Stock variation (change and adj.) Xx Xx X X X x 
6 Inter—product transfers X x Xx X x x 
rt Other adjustments X Xx X X x x 
8 Availability 2.1 0.2 -- 4.6 -- 6.9 
15 Producer consumption X xX X X x 
16 Final demand 2,1 0.2 - 4.6 -- 6.9 
19 Total mining - - = 0.5 - 0.5 
27 Total manufacturing 2.1 = = 1.4 - 3.5 
28 Forestry - - - — = a 
29 Construction - ~ - 0.1 = 01 
41 Transportation - - - 2.0 - 2.0 
42 Agriculture - = = 0.1 = 0.1 
44 Public administration - = = 0.1 = 0.1 
45 Commercial and other institutional - 0.2 = 07 = 0.9 
Statistical difference X 


Total 
all types 


kilotonnes 


1 Production 138.2 = = - - 138.2 
2 Exports - - - - - - 
3 Imports ~ - - - - - 
4 Inter-regional transfers - - - - - - 
5 Stock variation (change and adj.) —80.7 - - - - -80.7 
7 Other adjustments —1.4 = = = = -1.4 
8 Availability 217.5 - - - - 217.5 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities 21725 - - - - 210725 
10 (b) Electricity — by industry = - — - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases ~ — - = - = 
13 (e) Steam generation - — = = = = 
14 Net supply -- - = = = — 
15 Producer consumption - = = = = = 
16 Non-energy use _ = = = = = 
17 Energy use — final demand -- _ - =, a = 
19 Total mining _ = = = = = 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = = > 
21 Iron and steel = = = es a = 
22 Smelting and refining = = = = a = 
23 Cement = = = = = = 
25 Chemicals = = = de = = 
26 Other manufacturing = = = = = = 
27 Total manufacturing - _ = = = = 
43 Residential mo = = & Le, = 
44 Public administration = = = = Ea = 


Commercial and other institutional 


TABLE 6G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel Light fuel Heavy fuel Tar, pitch, 


Coals Natural gas fuel oil oil oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel legers lourds coke de pétr. 


gigawatt hours 


Quarter 1 

Electricity generated: 
1 by utilities 706 — 2 = 
2 by industry - - = / : ie = 
3 Total 706 - 2 7 1 831 = 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities 706 ~ 
5 by industry - - s - an : 
6 Total 706 ~ 2 7 1 831 = 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 
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Nouveau-Brunswick — 1988 Trimestre 1 


TABLEAU 6E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
petrochimique spéciaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 


Cumulatif de l'année 


Year-to-date 
milliers de mètres cubes 


x X xX X Xx X Production 1 
x X Xx x X X Exportations Pd 
x X Xx X Xx X Importations 3 
X X Xx X x X Transferts inter-régions 4 
x X Xx X X X Variation des stocks 5 
8 x x X x X Transferts inter—produits 6 
X xX x X X X Autres ajustements 7 
2.1 0.2 -- 4.6 -- 6.9 Disponibilite 8 
X xX x X Xx X Autoconsommation 15 
2.1 0.2 ~ 4.6 = 6.9 Ecoulement final 16 
- - - 0.5 - 0.5 Total minier 19 
2.1 - - 1.4 - 3.5 Total manufacturier 27 
- = ~ oo = aH Forestier 28 
= - - 0.1 - 0.1 Construction 29 
- - - 2.0 = 2.0 Transport 41 
- - - 0.1 - 0.1 Agriculture 42 
- - - 0.1 - 0.1 Administration publique 44 
- 0.2 - 0.7 —— 0.9 Commerces et autres institutions 45 


Différence statistique 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 


kilotonnes 

138.2 - - - ~ 138.2 Production 1 
= = = _ = _ Exportations z 

= + +s = = = Importations 3 

ras = = = = - Transferts inter-régions 4 
—80.7 - - ~ ~ —80.7 Variation des stocks 5 
TA = = = ~ -1.4 Autres ajustements 7 
217.5 - -~ - - 217.5 Disponibilite 8 

Transformé en autres combustibles: 

217.5 = - ~ - 21775 a) Énergie électrique — par services 9 
ud = = = - - b) Energie électrique — par industries 10 

= = = = ~ Eu c) Coke et gaz manufacturé 11 

= = S = _ ~ e) Production de vapeur 13 

RS = = = - -- Disponibilité nette 14 

Ë = a = = - Autoconsommation 15 

= = 2 = - - Usage non-énergétique 16 

== = _ - - -- Usage énergétique — écoulement final 17 

= = = = = - Total minier 19 

= == — = _ - Pates et papier et scieries 20 

= 3 = eS = = Sidérurgie 21 

a = = = = = Fonte et affinage 22 

= rs > = = = Fabricants de ciment 23 

= = Æ = = = Produits chimiques 25 

i = La = È = Manufacturier — autres 26 

= = = - - - Total manufacturier 27 

= = = = = == Domestique 43 

æ = = = = - Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 66. Energie électrique produite à partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases liquor Other service all fuels 
Gaz Lessive de Autres Consommation Total des 

manufactures pate épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 1 

Production de l'énergie électrique: 
- - - = - 2 445 par services 1 
- 24 59 - ~ 184 par industries 2 
: 24 59 - - 2 630 Total 3 

Cumulatif de l’année 

Production de l'énergie électrique: 
_ - ~ ~ - 2 445 par services a 
- 24 59 - - 184 par industries 5 
Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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— Quarter 1 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


er ees 


TABLE 7A. Primary and Secondary Energy — Quebec - 1988 Quarter 1 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


Crude 
oil 


Pétrole 


brut 


megalitres 


402.6 
2352/6 
1 891.2 

-51.6 


-8.5 
3 884.4 


15 504 
90 600 
72 830 
=I 988 


— 323 
149 587 


149 587 


Natural Gas plant 
gas NGL's 
Gaz LGN des 

naturel usines de 

gaz 


gigalitres megalitres 

68.6 34.7 

= 0.5 

1 818.1 134.0 

- —4.0 

= 8.2 

1 749.5 112.0 

1.0 - 

- 2932 

1 748.5 82.8 

- 593 

1 785.9 117.9 

= X 

= 5.8 

127.6 Ga 

124.1 - 

76.8 ~ 

10.0 = 

78.6 = 

25 - 

461.3 Ye) 

913.8 17.5 

= 14.6 

913.8 37.9 

49 - 

- 21.5 

12 - 

6.1 21.5 

0.1 eZ 

309.4 23.3 

27-5 152 

529.1 2223 

—37.4 0.6 
terajoules 

2 596 933 

= 14 

68 761 3 444 

= StS 

= 250 

66 165 2 891 

37 = 

= 836 

66 128 2 055 

= ey 

67 542 3 010 

= X 

= 148 

4 825 a 

4 693 = 

2 906 - 

380 = 

973 = 

1 336 = 

17 448 447 

34 560 447 

= 373 

34 560 968 

185 = 

= 549 

46 - 

232 549 

2 299 

11 701 595 

1 038 31 

20 010 569 


Hydro and 
nuclear 
electricity 


Électricité 
(hydro et 
nucléaire) 


GWH 
44 698.9 
3 431.6 


15.6 
8 7317 


50 014.6 


50 014.6 
4 976.7 


45 205.6 
x 


6 690.0 


6 302.3 


19 780.7 


160 916 
12 354 


31 434 


180 053 


180 053 
17 916 


56 253 


25 902 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


se 


TABLEAU 7A. L'énergie primaire et secondaire — Québec - 1988 Trimestre 1 


Total 
primary Coke oven 
sources gas 
= Coke - 
Total des Gaz de 
sources fours a coke 
primaires 
ied kilotonnes gigalitres 
40.6 - 
11.6 - 
9.0 - 
38.0 - 
38.0 _ 
20.7 - 
1702 - 
x = 
15.4 = 
0.7 - 
151 - 
1.8 - 
17.2 - 
terajoules 
160 916 _ = 
31 386 — = 
92 670 1 169 = 
176 469 - - 
—4 564 333 i 
-77 258 = 
403 156 1 094 - 
37 = = 
150 423 - - 
252 696 1 094 = 
7 598 À 
497 - 
x = 
444 - 
21 - 
31 - 
53 - 
497 - 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


Thermal 
electricity 
Énergie 
électrique 
(thermique) 


re 
a 
N 
œ 


+++ +++ +++ +++ ++++++ ++ ++ + +0 


a 
[=] 
> 


+ +H Hs st HH HH Ss st sO + + + 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 
— Trimestre 1 — 
Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage energetique — ecoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
aa Production 
43 261 Exportations 
124 907 Importations 
164 760 Transferts inter-régions 
—19 390 Variation des stocks 
176 Transferts inter—produits 
-7 644 Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
1 921 a) Énergie électrique — par services 
50 b) Énergie électrique — par industries 
= c) Coke et gaz manufacture 
150 423 d) Produits raffinés 
~ e) Production de vapeur 
425 962 Disponibilite nette 
28 519 Autoconsommation 
18 559 Usage non-énergétique 
380 294 Usage énergétique — écoulement final 
Xx Mines de fer 
6 746 Total minier 
35 630 Pates et papier et scieries 
7 593 Sidérurgie 
28 761 Fonte et affinage 
2 878 Fabricants de ciment 
4 072 Raffinage pétrolier 
6 162 Produits chimiques 
33 888 Manufacturier — autres 
118 984 Total manufacturier 
903 Forestier 
1977 Construction 
128 004 Total industriel 
2 905 Sociétés ferrovières 
6 894 Lignes aériennes 
3 496 Maritimes 
192 Pipelines 
6 627 Transport commercial et en commun 
60 040 Ventes au détail (pompes) 
80 154 Transport 
4 687 Agriculture 
97 580 Domestique 
11 176 Administration publique 
58 693 Commerces et autres institutions 
-1 410 Différence statistique 
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TABLE 7C. Refined Petroleum Products — Quebec — 1988 Quarter 1 


— Quarter 1 - 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 

Transportation 

Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Refinery 
LPG's 


GPL des 
raffineries 


+ HHH HH HR ++ +++ +++ + ++ + + + 


ae —- 


Gaz de 
distillation 


Motor 
gasoline 


Essence 
à moteur 


1 657.5 


1 657.5 


57 


57 


52 
54 


Kerosene & 
stove oil 


Mazouts 
pour poéles 


thousands of cubic metres 


25 


25 


15 


N 


Diesel 
fuel oil 


Carburant 
diésel 


Light 


fuel oil 


Mazou 


ts 


légers 


36 


36 


afi 


TABLEAU 7C. Produits pétroliers raffinés — Québec — 1988 Trimestre 1 


Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total refined 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non— Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
raffinés 
— Trimestre 1 - 
milliers de métres cubes 
521.4 19.8 14.7 164.2 271.8 4 261.4 Production 
98.2 - - - 85.5 305.2 Exportations 
111.6 121.0 - 85.5 138.1 805.0 Importations 
- 100.4 -13.0 —2.8 -43.1 24.3 — 307.7 Transferts inter-régions 
37.2 1.8 10.9 -6.9 -91.5 — 402.3 Variation des stocks 
5.8 1.6 —0.2 12.2 39.0 ~ Transferts inter-produits 
5.4 —0.5 2.1 -16.2 — 188.0 — 203.7 Autres ajustements 
408.4 127.1 3.0 209.5 291.2 4 652.2 Disponibilite 
Transformé en autres combustibles: 
31.5 - - - a 47.2 a) Energie électrique — par services 
0.3 ~ - - - 0.3 b) Energie électrique — par industries 
= - - - - - e) Production de vapeur 
376.6 127.1 3.0 209.5 291.2 4 604.6 Disponibilité nette 
54.9 14.3 - — 0.2 255.1 Autoconsommation 
- 93.2 - - 291.0 384.2 Usage non-énergétique 
3217 19.9 3.0 209.5 - 3 870.7 Usage énergétique — écoulement final 
X - - - - X Mines de fer 
31.9 - - - - 65.2 Total minier 
134.9 - - - - 163.1 Pates et papier et scieries 
- - - - - 0.9 Sidérurgie 
33.4 _ - ~ - 35.9 Fonte et affinage 
AS 14.8 - - - 22:41 Fabricants de ciment 
8.5 - ~ ~ ~ 9.1 Produits chimiques 
154 5,1 = - - 92.8 Manufacturier — autres 
197.2 19.9 - - - 323.9 Total manufacturier 
- - - ~ - 233 Forestier 
0.3 - - - = 25.8 Construction 
229.5 19.9 - - - 438.3 Total industriel 
- - - - - 75:1 Sociétés ferrovières 
- - 0.6 130.4 - 131.0 Lignes aériennes canadiennes 
- - - 60.9 = 60.9 Lignes aériennes étrangères 
59.1 - - - - IST Lignes maritimes domestiques 
4.6 — = = = 97 Lignes maritimes étrangères 
= = = = = 0.2 Pipelines 
- - - - - 154.4 Transport commercial et en commun 
~ = - - ~ 1 708.1 Ventes au détail (pompes) 
63.7 - 0.6 191.3 - 2 215.0 Transport 
sul - - - - 66.2 Agriculture 
4.5 - - - - 751.4 Domestique 
3.6 - 0.2 10.0 - 78.0 Administration publique 
17.3 - F2 | 8.2 - 321.9 Commerces et autres institutions 
ae -0.3 - - - -0.3 Difference statistique 
terajoules 
21 756 839 493 5 900 10 572 158 480 Production 
4 097 - - - 3 190 11 875 Exportations 
4 657 5 128 - 071 5 199 31 068 Importations 
—4 190 — 551 —92 —1 547 880 —-11 709 Transferts inter-régions 
1 552 78 364 — 248 -3 777 -15 160 Variation des stocks 
242 69 -8 437 1 328 176 Transferts inter—produits 
227 -19 71 - 581 -7 511 -7 826 Autres ajustements 
17 043 5 387 100 7 529 11 056 173 473 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
1 314 - - - - 1 921 a) Energie électrique — par services 
13 - - - - 13 b) Energie électrique — par industries 
- - ~ = - - e) Production de vapeur 
15 716 5 387 100 7 529 11 056 171 538 Disponibilité nette 
2 291 607 - 1 9 10 602 Autoconsommation 
~ 3 950 = - 11 046 14 996 Usage non-énergétique 
13 425 843 100 7 528 - 143 460 Usage énergétique — écoulement final 
Xx ~ - - - Xx Mines de fer 
11332 _ _ - — 2 621 Total minier 
5 630 - - ~ ~ 6 721 Pates et papier et scieries 
- - ~ ~ ~ 33 Sidérurgie 
1 393 - - ~ - 1 489 Fonte et affinage 
219 627 a _ - 926 Fabricants de ciment 
356 - - - 379 Produits chimiques 
632 216 - = - 3 653 Manufacturier — autres 
8 230 843 ~ ~ ~ 13 202 Total manufacturier 
- - - - - 903 Forestier 
14 - - ~ - 998 Construction 
9 576 843 ~ _ ~ 17 724 Total industriel 
- - = - - 2 905 Sociétés ferrovieres 
~ - 21 4 685 - 4 706 Lignes aériennes canadiennes 
- - = 2 188 - 2 188 Lignes aériennes étrangères 
2 468 - = - - 3 107 Lignes maritimes domestiques 
191 - - = - 389 Lignes maritimes étrangères 
- - - - - 7 Pipelines 
- - _ - - 5 767 Transport commercial et en commun 
_ ~ _ = 7 59 993 Ventes au détail (pompes) 
2 659 - 21 6 873 - 79 063 Transport 
129 = = 2 = 2 486 Agriculture 
188 - = - - 29 032 Domestique 
152 - 361 - 2 944 Administration publique 
721 ~ 71 295 ~ 12 212 Commerces et autres institutions 
=== mi _ -- -- -13 Difference statistique 
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Quebec — 1988 Quarter 1 


TABLE 7E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non—energy 
greases products 


Trimestre 1 


Quarter 1 


thousands of cubic metres 


1 Production 128.5 8.3 : 

2 Exports 65.5 0.1 19.6 0.2 _ 85.5 

3 Imports 64.2 2 - eel 71.4 138.1 

4 Inter-regional transfers —3.2 2.6 -19.8 -4.2 a+ oR g 

D Stock variation (change and adj.) 0.5 5.0 —23.1 0.8 74.7 - 

6 Inter—product transfers 49.5 —2.3 -1.4 —0.6 -6.1 39.0 

7 Other adjustments —0.7 4.5 -0.3 8.5 — 200.1 — 188.0 

8 Availability 172.3 8.4 69.5 34.5 6.6 291.2 
15 Producer consumption 0.1 0.1 - 0.1 - 0.2 
16 Final demand 172.2 8.3 69.5 34.4 6.6 291.0 
19 Total mining - - - 1.6 - 1.6 
27 Total manufacturing 1722 ee 24.4 1372 _ 209.9 
28 Forestry - - = is} - 123 
29 Construction - - 45.0 0.8 - 45.9 
41 Transportation - - - 11.6 - 11.6 
42 Agriculture = = = 0.4 - 0.4 
44 Public administration - - - 0.4 = 0.4 
45 Commercial and other institutional - 8.3 - 5.0 6.6 19.9 


Statistical difference 


Total 
all types 


Quarter 1 


kilotonnes 
1 Production ~ - = = = 5 
2 Exports = = = - - _- 
3 Imports ~ - - 59.3 12.3 71.6 
4 Inter—regional transfers — = - - = = 
5 Stock variation (change and adj.) —29.2 - ~ -5.2 -52.1 —86.5 
7 Other adjustments — - - - - -- 
8 Availability 29.2 - - 64.5 64.4 158.1 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities - = - - - _ 
10 (b) Electricity — by industry - - - - ~ - 
11 (c) Coke and manufactured gases - - - - eu ~ 
13 (e) Steam generation = _ _ = = _ 
14 Net supply 29.2 - - 64.5 64.4 158.1 
15 Producer consumption = =. = = = a 
16 Non-energy use - - ~ 4.0 45.9 50.0 
17 Energy use — final demand 29.2 - - 60.5 18.4 108.2 
19 Total mining - = = = = = 
20 Pulp and paper and sawmills _ = = = = oe 
21 Iron and steel - - - - 34 Sul 
22 Smelting and refining = - - 60.5 - 60.5 
23 Cement 29.2 - - - 15es 44.5 
25 Chemicals = = = = = œ 
26 Other manufacturing = = = = = = 
27 Total manufacturing 29.2 - - 60.5 18.4 108.2 
43 Residential - = = z ee wz 
44 Public administration = = 


Commercial and other institutional 


TABLE 7G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 
Carburant 
diésel 


Light fuel 
oil 


Tar, pitch, 
petrol. coke 
Goudron, brai 
coke de pétr. 


Heavy fuel 
oil 


Coals Natural gas 


Charbon 


Gaz naturel 


Mazouts 
lourds 


Mazouts 
legers 


gigawatt hours 


Quarter 1 

Electricity generated: 
1 by utilities - 26 23 108 => 
2 by industry = 7 Le = 3 = 
3 Total - 7 26 23 111 a 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities - - 26 = 
5 by industry = 7 =a = 
6 Total - 7 26 24 111 = 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 
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Québec - 1988 Trimestre 1 


TABLEAU 7E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Autres Total des 
produits produits non- 
énergétiques 


Huiles et 
graisses 
lubrifiantes 


Produits 
spéciaux/ 
base-naphte 


Alimentation Asphalte 


petrochimique 


Year-to-date Cumulatif de l'année 
milliers de métres cubes 


128.5 8.3 87.6 29.6 17.8 271.8 Production 1 
65.5 0.1 19.6 0.2 = 85.5 Exportations 2 
64.2 0.2 ~ 23 71.4 138.1 Importations 3 
-3.2 2.6 -19.8 —4.2 48.9 24.3 Transferts inter-régions 4 

0.5 5.0 —23.1 0.8 -747 -91.5 Variation des stocks 5 
49.5 -2.3 -1.4 —0.6 —6.1 39.0 Transferts inter—produits 6 
—0.7 4.5 —0.3 8.5 — 200.1 — 188.0 Autres ajustements 7 

172.3 8.4 69.5 34.5 6.6 291.2 Disponibilite 8 

0.1 0.1 ~ 0.1 - 0.2 Autoconsommation 15 

172.2 8.3 69.5 34.4 6.6 291.0 Ecoulement final 16 

- - - 1.6 - 1.6 Total minier 19 
172.2 - 24.4 13.2 ~ 209.9 Total manufacturier 27 
- - - 1.3 - 1:3 Forestier 28 
- - 45.0 0.8 ~ 45.9 Construction 29 
- - - 11.6 - 11.6 Transport 41 
~ ~ - 0.4 - 0.4 Agriculture 42 
x _ = 0.4 ~ 0.4 Administration publique 44 
- 8.3 - 5.0 6.6 19.9 Commerces et autres institutions 45 


Difference statistique 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 


kilotonnes 

- - - - - - Production 1 
~ - - - - Exportations 2 
- - - 59.3 12.3 71.6 Importations 3 
_ - - = ~ - Transferts inter-régions 4 
-29.2 - - -5.2 -52.1 —86.5 Variation des stocks 5 
— ~ - - - -- Autres ajustements 7 
29.2 - - 64.5 64.4 158.1 Disponibilite 8 

Transformé en autres combustibles: 
- - ~ - - = a) Energie électrique — par services 9 
~ ~ ~ - - - b) Energie électrique — par industries 10 
- - - - - _ c) Coke et gaz manufacture 11 
_ - - = - ~ e) Production de vapeur 13 
29.2 - - 64.5 64.4 158.1 Disponibilité nette 14 
- - ~ ~ - - Autoconsommation 15 
- - - 4.0 45.9 50.0 Usage non-énergétique 16 
29.2 - - 60.5 18.4 108.2 Usage énergétique — écoulement final 17 
- - — - - - Total minier 19 
- - - - = - Pates et papier et scieries 20 
- - - - Shu 34 Sidérurgie 21 
a= ~ - 60.5 Es 60.5 Fonte et affinage 22 
29.2 - ~ - 1573 44.5 Fabricants de ciment 23 
= - - - - - Produits chimiques 25 
- - - - ~ ~ Manufacturier — autres 26 
29.2 - - 60.5 18.4 108.2 Total manufacturier 27 
- - ~ - - - Domestique 43 
- ~ - - - — Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases liquor service all fuels 


Gaz Lessive de Consommation Total des 
manufactures pate épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 1 


Production de l'énergie électrique: 


= = = _ - 158 par services 1 
2 = < = = 10 par industries 2 
z = = _ - 168 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 

- = - - ~ 158 par services 4 
= = ~ - 10 par industries % 

Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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— Quarter 1 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


QE 


TABLE 8A. Primary and Secondary Energy - Ontario — 1988 Quarter 1 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


42.8 
790.6 
246.0 

Th SHES) 
1229 


2:5 
6 695.8 


97 
257 853 


257 853 


Natural Gas plant 
gas NGL's 


Gaz LGN des 
naturel usines de 
gaz 


gigalitres megalitres 

122.1 =. 

595.5 758.6 

= 93.8 

5 845.6 1 316.6 

—2 984.1 — 199.2 

64.3 - 

- -40.8 

8 420.5 810.2 

69.0 - 

~ 173.0 

WATE = 

8 338.8 637.2 

= 5.4 

189.8 520.5 

8 158.5 367.5 

X x 

87.7 9.0 

277.8 4 

35152 = 

108.5 = 

1377 — 

132.6 - 

266.8 - 

1 588.7 34.0 

2 739.4 34.0 

= 65.9 

2 827.1 108.9 

306.9 = 

= 103.9 

3.0 _ 

309.9 103.9 

81.6 30.0 

3 066:2.2 74.7 

56.7 3.0 

1 816.9 47.0 

-9.5 3.0 
terajoules 

4 619 = 

22. 522 20 848 

== 1 845 

221 079 33 367 

— 112 857 —4 922 

2 430 = 

= —1 140 

318 464 18 146 

1 = 

2 610 - 

= 4 600 

479 = 

315373 13 546 

138 

7 178 10 739 

308 553 9 382 

Xx X 

3 316 230 

10 506 = 

13 284 a 

4 102 = 

518 = 

5 017 a 

10 092 = 

60 086 868 

103 605 868 

= 1 682 

106 921 2 780 

11 609 _ 

20 2 653 

113 = 

118722 2 653 

3 086 766 

115 964 1 907 

2 144 77 

68 716 1 200 


Hydro and 
nuclear 
electricity 


Electricité 
(hydro et 
nucléaire) 


27 412.6 


10 766.9 


12 143.6 


12 367.2 


98 685 


Steam 


(see 


intro) 


Vapeur 


(voir 


intro) 


kilotonnes 


2 


| 


313.0 


ARG 


TABLEAU 8A. L'énergie primaire et secondaire - Ontario — 1988 Trimestre 1 


terajoules 


Total 
primary Coke oven 
sources gas 
- Coke ~ 
Total des Gaz de 
sources fours à coke 
primaires 
mils kilotonnes gigalitres 
1 133.0 545.7 
1.9 - 
28.3 - 
—0.1 - 
19.3 _ 
12.9 - 
1 153.0 545.7 
- ily 
1 153.0 544.5 
28.9 - 
1 124.1 544.5 
1 095.0 544.5 
0.6 - 
28.6 - 
1 124.1 544.5 
1 124.1 544.5 
111 517 32 664 10 155 
80 932 54 - 
14 769 816 - 
562 898 -2 - 
— 251 503 557 - 
2 430 - er 
-1 017 372 - 
861 168 33 240 10 155 
110 533 - ~ 
3 658 - 21 
44 744 _ _ 
262 453 - - 
479 _ = 
439 301 33 240 10 133 
“ 833 = 
32 407 10 133 
31 568 10 133 
16 - 
824 - 
32 407 10 133 
32 407 10 133 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


7 522.0 
643.4 
239.7 
544.8 


Thermal 
electricity 


Énergie 
électrique 
(thermique) 


GWH 


11 616.9 


ee ee 4H 444 44444444 44 44 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 
— Trimestre 1 - 
LEE] 
Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferroviéres 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
ie Production 
104 159 Exportations 
24 994 Importations 
583 585 Transferts inter-régions 
— 245 392 Variation des stocks 
— 850 Transferts inter—produits 
—11 699 Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
113 008 a) Énergie électrique — par services 
3 888 b) Energie électrique — par industries 
44 744 c) Coke et gaz manufacture 
262 453 d) Produits raffines 
495 e) Production de vapeur 
787 322 Disponibilite nette 
34 524 Autoconsommation 
50 832 Usage non-énergétique 
701 889 Usage énergétique — écoulement final 
Xx Mines de fer 
9 933 Total minier 
20 543 Pates et papier et scieries 
64 982 Sidérurgie 
5 203 Fonte et affinage 
6 299 Fabricants de ciment 
6 640 Raffinage pétrolier 
26 186 Produits chimiques 
83 302 Manufacturier — autres 
213 156 Total manufacturier 
715 Forestier 
3 440 Construction 
227 244 Total industriel 
4 325 Sociétés ferroviéres 
12 049 Lignes aériennes 
566 Maritimes 
11 957 Pipelines 
16 366 Transport commercial et en commun 
100 146 Ventes au détail (pompes) 
145 409 Transport 
10 248 Agriculture 
190 044 Domestique 
9 842 Administration publique 
119 102 Commerces et autres institutions 


76 Différence statistique 
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— Quarter 1 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 

Inter—product transfers 

Other adjustments 
Availability 

Transformed to other fuels 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 

(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 

Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
lron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


ee ee ee 4444444 44 


Sn) 


Gaz de 
distillation 


TABLE 8C. Refined Petroleum Products - Ontario — 1988 Quarter 1 


Motor Kerosene & 
gasoline stove oil 
Essence Mazouts 
a moteur pour poéles 


thousands of cubic metres 


MER) 
jo) 
£ 
jo} 


98 867 


98 867 


98 860 


Diesel 
fuel oil 


Carburant 
diesel 


36 


36 


10 


23 


wr 


— 


36 


36 


ee 


Light 
fuel oil 


Mazouts 
légers 


= §3.— 


TABLEAU 8C. Produits pétroliers raffinés - Ontario — 1988 Trimestre 1 


Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products 

Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques 


milliers de mètres cubes 


535.1 79.6 Wed 2173 1 438.9 
168.1 - un 4.9 148.3 
29.0 89.0 _ 70.1 33.4 
90.1 -0.5 5.8 40.0 76.5 
74.4 -0.1 2.0 40.2 226.7 
La = —0.2 8.8 -17.3 
—6.0 4.7 —0.4 26.0 — 362.0 
406.8 173.0 6.4 377.1 794.4 
35.0 = = = = 
4.1 _ = = = 
0.4 > - - - 
367.4 173.0 6.4 S77.) 794.4 
122.4 63.2 — a 1.3 
- 71.4 - - 793.2 
236.0 38.3 6.4 377.0 - 
x = — = zs 
3.1 = = = = 
30.3 = = = = 
77.3 _ = = — 
0.5 = = = = 
6.7 1733 - - - 
70.4 - = - —- 
17.2 21.0 = = - 
202.5 38.3 - = = 
0.1 — = — - 
205.7 38.3 = - - 
= — 2.0 287.6 — 
~ - - 45.9 - 
4.5 — = = = 
1.8 - - - - 
6.3 - 2.0 333.5 - 
He 1 - - - ~ 
4.7 = 1.8 26.8 = 
18.1 = 2.6 16.8 — 
9.0 0.1 -- _—— 
terajoules 
22 330 3 374 107 9 964 53 997 
7 014 — - 176 5 305 
1 210 Sr Liss = 2 516 1265 
3 758 -21 195 1 438 3 146 
3 106 -4 68 1 444 9 089 
48 _ —6 315 -1 012 
— 248 201 -15 933 -13 896 
16 978 TARE! 214 13 548 29 105 
1 461 _ = = - 
171 — = = — 
15 = — — - 
15 331 7 331 214 13 548 29 105 
5 109 2 677 — 1 49 
= 3 026 = = 29 056 
9 847 1 623 214 13 547 - 
x = = = = 
130 _ = = 
1 265 ~ - - - 
3 228 - = - ~ 
21 = = = = 
281 733 - - - 
2-937 = - - - 
718 890 — - - 
8 450 1 623 - = - 
4 = = = _ 
8 584 1 623 = - - 
- - 66 10 332 - 
— - ~ 1 650 -_ 
188 = = = — 
76 = = = = 
265 - 66 11 982 - 
47 - ~ - - 
198 _ 62 962 - 
754 ~ 86 603 - 
376 5 = — aed 


Total refined 
products 


Total des 
produits 
raffinés 


— Trimestre 1 - 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 
Disponibilité 


Transformé en autres combustibles 
a) Energie électrique — par services 


b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage energetique — ecoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 


b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage energetique — ecoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferroviéres 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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Ontario — 1988 Quarter 1 


TABLE 8E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


Trimestre 1 


Quarter 1 


thousands of cubic metres 


72.5 79.5 105.5 160.4 381.0 1 438.9 


1 Production 
2 rer 113.6 20.0 5.4 5.4 3.8 148.3 
3 Imports 9.2 1.6 - 22.5 0.1 33.4 
4 Inter-regional transfers 2.0 0.5 19.5 —30.2 84.7 76.5 
5 Stock variation (change and adj.) 22.5 7.8 45.7 13.6 137.1 226.7 
6 Inter—product transfers 69.1 0.1 = -0.4 —86.2 -17.3 
7 Other adjustments — 106.5 -1.3 -1.0 -35.2 — 217.9 — 362.0 
8 Availability 550.2 52.5 72.9 98.0 20.8 794.4 
15 Producer consumption 0.3 0.1 -- —0.2 1.1 13 
16 Final demand 549.9 52.5 72.9 98.2 19.7 793.2 
19 Total mining = = = 29 - 2.9 
27 Total manufacturing 549.9 = 47.3 37.4 - 634.6 
28 Forestry - - - 0.7 - 0.7 
29 Construction = _ 25.5 bs) - 2741 
41 Transportation - - - 43.1 - 43.1 
42 Agriculture - = — 1% - 11 
44 Public administration = = - 0.6 - 0.6 
45 Commercial and other institutional - 525 - 10.8 19.7 83.0 


Statistical difference 


Total 
all types 


Quarter 1 


kilotonnes 

1 Production — = = = - - 

2 Exports = - - - = - 

3 Imports - - - - 48.0 48.0 
4 Inter-regional transfers 443.1 = 663.4 — - 1 106.6 

5 Stock variation (change and adj.) — 715.9 = 102.6 ~ -4 143.9 —AS 723 

7 Other adjustments 1.4 - -0.9 - - 0.5 

8 Availability 1 160.5 - 560.0 - 4 191.9 5 912.4 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities 1 156.1 - 560.0 - 2 433.1 4 149.2 
10 (b) Electricity — by industry - - - - 36.1 36.1 
11 (c) Coke and manufactured gases 4.4 - - - 1 538.7 1 543.1 
13 (e) Steam generation ~ - ~ - - = 
14 Net supply - - - - 184.0 184.0 
15 Producer consumption = = = =, = EE 
16 Non-energy use - = = = = = 
a Energy use — final demand - o - - 184.0 184.0 
19 Total mining = = = = = = 
20 Pulp and paper and sawmills ~ - - - 20.9 20.9 
21 Iron and steel - = _ = = = 
22 Smelting and refining = = = = = = 
23 Cement - ~ - = 140.5 140.5 
25 Chemicals = = = = = £ 
26 Other manufacturing ~ - - - 22.6 22.6 
27 Total manufacturing 


Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


TABLE 8G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 


Light fuel Heavy fuel Tar, pitch, 
oil oil petrol. coke 


Coals 


Charbon 


Natural gas 


Mazouts Mazouts Goudron, brai 
légers lourds coke de pétr. 


Gaz naturel 


Carburant 
diésel 


gigawatt hours 


Quarter 1 

Electricity generated: 
1 by utilities 10 852 -- — 93 11 = 
2 by industry 58 522 7 - 36) = 
3 Total 10 910 522 7 93 44 = 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities 10 852 ae a 93 iD = 
5 by industry 58 522 7 - 33 
6 Total 10 910 522 7 93 44 = 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 
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Ontario — 1988 Trimestre 1 


TABLEAU 8E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Total des 
produits non-— 
énergétiques 


Autres 
produits 


Huiles et 
graisses 
lubrifiantes 


Produits 
spéciaux/ 
base-naphte 


Alimentation 
pétrochimique 


Asphalte 


Cumulatif de l’année 


Year-to-date 
milliers de mètres cubes 


7123 79.5 105.5 160.4 381.0 1 438.9 Production 1 
113.6 20.0 5.4 5.4 3.8 148.3 Exportations 2 
9.2 1.6 - 22.5 0.1 33.4 Importations a 
2.0 0.5 19.5 —30.2 84.7 76.5 Transferts inter-régions 4 
22.5 7.8 45.7 13.6 137.1 226.7 Variation des stocks 5 
69.1 0.1 - —0.4 -86.2 -17.3 Transferts inter—produits 6 
— 106.5 -1.3 -1.0 -35.2 — 217.9 — 362.0 Autres ajustements 7 
550.2 52.5 729 98.0 20.8 794.4 Disponibilite 8 
0.3 0.1 — —0.2 11 cs Autoconsommation 15 
549.9 522 72.9 98.2 19.7 793.2 Ecoulement final 16 
- - - 2.9 - 2.9 Total minier 19 
549.9 - 47.3 37.4 - 634.6 Total manufacturier 27 
- - - 0.7 - 0.7 Forestier 28 

- - 25,9 1.5 - 27.1 Construction 29 

- - - 43.1 - 43.1 Transport 41 

- - - tl - iI Agriculture 42 

_ _ - 0.6 - 0.6 Administration publique 44 

- 52.5 - 10.8 19.7 83.0 Commerces et autres institutions 45 


Difference statistique 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 


kilotonnes 
- — = = = ~ Production 1 
5 af = = = = Exportations 2 
- ~ - - 48.0 48.0 Importations 3 
443.1 — 663.4 = = 1 106.6 Transferts inter-régions 4 
— 715.9 - 102.6 - —4 143.9 -4 757.3 Variation des stocks 5 
1.4 - -0.9 = - 0.5 Autres ajustements 74 
1 160.5 - 560.0 - 4 191.9 5 912.4 Disponibilite 8 
Transformé en autres combustibles: 
1, 156.1 - 560.0 - 2 433.1 4 149.2 a) Energie électrique — par services 9 
- - = = 36.1 36.1 b) Energie électrique — par industries 10 
4.4 - - - 125357 1 543.1 c) Coke et gaz manufacturé 11 
- - - - - - e) Production de vapeur 13 
- - - - 184.0 184.0 Disponibilite nette 14 
- = = = = — Autoconsommation 15 
- - - - - - Usage non-énergétique 16 
- - - - 184.0 184.0 Usage énergétique — écoulement final 17 
~ - - - - - Total minier 19 
- - - - 20.9 20.9 Pates et papier et scieries 20 
- - - - = - Sidérurgie 21 
= = ~ = = - Fonte et affinage 22 
- - - - 140.5 140.5 Fabricants de ciment 23 
- - - - - - Produits chimiques 25 
- - - - 22.6 22.6 Manufacturier — autres 26 
- - - - 184.0 184.0 Total manufacturier 27 
= a = = - - Domestique 43 
a = = 4 = = Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 86. Énergie électrique produite à partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 


gases liquor Other service all fuels 
Gaz Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pate epuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 1 

Production de l'énergie électrique: 
= = = - - 10 956 par services 1 
12 7 eg | 2 ~ 661 par industries 2 
12 A 21 2 - 11 617 Total 3 

Cumulatif de l'année 

Production de l'énergie électrique: 
- - - - - 10 956 par services 4 
12 7 21 2 ~ 661 par industries 5 
ré 2 Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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— Quarter 1 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


2:56 


TABLE 9A. Primary and Secondary Energy - Manitoba — 1988 Quarter 1 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


195.6 
7 640.7 


7 450.6 
5.5 


7 533 
294 243 


286 923 
212 


Natural 


gas 


Gaz 


naturel 


gigalitres 


68 


100 


32 


32 


33 


ery 


13 
sul 


Gas plant 
NGL's 


LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


10.0 
93.9 


110.5 
—14.3 


5.6 
46.5 


Hydro and 
nuclear 
electricity 


Électricité 
(hydro et 
nucléaire) 


17 


17 


16 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


Total 


primary 
sources 


Total des 
sources 
primaires 


51 


Coke 


kilotonnes 


LES Wc 8 


= St 


TABLEAU 9A. L'énergie primaire et secondaire - Manitoba — 1988 Trimestre 1 


Coke oven 


gas 


Gaz de 


Refined 
petroleum 
products 


Produits 


fours a coke pétroliers 


gigalitres 


raffines 
megalitres 


= 56.2 


= 635.7 
= 3.9 


= 50.7 
- 626.3 


terajoules 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


w 
i=] 
a 
Np 


st ++ +++ ++++++ ++ ++ ++ i 


~ 
oO 
N 


HR + + + + + + + + + + + + + + + + 


Total 


primary and 
secondary 


Total 
primaire 


et 


secondaire 


— Trimestre 1 - 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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— Quarter 1 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


TABLE 9C. Refined Petroleum Products - Manitoba — 1988 Quarter 1 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 
—0.1 
-1.3 
2.0 
3.2 
3 


st tt ts st st +++++ ++ ++ ION 


82 


+ HHH M + + + + + + + + + + Ot | 


Rs Oe 


Gaz de 
distillation 


Motor 
gasoline 
Essence 

à moteur 


Kerosene & 
stove oil 
Mazouts 

pour poêles 


thousands of cubic metres 


15 


21.0 

43953 0.1 
26.9 -0.1 
0.4 20.2 
27.8 0.8 
313.6 19.7 
313.6 19.7 
313.6 19.7 
- 0.1 
- 0.2 
- 0.2 
- 0.2 
- 0.4 
9.6 - 
266.0 - 
275.6 - 
22:3 1.8 
- 9.9 
4.0 3.9 
Waly 3.6 

terajoules 
727 56 
11 553 6 
933 —4 
13 760 
963 29 
10 870 742 
10 870 742 
1 1 
10 869 741 
3 
= 6 
= 6 
— 9 
= 17 
332 - 
9 219 = 
9 552 a 
774 67 
= 372 
139 148 
404 137 


Diesel 
fuel oil 


Carburant 
diésel 


ET 


Light 
fuel oil 
Mazouts 

légers 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 

lourds 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 


Se 


TABLEAU 9C. Produits pétroliers raffinés - Manitoba - 1988 Trimestre 1 


Aviation Aviation Non energy 
gasoline turbo fuel products 

Essence Carbu- Produits non- 
d'aviation réacteur énergétiques 


milliers de métres cubes 


- 8.7 ~ 
4.0 53.2 12.2 
0.8 0.1 0.8 
— —0.4 0.2 
0.8 7.9 1.4 
4.0 52.0 13.0 
4.0 52.0 13.0 

= _ 13.0 
4.0 52.0 - 
0.7 41.2 = 

- 1.0 - 
0.7 42.2 a 
0.9 6.7 Es 
25 3.0 - 

terajoules 

- 313 - 
134 1 913 482 

26 4 32 
-1 -13 9 
28 284 55 
135 1 868 514 
135 1 868 514 

- - 513 

135 1 868 - 

25 1 481 = 

2 36 bs 
25 1 516 - 
32 242 - 
79 109 ~ 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffinés 


— Trimestre 1 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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Manitoba — 1988 Quarter 1 


TABLE 9E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Lubricating Other Total 
oils and products non—energy 
greases products 


Naphtha 
specialties 


Asphalt 


Petrochemical 
feedstocks 


Trimestre 1 


Quarter 1 
thousands of cubic metres 


1 Production = — 
2 Exports = = = = - 
3 Imports = = = = = - 
4 Inter-regional transfers 0.1 24 2-8 7.0 —0.1 12.2 
5 Stock variation (change and adj.) -0.1 ae - 12 —0.3 08 
6 Inter-product transfers - == = == 0.2 0.2 
7 Other adjustments -- == = ES 0.1 1.4 
8 Availability 0.2 273 2.8 72 0.6 13.0 
15 Producer consumption = = = = - — 
16 Final demand 0.2 2.3 2.8 71 0.6 13.0 
19 Total mining - = - 0.6 - 0.6 
27 Total manufacturing 0.2 - LZ 2.1 _ 4.0 
28 Forestry _ - - == = set. 
29 Construction - - LA 0.2 _ 13 
41 Transportation - - - 2.8 - 2.8 
42 Agriculture = = = Or ~ 0.3 
44 Public administration - - - 0.2 - 0.2 
45 Commercial and other institutional = as = 0.9 0.6 3.8 


Statistical difference 


Total 
all types 


Quarter 1 


kilotonnes 

1 Production = = = - - - 

2 Exports — = = - - - 

3 Imports - - - - - = 

4 Inter-regional transfers 17.0 — 374.6 - - 391.5 

5 Stock variation (change and adj.) 1.8 - 40.6 - - 42.5 

4 Other adjustments -8.4 = =2:4 = = 07 

8 Availability 6.8 - 331.6 ~ - 338.3 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities = - 265.1 - - 265.1 
10 (b) Electricity — by industry = = 48 = ws 48 
LE (c) Coke and manufactured gases _ - — - - 
13 (e) Steam generation 0.3 - 23.9 - - 24.2 
14 Net supply 6.4 - 37.8 - - 44.2 
15 Producer consumption _ = a = = ss 
16 Non-energy use - = = = = = 
17 Energy use — final demand 6.4 - 37.8 _ _ 44.2 
19 Total mining _ = = = = = 
20 Pulp and paper and sawmills - - PAL - - 211 
21 Iron and steel xX = X = = x 
22 Smelting and refining X - X - - X 
23 Cement X = x = = x 
25 Chemicals = = = = = =. 
26 Other manufacturing 49 = = = = 49 
27 Total manufacturing 6.4 _ 271 - - 3925 
43 Residential = = = = = = 
44 Public administration = = = = = 


Commercial and other institutional 


TABLE 9G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 


Light fuel 
oil 


Heavy fuel 
oil 


Tar, pitch, 
petrol. coke 
Goudron, brai 
coke de pétr. 


Coals Natural gas 


Charbon 


Mazouts 
lourds 


Gaz naturel Carburant 


diésel 


Mazouts 
légers 


gigawatt hours 


Quarter 1 

Electricity generated: 
1 by utilities 284 1 6 = = = 
2 by industry - 3 A) = 4 = 
3 Total 284 4 7 = 4 - 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities 284 1 6 = pu = 
5 by industry = 3 2 = 
6 Total 284 4 7 a 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 
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Manitoba — 1988 Trimestre 1 


TABLEAU 9E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Total des 
produits non- 
énergétiques 


Autres 
produits 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et 
pétrochimique spéciaux/ graisses 
base-naphte lubrifiantes 


Cumulatif de l'année 


Year-to-date 


milliers de mètres cubes 


&- = = = _ _ Production 1 
a = _ ~ = - Exportations 2 

7 = = _ _ ~ Importations 3 
0.1 2.4 2.8 7.0 —0.1 127 Transferts inter-régions 4 
—0.1 == = 1.2 -0.3 0.8 Variation des stocks 5 
_ — - -- 0.2 0.2 Transferts inter—produits 6 
— -- - BS 0.1 1.4 Autres ajustements 7 
0.2 2.3 2.8 JL 0.6 13.0 Disponibilité 8 
= = = — - -- Autoconsommation 15 
0.2 2.3 2.8 7.1 0.6 13.0 Ecoulement final 16 
= = = 0.6 - 0.6 Total minier 19 
0.2 - LZ I = 4.0 Total manufacturier 27 
= = oe = = -- Forestier 28 

- ~ 1 08 | 0.2 - 13 Construction 29 

- - _ 2.8 - 2.8 Transport 41 

a = = 0.3 = 0.3 Agriculture 42 

= = = 0.2 _ 0.2 Administration publique 44 

- 2.8 - 0.9 0.6 3.8 Commerces et autres institutions 45 


Difference statistique 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 


kilotonnes 
= - - - - ~ Production 1 
Ss = £ = = = Exportations 2 
A - = = = - Importations 3 
17.0 ~ 374.6 - - 391.5 Transferts inter-régions 4 
1.8 - 40.6 - - 42.5 Variation des stocks 5 
—8.4 - -2.4 - - -10.7 Autres ajustements 7 
6.8 - 331.6 - - 338.3 Disponibilite 8 
Transformé en autres combustibles: 
- - 265.1 - - 265.1 a) Energie électrique — par services 9 
- - 4.8 - = 48 b) Energie électrique — par industries 10 
— _ = - - = c) Coke et gaz manufacture 11 
0.3 ~ 23.9 - - 24.2 e) Production de vapeur 13 
6.4 - 37.8 - - 44.2 Disponibilite nette 14 
- - - - - - Autoconsommation 15 
- = = - - = Usage non-énergétique 16 
6.4 - 37.8 ~ - 44.2 Usage énergétique — écoulement final 17 
~ - - ~ - - Total minier 19 
- - EM fe _ - 271 Pâtes et papier et scieries 20 
x = X - - X Sidérurgie 21 
Xx - Xx - ~ X Fonte et affinage 22 
X ~ X - ~ X Fabricants de ciment es 
= - - _ _ - Produits chimiques 25 
49 - - - - 49 Manufacturier — autres 26 
6.4 - 27.1 - - 33:5 Total manufacturier 27 
Ss = = = = - Domestique 43 
- - - - - - Administration publique 44 
10.7 10.7 Commerces et autres institutions 


TABLEAU 9G. Énergie électrique produite à partir des combustibles 


Total 
all fuels 


Manufactured Spent pulping Station 
gases liquor Other service 
Gaz Lessive de Autres Consommation 

manufactures pâte épuisée de centrale 


Total des 
combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 1 

Production de l'énergie électrique: 
- = = - = 291 par services 1 
- 6 - - - 15 par industries 2 
: 6 - - - 306 Total 3 

Cumulatif de l’année 

Production de l'énergie électrique: 
dd = = - - 291 par services 4 
- 6 - - - 15 par industries 5 
6 Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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TABLE 10A. Primary and Secondary Energy - Saskatchewan — 1988 Quarter 1 


— Quarter 1 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 

(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 

(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Airlines 

Marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 

(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 

(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Airlines 

Marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


310132 


-1 037.7 
-15.3 


—26.5 
2 564.3 


2 495.4 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


116 042 
35 


SWE NOs! 


Natural 
gas 


Gaz 
naturel 


gigalitres 


_ 


056.5 
2 475.0 


2 762.0 
—39.8 


terajoules 


39 958 
93 605 


104 460 
—1 504 


52 317 


46 585 


_ 
jo} 
£ 
fon) 


16 561 


—3 936 


Gas plant 
NGL's 


LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


25.6 
450.9 


367.2 
—56.7 


123 
10.9 
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Hydro and 
nuclear 
electricity 


Électricité 
(hydro et 
nucléaire) 


10 648 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


os GF) ae 


TABLEAU 10A. L'énergie primaire et secondaire — Saskatchewan — 1988 Trimestre 1 


Total 
primary Coke oven 
sources gas 
- Coke - 
Total des Gaz de 
sources fours a coke 
primaires 


_ kilotonnes gigalitres 


terajoules 


212 678 - - 
105 269 ~ = 
370 - ” 

2 002 - - 

x = = 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


Thermal 
electricity 
Énergie 
électrique 
(thermique) 


nN 
e 
ou 
> 
œ 


+ +++ +++ ++ + +++ ++++++++ ++ ++. 


a 


HR +++ ++ 444 44444444 44 44 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


— Trimestre 1 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacture 
d) Produits raffines 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
36 543 a) Énergie électrique — par services 
254 b) Energie électrique — par industries 
- c) Coke et gaz manufacturé 
X d) Produits raffinés 
= e) Production de vapeur 


91 407 Disponibilité nette 


DOC Bee CC: 


X Autoconsommation 
959 Usage non-énergétique 
82 767 Usage énergétique — écoulement final 
~ Mines de fer 
8 891 Total minier 
1312 Pates et papier et scieries 
X Sidérurgie 
X Fonte et affinage 
Xx Fabricants de ciment 
X Raffinage pétrolier 
490 Produits chimiques 
3 497 Manufacturier — autres 
6 829 Total manufacturier 
5 Forestier 
465 Construction 
16 190 Total industriel 
729 Sociétés ferrovières 
435 Lignes aériennes 
1 Maritimes 
9 646 Pipelines 
2 760 Transport commercial et en commun 
9 197 Ventes au détail (pompes) 
22 768 Transport 
7 147 Agriculture 
21 451 Domestique 
1 341 Administration publique 
13 870 Commerces et autres institutions 


x Difference statistique 
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Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Sos 


TABLE 10C. Refined Petroleum Products — Saskatchewan — 1988 Quarter 1 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


M xx KKK KK 


w 
+ 


œ 
> 
a 


HR 4H 4H 444444 444 4444444 44 + X} 


< >< KK X OK OK 


914 


© 
p-1 


+ HR +++ +++ tts +++ ++ + x 


Gaz de 
distillation 


Motor 
gasoline 
Essence 

à moteur 


Kerosene & 
stove oil 
Mazouts 

pour poëles 


thousands of cubic metres 


X x 

X x 

X x 

X x 

X x 

x X 

X X 

365.1 26.4 

365.1 26.4 

X Xx 

365.1 26.4 

- 0.3 

- 0.1 

- 0.1 

= 0.2 

- 0.6 

1755 - 

249.7 - 

267.2 - 

74.9 1.4 

- 22.2 

5.0 en 

18.0 1.0 

xX X 
terajoules 

X X 

Xx x 

X Xx 

X xX 

X X 

X X 

Xx x 

12 654 993 

12 654 993 

x X 

12 654 993 

= 12 

= 2 

=: 2 

= 8 

= 23 

608 = 

8 653 = 

9 261 = 

2 596 as 

= 836 

172 43 

624 39 

X x 


Diesel 
fuel oil 
Carburant 
diésel 


Light 
fuel oil 
Mazouts 

legers 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 

lourds 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 


O XX XX X X x 


i 
J 


= 5, < 


TABLEAU 10C. Produits pétroliers raffinés — 


Aviation Aviation Non energy 
gasoline turbo fuel products 

Essence Carbu- Produits non- 
d'aviation réacteur énergétiques 


milliers de mètres cubes 


x x x 
xX X x 
x x X 
x x x 
x x x 
Xx X Xx 
x x x 
1.5 18.8 12:1 
15 18.8 42/1 
x X x 
1 = 12:2 
LD 18.8 - 
0.1 12.0 - 
0.1 12.0 - 
0.3 6.0 - 
1.1 0.9 - 
x X 

terajoules 
X X X 
xX X X 
Xx X X 
x X X 
x X x 
x X X 
Xx Xx X 
50 677 474 
50 677 474 
X x X 
- - 475 
50 677 = 
431 = 
4 431 =a 
10 215 - 
36 31 - 
xX x X 


Saskatchewan — 1988 Trimestre 1 


Total refined 
products 
Total des 

produits 
raffinés 


— Trimestre 1 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Énergie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage energetique — ecoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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Saskatchewan — 1988 Quarter 1 


TABLE 10E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Lubricating Other Total 
oils and products non-energy 
greases products 


Asphalt 


Naphtha 
specialties 


Petrochemical 
feedstocks 


Trimestre 1 


Quarter 1 
thousands of cubic metres 


1 Production X X Xx X X x 
2 Exports x X Xx X x x 
| Imports X X X Xx x 4 
4 Inter—regional transfers X X X X x x 
5 Stock variation (change and adj.) X X X X x x 
6 Inter—product transfers X X Xx X x x 
7 Other adjustments x X X x x x 
8 Availability = 0.8 0.6 10.5 0.2 1271 
15 Producer consumption x X X x x x 
16 Final demand - 0.8 0.6 10.5 0.2 121 
19 Total mining - - - 1.6 _ 1.6 
27 Total manufacturing - - 0.1 0.8 - 0.9 
28 Forestry - = - -- - — 
29 Construction - - 0.6 0.2 = 0.8 
41 Transportation - - - 3.0 - 3.0 
42 Agriculture = = = 3.6 — 3.6 
44 Public administration - = = 0.2 ~ 0.2 
45 Commercial and other institutional - 0.8 - 1.0 0.2 2.0 


Statistical difference 


Total 
all types 


Quarter 1 


kilotonnes 

1 Production - - 316182 - - 3 6182 

2 Exports = = a - = = 

3 Imports = = = = = = 
4 Inter-regional transfers - 0.3 —1 038.0 - = -1 037.7 

5 Stock variation (change and adj.) - - -15.3 - = -15.3 

Fy Other adjustments 12.6 -0.3 —38.7 - - —26.5 
8 Availability 12.6 - 2 551.8 - - 2 564.3 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities - - 2 495.4 - - 2 495.4 
10 (b) Electricity — by industry — — = = — = 
11 (c) Coke and manufactured gases — = - — - - 
13 (e) Steam generation - = = = 5 bs 
14 Net supply 12.6 - 56.4 - - 69.0 
15 Producer consumption = = 0.4 = = 0.4 
16 Non-energy use - = = = = = 
17 Energy use — final demand 12.6 - 56.0 - - 68.5 
19 Total mining - = = & = = 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = = = 
21 Iron and steel X _ X - - X 
pe Smelting and refining x = x = = X 
23 Cement X _ x = _ x 
25 Chemicals = = = = = = 
26 Other manufacturing = = 20.4 = a 20.4 
27 Total manufacturing 12.6 - 20.4 - - 33.0 
43 Residential = = 35.6 5: = 35.6 
44 Public administration _ = is = a ee 


Commercial and other institutional 


TABLE 10G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 


Light fuel Heavy fuel Tar, pitch, 
oil oil petrol. coke 


Coals Natural gas 


Gaz naturel 


Charbon 


Mazouts Mazouts Goudron, brai 
légers lourds coke de pétr. 


Carburant 
diésel 


gigawatt hours 


Quarter 1 

Electricity generated: 
1 by utilities 2 075 23 - _ - 
2 by industry - 36 LE = 9 = 
3 Total 2 075 59 - 2 9 = 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities 2 075 23 = 2 a 
5 by industry = 36 < = 9 3 
6 Total 2 075 59 - 2 9 = 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 


CT 


Saskatchewan — 1988 Trimestre 1 


TABLEAU 10E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Huiles et Autres Total des 
graisses produits produits non- 
lubrifiantes énergétiques 


Produits 
spéciaux/ 
base-naphte 


Alimentation 
pétrochimique 


Asphalte 


Cumulatif de l’année 


Year-to-date 
milliers de mètres cubes 


xX X x Xx X X Production 1 
x x x X x X Exportations 2 
x x X X x X Importations i) 
X x x x X X Transferts inter-régions 4 
x X Xx X xX X Variation des stocks 5 
xX x Xx X X Xx Transferts inter—produits 6 
x X X Xx Xx Xx Autres ajustements 7 
- 0.8 0.6 10.5 0.2 221 Disponibilité 8 
x x X X x Xx Autoconsommation 15 
- 0.8 0.6 10.5 0.2 12.1 Ecoulement final 16 
- ~ = 1.6 - 1.6 Total minier 19 
- - 0.1 0.8 - 0.9 Total manufacturier 27 
- ~ ~ = _ — Forestier 28 
- - 0.6 0.2 - 0.8 Construction 29 
- - - 3.0 - 3.0 Transport 41 
- - - 3.6 - 3.6 Agriculture 42 
- = - 0.2 - 0.2 Administration publique 44 
- 0.8 - 1.0 0.2 2.0 Commerces et autres institutions 45 


Différence statistique 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date Cumulatif de l'année 


kilotonnes 
- - 3 613.2 - - 3 613.2 Production 1 
- - - - - - Exportations 2 
- - - - - ~ Importations Si 
- 0.3 —1 038.0 - — -1 037.7 Transferts inter-régions 4 
- - -15.3 - - -15.3 Variation des stocks 5 
12.6 —0.3 —38.7 - - —26.5 Autres ajustements 7 
12.6 - 2 551.8 - - 2 564.3 Disponibilite 8 
Transformé en autres combustibles: 
- ~ 2 495.4 - - 2 495.4 a) Energie électrique — par services 9 
- - - - - = b) Energie électrique — par industries 10 
- - - - - - c) Coke et gaz manufacture Lil 
- Es - - - - e) Production de vapeur 13 
12.6 - 56.4 - = 69.0 Disponibilite nette 14 
- ~ 0.4 - ~ 0.4 Autoconsommation 15 
- - = = = = Usage non-énergétique 16 
12.6 - 56.0 - ~ 68.5 Usage énergétique — écoulement final 17 
- - - - - - Total minier 19 
~ ~ - - - — Pâtes et papier et scieries 20 
x = X - - Xx Sidérurgie 21 
xX - X - - X Fonte et affinage 22 
Xx - X - - X Fabricants de ciment 23 
~ ~ - 7 - - Produits chimiques 25 
- - 20.4 - - 20.4 Manufacturier — autres 26 
12.6 - 20.4 - - 33.0 Total manufacturier 27 
~ - 35.6 - - 35.6 Domestique 43 
- - ~ - - - Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 10G. Energie électrique produite à partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases liquor Other service all fuels 
Gaz Lessive de Autres Consommation Total des 

manufactures pate épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 1 

Production de l'énergie électrique: 
_ _— = - - 2 100 par services 1 
~ 1 8 - - sis par industries 2 
- 1 8 - ~ 2 So Total S 

Cumulatif de l'année 

Production de l'énergie électrique: 
~ ~ - - - 2 100 par services 4 
- 1 8 _ - 55 par industries a 
8 Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 
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TABLE 11A. Primary and Secondary Energy — Alberta — 1988 Quarter 1 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


7 724.3 
1256579 


— 371.2 
206.0 


0.4 


5 581.7 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


20 520.7 
865.0 


-15 418.1 
— 418.0 


— 123.2 
4 532.4 


790 252 
339311 


— 593 751 
—16 098 


—4 744 
174 544 


174 544 


Natural 
gas 


Gaz 
naturel 


gigalitres 


24 768.8 


-17 271.3 
— 480.1 


— 
Nm 
œ 
N 
oO) 


59 076 


Gas plant 
NGL's 


LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


4 151.7 
444.5 


—2 074.5 
188.6 


319.8 
1 763.9 


28 013 


25 039 


Hydro and 
nuclear 
electricity 
Électricité 
(hydro et 
nucléaire) 


33 754 


N ewe 
_ 
[e] 
= 


16 166 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 
primaires 


1 990 013 
9112 

21 

—1 311 658 
—25 214 


3 796 
615 672 


111 984 
4 294 


183 081 
100 


316 213 


Coke 


kilotonnes 


650 = 


TABLEAU 11A. L’energie primaire et secondaire — Alberta — 1988 Trimestre 1 


Coke oven 


gas 


Gaz de 


fours a coke 


gigalitres 


terajoules 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


Thermal 
electricity 


Énergie 
électrique 
(thermique) 


GWH 


10 236.6 


w 
a 
œ 
ol 
Nn 


+ HH HHH HHO EC HH HH sO OH 


Total 


primary and 
secondary 


Total 
primaire 


et 


secondaire 


see 


-1 388 
—9 


— 


910 


— Trimestre 1 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter—regions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilite 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes 

Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffines 
e) Production de vapeur 


Disponibilite nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes 

Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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TABLE 11C. Refined Petroleum Products — Alberta - 1988 Quarter 1 


Refinery Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gasoline stove oil fuel oil fuel oil 

GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 

raffineries distillation à moteur pour poéles diésel legers 


— Quarter 1 - 


thousands of cubic metres 


@OnNOOWNHY 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


lron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


+ HHH He4ae 44H 4H EE FH 44444 + + — | 


4+ to taest HH 44H 4H 4H 444 444 F444 4454 44H 2 


1 962.9 25.4 

13.9 0.2 

— 753.8 -13.0 

226.6 -8.3 

118.5 -18.6 

—38.0 15.6 

1 049.0 17.4 

1 049.0 17.4 

0.1 -- 

1 048.9 17.4 

- 4.2 

= 0.2 

- 0.2 

= 0.2 

- 4.7 

61.2 - 

839.3 _ 

900.5 - 

82.0 0.3 

= 9.9 

9.9 0.1 

56.6 2.4 
terajoules 

68 033 956 

483 9 

—26 127 — 488 

7 854 - 311 

4 108 — 702 

-1 318 588 

36 359 656 

36 359 656 

a 1 

36 356 654 

ns 159 

= 8 

= 8 

a 8 

= 175 

2 120 - 

29 090 - 

31 210 = 

2 842 12 

= 371 

341 4 

1 962 91 


23 


23 


Heavy 
fuel oil 


Mazouts 
lourds 


—2 002 


Petroleum 
coke 


Coke 
pétrolier 


=i 


TABLEAU 11C. Produits pétroliers raffinés — Alberta — 1988 Trimestre 1 


Aviation Aviation 

gasoline turbo fuel 

Essence Carbu- 
d'aviation réacteur 


milliers de mètres cubes 


24.3 300.6 
-18.6 — 135.4 
2.5 4.3 
—0.1 -1.9 
0.3 -11.7 
3.4 147.3 
3.4 147.3 
3.4 147.3 
0.9 105.4 
_ 9.1 
0.9 114.5 
0.7 21.3 
1.8 5.6 
terajoules 
815 10 799 
1 = 
— 625 —4 866 
84 153 
-3 —68 
11 - 421 
113 5 291 
113 5 291 
113 5 291 
29 3 787 
- 328 
29 A435 
23 975 
60 201 


Non energy 
products 
Produits non- 
énergétiques 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffinés 


2 457.5 


— Trimestre 1 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 


Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes canadiennes 

Lignes aériennes étrangères 

Lignes maritimes domestiques 

Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes canadiennes 

Lignes aériennes étrangères 

Lignes maritimes domestiques 

Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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Alberta — 1988 Quarter 1 


TABLE 11E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


Quarter 1 Trimestre 1 


thousands of cubic metres 


1 Production 79.1 3.9 182.4 48.5 313.8 627.7 
2 Exports - — 0.1 - 0.4 oe 
3 Imports - ~ - 0.9 - . 
4 Inter-regional transfers 0.6 -1.0 —4.0 7-1 — 385.8 — 397.3 
5 Stock variation (change and adj.) 0.2 0.3 149.2 6.5 —57.6 98.5 
6 Inter—product transfers - 0.6 - 0.7 46.4 47.6 
7 Other adjustments ~ 241 -0.5 -11.2 -13.6 —23.2 
8 Availability 79.5 5.3 28.6 25.2 18.1 156.7 
15 Producer consumption - - - =e - — 
16 Final demand 79.5 5.3 28.6 25.2 18.1 156.6 
19 Total mining - - - 6.4 - 6.4 
27 Total manufacturing 79.5 - 18.2 2.9 - 100.6 
28 Forestry - - - 0.3 - 0.3 
29 Construction - ~ 10.4 13 - DiS 
41 Transportation - - - 9.6 - 9.6 
42 Agriculture - ~ - 1.8 - 1.8 
44 Public administration - - - 0.5 - 0.5 
45 Commercial and other institutional - 5.3 - 21 18.1 2535 


Statistical difference 


Total 
all types 


kilotonnes 


1 Production 2 332.6 5) 391-7 - - - 7 724.3 
2 Exports 1 565.9 = - ~ - 1 565.9 
3 Imports - - - - = = 
é Inter-regional transfers — 370.8 —0.4 - - - — 371.2 
5 Stock variation (change and adj.) 193.4 12.6 - - - 206.0 
7 Other adjustments —0.2 0.6 - - - 0.4 
8 Availability 202.3 5 379.4 - - - 5 581.7 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities 199.9 5 358.0 - ~ - 5 557.9 
10 (b) Electricity — by industry = - - - _ = 
11 (c) Coke and manufactured gases - - - ~ - - 
13 (e) Steam generation - = = ES = = 
14 Net supply 2.4 21.4 - - = 23.8 
15 Producer consumption 2.4 — - _ = 2.4 
16 Non-energy use - _ = = = = 
17 Energy use — final demand - 21.4 - - - 21.4 
19 Total mining - - = _ = = 
20 Pulp and paper and sawmills - = = = = os 
21 Iron and steel _ = = = = = 
22 Smelting and refining - = me = = #5 
23 Cement - = = = = ozs 
29 Chemicals _ = = = a a 
26 Other manufacturing - = = = = = 
27 Total manufacturing - - - = = = 
43 Residential - 21.4 = = = 21.4 
44 Public administration = = > > i aa 


Commercial and other institutional 


TABLE 11G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 


Light fuel 
oil 


Heavy fuel 
oil 


Tar, pitch, 
petrol. coke 


Coals Natural gas 


Charbon 


Mazouts 
legers 


Carburant 
diésel 


Gaz naturel Mazouts 


lourds 


Goudron, brai 
coke de pétr. 


gigawatt hours 


Quarter 1 

Electricity generated: 
1 by utilities 8 961 384 3 ~ - - 
2 by industry _ 763 ~ a 5 66 
3 Total 8 961 1 147 3 ae 5 66 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities 8 961 384 3 - - 
5 by industry - 763 - - 5 66 
6 Total 8 961 1 147 3 -- 5 66 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 
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Alberta — 1988 Trimestre 1 


TABLEAU IIE. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Total des 
produits non- 
énergétiques 


Autres 
produits 


Produits 
spéciaux/ 
base-naphte 


Huiles et 
graisses 
lubrifiantes 


Alimentation 
pétrochimique 


Asphalte 


Cumulatif de l'année 


Year-to-date 
milliers de mètres cubes 


79.1 3.9 182.4 48.5 313.8 627.7 Production 1 
_ ae 0.1 - 0.4 0.5 Exportations 2 
- = - 0.9 - 0.9 Importations 3 
0.6 -1.0 —4.0 7.1 — 385.8 — 397.3 Transferts inter-régions 4 
0.2 0.3 149.2 6.5 -57.6 98.5 Variation des stocks 5 
0.6 - 0.7 46.4 47.6 Transferts inter—produits 6 
- 2k. —0.5 -11.2 -13.6 —23.2 Autres ajustements 7 
79.5 53 28.6 25.2 18.1 156.7 Disponibilité 8 
- - - — = -- Autoconsommation 15 
79.5 5.3 28.6 25.2 18.1 156.6 Ecoulement final 16 
- - - 6.4 - 6.4 Total minier 19 
79.5 - 18.2 2.9 - 100.6 Total manufacturier 27 
- - - 0.3 - 0.3 Forestier 28 
- - 10.4 19 - 11.8 Construction 29 
= - - 9.6 - 9.6 Transport 41 
- - ~ 1.8 - 1.8 Agriculture 42 
- - = 0.5 ~ 0.5 Administration publique 44 
- 53 ~ Pal 18.1 2515 Commerces et autres institutions 45 


Différence statistique 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 


kilotonnes 
2 332.6 5 391.7 ~ - - 7 724.3 Production 1 
1 565.9 - - - - 1 565:9 Exportations 2 
- - - - ~ - Importations 3 
— 370.8 —0.4 - - - — 371.2 Transferts inter-régions 4 
193.4 12.6 - - - 206.0 Variation des stocks 5 
—0.2 0.6 - - = 0.4 Autres ajustements 7 
Disponibilite 8 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacture 
e) Production de vapeur 


Disponibilite nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


TABLEAU 11G. Énergie électrique produite à partir des combustibles 


Station Total 
service all fuels 


Manufactured Spent pulping 


gases liquor 
Gaz Lessive de Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 1 
Production de l'énergie électrique: 
- - - - - 9 348 par services 1 
- 15 39 - - 888 par industries 2 
- 15 39 - = 10 237 Total 5 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
= - - - 9 348 par services 4 
- 15 39 - — 888 par industries 2 
39 10 237 Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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TABLE 12A. Primary and Secondary Energy - British Columbia - 1988 Quarter 1 


— Quarter 1 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


5 920.6 
6 244.3 


-89.3 
— 470.1 


23.7 
80.8 


163 408 
172 343 


-2 464 
—12 975 


654 


Crude 


oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


599.4 
408.4 


1 591.4 


22.8 


-14.7 
1 744.9 


23 
19 


67 


67 


Natural 


gas 


Gaz 


naturel 


gigalitres 


79 


22 


23 


21 


eu 


terajoules 


470 
184 


696 
229 


Gas plant 
NGL's 
LGN des 
usines de 


megalitres 


pe 
jo} 
oO 
Ww 


N 
oO 
on 
ray 


Hydro and 
nuclear 
electricity 
Électricité 
(hydro et 
nucléaire) 


GWH 


16 075.7 
2 627.8 
176.8 
449.4 


14 074.1 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


TABLEAU 124. 


Total 
primary Coke oven 
sources gas 
- Coke - 
Total des Gaz de 
sources fours a coke 
primaires 


hr kilotonnes gigalitres 


= OE ic 


L’energie primaire et secondaire — Colombie-Britannique — 1988 Trimestre 1 


Refined 
petroleum Thermal 
products electricity 
Produits Energie 
pétroliers électrique 
raffinés (thermique) 


megalitres GWH 


n 
oa 
wo 
œ 
a 
w 
oa 
w 


fon) 
an 
a] 
+ +++ +++ +++ +++ ++++++++ ++ ++ t 


terajoules 


358 694 - - 
394 808 - — 


3 048 1 = 


941 - = 


68 907 - = 


133 624 438 _ 


œ 
[=] 
w 
& 
a 
Nn 
D 
oa 
N 


NO 


> 


hWheaAa an 
ou oa 
Ww ive} 
D N 
ee ee eee +++ ee ee ee ++ + + 


Total 


primary and 
secondary 


Total 


primaire et 
secondaire 


— Trimestre 1 — 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


"2 Production 
404 847 Exportations 
4 796 Importations 
242 049 Transferts inter-régions 
-13 202 Variation des stocks 
478 Transferts inter-produits 
-8 418 Autres ajustements 
Disponibilite 
Transformé en autres combustibles: 
471 a) Energie électrique — par services 
1 684 b) Energie électrique — par industries 
- c) Coke et gaz manufacture 
68 907 d) Produits raffinés 
- e) Production de vapeur 


216 695 Disponibilite nette 


20 352 Autoconsommation 
3 101 Usage non-énergétique 
191 645 Usage énergétique — écoulement final 
xX Mines de fer 
7 457 Total minier 
23 479 Pates et papier et scieries 
Xx Sidérurgie 
xX Fonte et affinage 
X Fabricants de ciment 
1 105 Raffinage pétrolier 
7 996 Produits chimiques 
10 947 Manufacturier — autres 
52 571 Total manufacturier 
2 608 Forestier 
946 Construction 
63 582 Total industriel 
3 143 Sociétés ferrovières 
4 904 Lignes aériennes 
4 472 Maritimes 
4 933 Pipelines 
7 053 Transport commercial et en commun 
27 039 Ventes au détail (pompes) 
51 545 Transport 
2 914 Agriculture 
38 825 Domestique 
4 346 Administration publique 
30 433 Commerces et autres institutions 
1 597 Différence statistique 
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TABLE 12C. Refined Petroleum Products — British Columbia — 1988 Quarter 1 


— Quarter 1 - 


Production 

Exports 

Imports 

inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


HI +++ +++ ++ +++ 4444444 ++ — | à 


+444 HH 444444444 +++ +++ + + + + + + —+ | 


Gaz de 
distillation 


Motor 
gasoline 


Essence 
à moteur 


Kerosene & 
stove oil 
Mazouts 

pour poéles 


thousands of cubic metres 


861.4 94.0 

12721 0.1 

13.0 EE 

65.7 3.5 

-57.4 —29.2 

—42.4 — 107.0 

-17.1 —0.8 

810.9 18.7 

810.9 18.7 

0.1 — 

810.8 18.7 

= 0.9 

- 21 

- 21 

- 0.3 

= O1 

- 3.4 

46.0 = 

713.8 = 

759.8 - 

11.7 7. 

- MES 

7.8 0.4 

3155 1.9 
terajoules 

29 855 3 542 

4 407 5 

451 — 

2 279 132 

—1 990 -1 098 

—1 469 —4 032 

— 594 -31 

28 104 705 

28 104 705 

2 — 

28 102 705 

= 34 

= 81 

= 81 

= 13 

= fe 

= 130 

1 593 - 

24 740 = 

26 334 = 

407 63 

= 424 

271 14 

1 091 73 


Diesel Light 
fuel oil fuel oil 
Carburant Mazouts 
diésel légers 
602.7 4.7 
64.7 8.1 
119.4 -10.5 
-4.5 -5.2 
-44.2 179.9 
2.9 -10.4 
620.5 151.4 
P22 - 
5.2 - 
603.1 151.4 
1.0 — 
602.1 151.3 
x = 
58.7 4.8 
47.8 - 
x = 
x = 
xX a 
0.4 ~ 
JS Sir 
65.2 3/7 
56.4 1.2 
10.5 el 
190.8 10.7 
81.3 = 
55.1 - 
1.0 - 
0.2 ~ 
110.2 - 
54.5 = 
302.2 - 
22.6 49 
= 95.9 
50.7 10.4 
35.8 29.5 
237313 — 183 
2 502 323 
4 617 - 405 
— 174 - 201 
-1 710 6 958 
111 — 403 
24 003 5 854 
471 - 
202 - 
23 330 5 854 
40 2 
23 290 5 853 
x ae 
2 270 184 
1 849 - 
x = 
¥ = 
4 = 
16 - 
586 142 
2 522 142 
2 180 45 
407 44 
7 380 415 
3 143 a 
2 132 - 
37 - 
8 = 
4 263 - 
2 108 - 
11 690 - 
874 189 
- 3 709 
1 962 400 


= 
Ww 
œ 
on 
— 
= 
8 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 
lourds 


= = 


TABLEAU 12C. Produits pétroliers raffinés - Colombie-Britannique — 1988 Trimestre 1 


milliers de mètres cubes 


Petroleum Aviation Aviation 
coke gasoline turbo fuel 
Coke Essence Carbu- 

pétrolier d'aviation réacteur 


9.0 7.4 204.8 

- 0.4 68.9 

21.0 _ = 

- 10.0 14.3 

= 4.3 2.4 

= —0.2 -14.1 

= -7.4 14.3 

30.0 Si 148.0 

30.0 5.1 148.0 

9.0 = = 

20.7 _ - 

0.3 5.1 148.0 

0.3 - - 

0.3 - - 

0.3 = - 

- 0.5 113.1 

= _ 22.9 

- 0.5 136.0 

= 0.3 6.7 

== 4.3 5:3 
terajoules 

380 247 7 358 

= 14 2 477 

890 = = 

CE 334 515 

- 144 85 

- -5 — 507 

= — 247 513 

1 270 171 5 319 

1 270 171 5 319 

380 - SE 

877 - — 

13 171 5 319 

13 = ze 

13 - - 

13 - = 

- 15 4 064 

er - 824 

= 15 4 888 

- 11 240 

= 144 191 


Non energy 
products 


Produits non- 
énergétiques 


Total refined 
products 


Total des 
produits 
raffinés 


N 


> 
oO bo ou 


— Trimestre 1 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 
b) Énergie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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British Columbia — 1988 Quarter 1 


TABLE 12E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


Trimestre 1 


Quarter 1 
thousands of cubic metres 


6.6 wee 24.9 2.6 19:9 61.3 


1 Production 
2 Exports 0.3 8.7 = 0.1 - 9.2 
3 Imports = = - 4.3 139 18.2 
4 Inter-regional transfers 0.5 0.9 0.6 P7.1 295.3 274.3 
5 Stock variation (change and adj.) 0.1 —0.5 10.6 0.2 LE À | 63.4 
6 Inter-product transfers = 5.4 = 071 36.9 42.2 
7 Other adjustments 2 —0.4 — 0.5 — 268.9 — 266.6 
8 Availability 8.9 4.9 15.0 24.1 4.1 56.9 
15 Producer consumption - — - — 1.0 jie 
16 Final demand 8.9 4.9 15.0 24.0 3.0 55.8 
19 Total mining - - - 3.6 - 3.6 
27 Total manufacturing 8.9 - 27 5.4 - 16.9 
28 Forestry _ = - 3.4 - 3.4 
29 Construction - _ 123 0.5 - 12.8 
41 Transportation - = - 8.0 - 8.0 
42 Agriculture = = = 0.2 - 0.2 
44 Public administration - — - 0.5 - 0.5 
45 Commercial and other institutional - 49 - 2.4 3.0 10.3 


Statistical difference 


Total 
all types 


kilotonnes 


1 Production 5 920.6 - - ~ - 5 920.6 
2 Exports 6 244.3 - - - - 6 244.3 
es Imports - = = = = ie 
4 Inter-regional transfers —89.3 — - - - —89.3 
5 Stock variation (change and adj.) — 470.1 - - - - — 470.1 
7 Other adjustments Zod, -- - - - PEN: 
8 Availability 80.8 - - - - 80.8 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities - - - - - - 
10 (b) Electricity — by industry - ~ - - - _ 
11 (c) Coke and manufactured gases - - _ ~ - = 
13 (e) Steam generation - - = = = = 
14 Net supply 80.8 - - - - 80.8 
15 Producer consumption 39.9 - - ~ o 39.9 
16 Non-energy use _ = = = = = 
17 Energy use — final demand 40.9 - - = = 40.9 
19 Total mining _ = = = = = 
20 Pulp and paper and sawmills = = = ” = 
Al lron and steel x = = = = x 
22 Smelting and refining x - - - = X 
23 Cement x = = = As xX 
25 Chemicals = = = = = = 
26 Other manufacturing = = = = = = 
27 Total manufacturing 40.9 - = - = 40.9 
43 Residential = = = a = 
44 Public administration = = =. es a = 


Commercial and other institutional 


TABLE 12G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 


Light fuel 
oil 


Heavy fuel 
oil 


Tar, pitch, 
petrol. coke 
Goudron, brai 
coke de petr. 


Coals 


Charbon 


Natural gas 


Gaz naturel 


Carburant 
diésel 


Mazouts 
lourds 


Mazouts 
legers 


gigawatt hours 


Quarter 1 

Electricity generated: 
1 by utilities ~ - 38 - = - 
2 by industry ~ 170 21 - 98 = 
a Total - 170 59 7 98 = 

Year-to-date 

Electricity generated: 
2 by utilities _ = 38 = — = 
5 by industry _ 170 21 - 98 = 
6 Total - 170 59 - 98 = 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 


at 


Colombie-Britannique — 1988 Trimestre 1 


TABLEAU 12E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Autres Total des 
produits produits non-— 
énergétiques 


Huiles et 
graisses 
lubrifiantes 


Produits 
spéciaux/ 
base-naphte 


Alimentation 
pétrochimique 


Asphalte 


Cumulatif de l'année 


Year-to-date 
milliers de métres cubes 


6.6 7.8 24.9 2.6 19.9 61.3 Production 1 
0.3 8.7 - 0.1 - 9.2 Exportations 2 
- -- ~ 43 139 18.2 Importations 3 
0.5 0.9 0.6 LT 2359 274.3 Transferts inter-régions 4 
0.1 —0.5 10.6 0.2 53.1 63.4 Variation des stocks 5 
- 5.4 -- —0.1 36.9 42.2 Transferts inter—produits 6 
2.1 —0.4 -- 0.5 — 268.9 — 266.6 Autres ajustements 7 
8.9 4.9 15.0 24.1 4.1 56.9 Disponibilite 8 
~ -- Eu _ 1.0 eur Autoconsommation 15 
8.9 4.9 15.0 24.0 3.0 55.8 Ecoulement final 16 
_ - - 3.6 - 3.6 Total minier 19 
8.9 - 27 5.4 - 16.9 Total manufacturier 27 
- - - 3.4 - 3.4 Forestier 28 
~ - Was 0.5 - 12.8 Construction 29 
~ - - 8.0 - 8.0 Transport 41 
~ - _ 0.2 - 0.2 Agriculture 42 
- - ~ 0.5 - 0.5 Administration publique 44 
- 49 ~ 2.4 3.0 10.3 Commerces et autres institutions 45 


Difference statistique 


Bitumineux 
canadien 


kilotonnes 


5 920.6 - - - - 5 920.6 Production 1 

6 244.3 - = - _ 6 244.3 Exportations 2 

- = - - - - Importations 3 

-89.3 -- - ~ - —89.3 Transferts inter-régions 4 

— 470.1 - - - - — 470.1 Variation des stocks 5 

23.7 -- - - - 23.7 Autres ajustements 7 

80.8 - - - ~ 80.8 Disponibilite 8 
Transformé en autres combustibles: 

- - - - ~ - a) Energie électrique — par services 9 

= - - - - - b) Energie électrique — par industries 10 

- - - - 7 ~ c) Coke et gaz manufacture 11 

- - = - - _ e) Production de vapeur ie) 

80.8 - - - - 80.8 Disponibilité nette 14 

39.9 ~ _ - - 39.9 Autoconsommation 15 

- - = - - Usage non—énergetique 16 

40.9 - - - - 40.9 Usage énergétique — écoulement final 17 

- - - - - - Total minier 19 

- - ~ - - - Pates et papier et scieries 20 

x 7 = = = x Sidérurgie 21 

X ~ - - - X Fonte et affinage 22 

X ~ - - - X Fabricants de ciment 23 

- - - _ - - Produits chimiques 25 

~ - - - - - Manufacturier — autres 26 

40.9 - - - - 40.9 Total manufacturier 27 

+ = 2s = = _ Domestique 43 


Administration publique 
Commerces et autres institutions 


TABLEAU 12G. Energie électrique produite à partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases liquor Other service all fuels 
Gaz Lessive de Autres Consommation Total des 

manufacturés pâte épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 1 
Production de l'énergie électrique: 
- - - - -1 37 par services 1 
- 121 189 - - 598 par industries 2 
- 121 189 - -1 635 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
- = - - -1 37 par services 4 
- 121 189 - ~ 598 par industries 5 
189 - -1 635 Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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TABLE 13A. Primary and Secondary Energy — Yukon and N.W.T. — 1988 Quarter 1 


— Quarter 1 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


Crude 
oil 


Petrole 
brut 


megalitres 


446.1 


— 412.0 
X 


X 
X 


Natural 
gas 


Gaz 
naturel 


gigalitres 


76.1 


—36.8 


terajoules 


2 878 


—1 392 


Gas plant 
NGL's 


LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 
0.1 
72e 
—0.1 
La | 
12.6 


Hydro and 
nuclear 
electricity 


Electricité 
(hydro et 
nucléaire) 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


TABLEAU 134A. L'énergie primaire et secondaire — Yukon et T.N.-O. - 1988 Trimestre 1 


Total 
primary Coke oven 
sources gas 
- Coke - 
Total des Gaz de 
sources fours a coke 
primaires 


Let kilotonnes gigalitres 


terajoules 


2 240 - a 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


Therm 
electric 


al 
ity 


Energie 
électrique 
(thermique) 


a 
ou 
fo) 


sss Ot ss ++++++++ ++ ++ 


w 
So 
© 


HR +++ +++ +++ + +++ + + + + —+ 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


— Trimestre 1 - 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter—produits 

Autres ajustements 
Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
783 a) Énergie électrique — par services 
271 b) Energie électrique — par industries 

- c) Coke et gaz manufacture 

X d) Produits raffinés 

- e) Production de vapeur 


6 868 Disponibilité nette 


DDC De dae a 


Xx Autoconsommation 
21 Usage non-énergétique 

5 544 Usage énergétique — écoulement final 
- Mines de fer 

1 169 Total minier 


~ Pates et papier et scieries 

= Sidérurgie 

= Fonte et affinage 

- Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 

- Produits chimiques 


343 Manufacturier — autres 
346 Total manufacturier 
- Forestier 
108 Construction 
1 623 Total industriel 
12 Sociétés ferrovières 
300 Lignes aériennes 
= Maritimes 
- Pipelines 
251 Transport commercial et en Commun 
593 Ventes au détail (pompes) 
1 137 Transport 
19 Agriculture 
720 Domestique 
856 Administration publique 
1 169 Commerces et autres institutions 


x Difference statistique 
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TABLE 13C. Refined Petroleum Products —- Yukon and N.W.T. — 1988 Quarter 1 


— Quarter 1 - 


Production 

Exports 

Imports 

inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


>< >< KK OK OK OK 


+ HHHHHt HH + 444 4444444 + + + X | 


XXX XX OK OK 


HUM HHH 4H 4H + +++ +++ + +++ ++ + X | 


Gaz de 
distillation 


D XX XX x x x 


[=] 


XXXX X OK x 


34 


Motor Kerosene & 
gasoline stove oil 
Essence Mazouts 
à moteur pour poëles 


thousands of cubic metres 


X X 

X X 

Xx X 

X x 

X X 

X Xx 

X xX 

20.0 14.9 

20.0 14.9 

x Xx 

20.0 14.9 

- 0.8 

_ 35 

- LD 

= 0.1 

- 2.4 

2.5 - 

14.5 - 

17.0 - 

0.1 -- 

- 1.6 

1.8 5:3 

Heal 55 

xX X 
terajoules 

X Xx 

X Xx 

X Xx 

X Xx 

X X 

x x 

x X 

693 563 

693 563 

Xx X 

692 561 

= 32 

= 57 

= 57 

= 4 

= 92 

86 = 

503 = 

590 = 

a 1 

= 60 

61 200 

L y) 208 

x X 


Diesel 
fuel oil 
Carburant 
diésel 


oxxx«xxx«x« x 


> 
nD 


NO 
jo} 
NO 


<x KK OK OK OK OK 


Light 
fuel oil 
Mazouts 

legers 


OS Sos os oe oe 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 
lourds 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 
Xx 
X 
Xx 
X 
xX 
X 
Xx 
X 
xX 
X 
X 
X 
Xx 
X 
X 
X 
X 
x 


TABLEAU 13C. Produits pétroliers raffinés — Yukon et T.N.-O. 


Aviation 

gasoline 

Essence 
d'aviation 


Aviation 
turbo fuel 
Carbu- 
réacteur 


milliers de mètres cubes 


ee 


mn xx x xX x x x 


XX XX x x x 


ry 
er 


HT 


Non energy 
products 
Produits non— 
énergétiques 


Um O XX XX XX x x 


o 


<< «KK KOK OK 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffinés 


— 1988 Trimestre 1 


— Trimestre 1 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes canadiennes 

Lignes aériennes étrangères 

Lignes maritimes domestiques 

Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes canadiennes 

Lignes aériennes étrangères 

Lignes maritimes domestiques 

Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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Yukon and N.W.T. — 1988 Quarter 1 


TABLE 13E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non—energy 
greases products 


Trimestre 1 


Quarter 1 
thousands of cubic metres 


1 Production X x X Xx X xX 
2 Exports X xX Xx X x x 
3 Imports x X X X x x 
4 Inter-regional transfers X X X X x x 
5 Stock variation (change and adj.) X X x X Xx X 
6 Inter-product transfers X X X X xX x 
7 Other adjustments X X Xx x x x 
8 Availability = -- - 0.5 - 0.5 
15 Producer consumption X X X X X x 
16 Final demand - -- - 0.5 - 0.5 
19 Total mining - - - 0.1 - 0.1 
27 Total manufacturing - - - 0.1 - 0.1 
28 Forestry - - - = = = 
29 Construction = - = 0.1 - 0.1 
41 Transportation - - - 0.1 = 0.1 
42 Agriculture - - - == = = 
44 Public administration - _ = = = me 
45 Commercial and other institutional - —— = 0.1 - 0.1 
Statistical difference X X X Xx x x 


Total 
all types 


Quarter 1 


kilotonnes 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


TABLE 13G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 
Carburant 
diesel 


Light fuel Heavy fuel Tar, pitch, 
oil oil petrol. coke 


Coals 


Charbon 


Natural gas 


Mazouts Mazouts Goudron, brai 
legers lourds coke de pétr. 


Gaz naturel 


gigawatt hours 


Quarter 1 

Electricity generated: 
1 by utilities ~ ~ 64 - = = 
2 by industry = on aa 2 = =: 
3 Total 22 64 = = = 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities = = 64 Ee = < 
5 by industry = 22 LS a ES 7 
Total ~ 22 64 — = ee 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 
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Yukon et T.N.-O. — 1988 Trimestre 1 


TABLEAU 13E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Produits 
spéciaux/ 
base-naphte 


Alimentation 
pétrochimique 


Huiles et 
graisses 
lubrifiantes 


Asphalte Total des 
produits non— 


énergétiques 


Autres 
produits 


Year-to-date Cumulatif de l'année 


milliers de métres cubes 


xX X X xX X x Production 1 
x x X X xX X Exportations 2 
Xx X X X xX X Importations | 
X X X x X Xx Transferts inter-régions 4 
x Xx X xX X X Variation des stocks 5 
x X Xx X X x Transferts inter—produits 6 
x X X X X Xx Autres ajustements 7 
= == - 0.5 -- 0.5 Disponibilite 8 
x X X Xx X x Autoconsommation 15 
te = a 0.5 - 0.5 Ecoulement final 16 
- - = 0.1 - 0.1 Total minier 19 
ae = = 0.1 - 0.1 Total manufacturier 27 
4 “ 2 = = - Forestier 28 
= _ - 0.1 - 0.1 Construction 29 
= - - 0.1 - 0.1 Transport 41 
_ 5 3 es = = Agriculture 42 
= = = — - -- Administration publique 44 
= —_ - 0.1 - 0.1 Commerces et autres institutions 45 


Difference statistique 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date Cumulatif de l’année 


kilotonnes 


L a = a = - Production 1 
a = = = = = Exportations 2 
2 CB = = = - Importations 3 
= 5 = = = = Transferts inter-régions 4 
= = à = = - Variation des stocks 5 
L 2 = = = - Autres ajustements 7 
= = = = - ~ Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
x = = = _ ~ a) Energie électrique — par services 9 
3 = = = - - b) Energie électrique — par industries 10 
2 a = = = = c) Coke et gaz manufacturé 11 
- = - = = = e) Production de vapeur 13 
es > = =. = - Disponibilité nette 14 
ae = = = ~ = Autoconsommation 15 
: = = = = - Usage non-énergétique 16 
= L = = - - Usage énergétique — écoulement final 17 
a = = = = - Total minier 19 
= = zs _ _ _ Pâtes et papier et scieries 20 
3 L ei = = = Sidérurgie 21 
a = = fas = = Fonte et affinage 22 
5 cS Æ = = = Fabricants de ciment 23 
. 3 3 = _ = Produits chimiques 25 
i. = af 2 = = Manufacturier — autres 26 
= 5 = = = - Total manufacturier 27 
= » = = = = Domestique 43 
= = == = = = Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 136. Énergie électrique produite à partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases liquor service all fuels 
Gaz Lessive de Consommation Total des 

manufacturés pâte épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 1 
Production de l'énergie électrique: 


= = = - - 64 par services 1 
el = = = = 22 par industries 2 
2 es = = _ 86 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 

= = = = - 64 par services 4 
a Æ = _ - 22 par industries 5 

Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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TABLE 14. Details of Natural Gas Liquids - 1988 Quarter 1 


thousands of cubic metres 


—Year-to-date- 


1 Production 1 590:9 913.5 107522 4 256.6 x 
2 Exports 1 145.7 788.9 - 1 934.6 x 
3 Imports 18.6 0.5 76.6 95.7 x 
à Inter-regional transfers = = = & X 
5 Stock variation (change and adj.) — 2246 -33.0 170.7 —86.9 X 
6 Inter-product transfers = = = 3 X 
7 Other adjustments 237.8 172 - 410.1 Xx 
8 Availability 926.2 330.4 1 658.1 2 914.7 2.5 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities = = = £ = 
10 (b) Electricity — by industry = = = | = 
12 (d) Refined products 113.7 447.6 = 561.3 = 
13 Refinery produced LPG's (net) 497.2 165.5 - 662.6 Pad 
14 Net supply 1 309.7 48.3 1 658.1 3 016.0 3.6 
15 Producer consumption 9 = = 97 0.4 
16 Non-energy use 216.9 47.8 1 657.0 197177 - 
17 Energy use — final demand 1 082.9 = = 1 082.9 3.2 
18 tron mines = = = =a = 
19 Total mining 43.7 - - 43.7 ~ 
20 Pulp and paper and sawmills - = = = 
21 Iron and steel - = = = = 
22 Smelting and refining - = = = = 
23 Cement - = = = x 
24 Petroleum refining a = 2 = x 
25 Chemicals ~ _ = = a 
26 Other manufacturing 117.6 - - 117.6 0.6 
27 Total manufacturing 117.6 - - 117.6 0.6 
28 Forestry = = = = = 
29 Construction 165.6 = = 165.6 0.3 
30 Total industrial 326.9 = = 326.9 0.9 
31 Railways — = = = = 
34 Airlines = = — = = 
37 Marine = = = = = 
38 Pipelines - - - - = 
39 Road transport and urban transit 246.2 - - 246.2 0.3 
40 Retail pump sales - - - - — 
41 Transportation 246.2 - - 246.2 0.3 
42 Agriculture 86.1 - - 86.1 - 
43 Residential 242.4 - - 242.4 1.0 
44 Public administration 10.4 - - 10.4 0.1 
45 Commercial and other institutional 170.9 - - 170.9 0.9 
46 Statistical difference 0.2 0.5 1 17 -- 

terajoules 

1 Production 40 616 26 144 32 170 98 930 X 

2 Exports 29 250 22 578 - 51 828 X 
51 Imports 475 14 1 406 1 896 X 
4 Inter-regional transfers ~ - - ~ X 

= Stock variation (change and adj.) -5 734 — 944 31134 —3 544 Xx 
6 Inter—product transfers - - — - X 

7 Other adjustments 6 O71 4 931 - 11 002 X 

8 Availability 23 646 9 456 30 443 63 545 64 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities _ = = = = 
10 (b) Electricity — by industry _ = = = = 
12 (d) Refined products 2 903 12 810 _ Nn 7A ks! - 
1S Refinery produced LPG's (net) 12 692 4 735 - 17 428 29 
14 Net supply 33 435 1 381 30 443 65 259 93 
15 Producer consumption 248 - - 248 10 
16 Non-energy use 5. 53/ 1 368 30 423 37 328 = 
17 Energy use — final demand 27 646 - - 27 646 82 
18 Iron mines = = œ = = 
19 Total mining 1 116 - - 1 116 = 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = = 
21 lron and steel = = = E = 
22 Smelting and refining = = = = = 
23 Cement = = = = x 
24 Petroleum refining > = = = x 
25 Chemicals = = Es Æ ‘a 
26 Other manufacturing 3 002 = = 3 002 15 
27 Total manufacturing 3 002 - - 3 002 15 
28 Forestry £ = = = x 
29 Construction 4 228 - - 4 228 8 
30 Total industrial 8 346 ~ = 8 346 23 
31 Railways = = ae vi a 
34 Airlines = = . : ~ 
37 Marine = = = = = 
38 Pipelines = = = 2 = 
39 Road transport and urban transit 6 285 - ~ 6 285 
40 Retail pump sales = = = ee = 
41 Transportation 6 285 - - 6 285 8 
42 Agriculture 2 198 ~ ~ 2 198 > 
43 Residential 6 188 ~ - 6 188 26 
aa Public administration 266 = a 266 3 
45 Commercial and other institutional 4 363 ~ ~ 4 363 23 
46 Statistical difference 4 13 20 37 1 


Note: lines 1-12,15 for gas plants only 


XX XX KK OK 


KK KK KOK OK 


aay — 


TABLEAU 14. Détails des liquides de gaz naturel — 1988 Trimestre 1 


Terre-Neuve Prince Edward Island 


milliers de mètres cubes 


xX x Xx 
X x X 
Xx x X 
x x x 
X x X 
Xx X Xx 
X x X 
- 25 -1.3 
= 11 3.8 
- 3.6 2.5 
- 0.4 Es 
- Sie 2.5 
A x ee 
= x = 
- 0.6 0.4 
ca 0.6 0.4 
- 0.3 0.2 
- 0.9 0.6 
- 0.3 0.3 
- 0.3 0.3 
- 1.0 0.9 
- 0.1 - 
- 0.9 0.7 
terajoules 
xX X X 
xX X x 
x X x 
xX X X 
X X x 
X X X 
x x X 
= 64 -33 
- 29 96 
- 93 63 
_ 10 =- 
- 82 64 
= x = 
= x = 
- 15 10 
- 15 10 
_ 8 5 
- 23 15 
= 8 8 
_ 8 8 
- 26 23 
= 3 + 
_ 23 18 
= 1 -1 


Note: lignes 1-12,15 pour usines de gaz seulement 


XX XX OK OK OK 


— Île-du-Prince-Édouard 


XXX XX X OK 


XXX XX OK OK 


W XX XX x x x 


I 
nay 


-Cumulatif de l’année- 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


d) Produits raffinés 
LPG de raffineries (nette) 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


d) Produits raffinés 
LPG de raffineries (nette) 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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-Year-to—date- 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(d) Refined products 
Refinery produced LPG's (net) 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(d) Refined products 
Refinery produced LPG's (net) 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Note: lines 1-12,15 for gas plants only 


= 832 


TABLE 14. Details of Natural Gas Liquids - 1988 Quarter 1 


nu xxx“ XX X 


Ww XX XX x x x 


Nova Scotia 


XX XX OK OK x 


— Nouvelle-Écosse 


thousands of cubic metres 


RC Re Se 
mXXXXX X x 


| 
[=] 


terajoules 


XXX XXE X OK 
W XX XX x OK OK 


New Brunswick 


WU XX XX x x x 


XX XX X OK OK 


XXXXXX OK 


XX X X x x OK 


= OF + 


TABLEAU 14. Détails des liquides de gaz naturel — 1988 Trimestre 1 


Nouveau-Brunswick 


Québec 


milliers de mètres cubes 


X X - 
X X 19.6 
xX X - 
X xX 126.5 
X xX 0.2 
X x - 
xX X 5.0 
= —0.3 101.7 
= 22.1 ea 
- 21.8 174.8 
= - 56.9 
= 21.8 1179 
- 1.0 5.8 
= x = 
a x = 
= x 3 
= 4.0 179 
= 4.0 17.5 
- 2.0 14.6 
- 7.0 37.9 
- 2.0 2165: 
— 2.0 21.5 
= 0.2 11.7 
= 6.7 2353 
_ 0.4 12 
= 5 22.3 
xX X - 
X X 500 
x X = 
X xX 3 230 
X x 5 
X X = 
X xX — 128 
- -8 2 596 
Le 565 1 867 
- 557 4 464 
- - 1 453 
= 557 3 010 
= 26 148 
= xX a 
ask x 3 
= xX = 
> 102 447 
- 102 447 
- 51 373 
= 179 968 
= 51 549 
= 51 549 
~ 5 299 
= 171 595 
- 10 31 
= 140 569 
- uf 1 


Note: lignes 1-12.15 pour usines de gaz seulement 


—Cumulatif de l’année- 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
d) Produits raffinés 
LPG de raffineries (nette) 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
d) Produits raffinés 
LPG de raffineries (nette) 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — ecoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pates et papier et scieries 


Sidérurgie 

Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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TABLE 14. Details of Natural Gas Liquids - 1988 Quarter 1 


thousands of cubic metres 


—Year-to-date- 


Ni Production a F a Ge 10.0 = 
2 Exports 92 479.4 ~ 758.6 60.6 33.3 
3 Imports 17.2 - 76.6 93.8 - = 
4 inter-regional transfers 59725 506.5 252.6 1 316.6 72.7 37.8 
5 Stock variation (change and adj.) 1499 -18.5 -30.8 — 193.2 189 4.6 
6 Inter-product transfers = = = = = 
7 Other adjustments -9.1 =31.7 - —40.8 55 0.1 
8 Availability 436.3 13.9 360.0 810.2 46.5 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity — by utilities = = = = = 
10 (b) Electricity — by industry = = = LS = 
12 (d) Refined products 1137 59.3 - 173.0 _ 
13 Refinery produced LPG's (net) 210.3 48.9 = 259.2 32 
14 Net supply 532.9 35 360.0 896.4 49.7 
15 Producer consumption 5.4 - - 5.4 - 
16 Non-energy use 160.0 3.5 357.0 520.5 - 
17 Energy use — final demand 367.5 - - 367.5 49.7 
18 Iron mines = oe = = + 
19 Total mining 9.0 = = 9.0 9.8 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = = 
21 Iron and steel = = = = x 
22 Smelting and refining = = = = X 
23 Cement a S = = X 
24 Petroleum refining = = = a = 
25 Chemicals = = = = = 
26 Other manufacturing 34.0 = = 34.0 5.4 
27 Total manufacturing 34.0 - - 34.0 5.4 
28 Forestry = - - - - 
29 Construction 65.9 - - 65.9 6.5 
30 Total industrial 108.9 - - 108.9 217 
Si Railways - = = - - 
34 Airlines - - - - - 
37 Marine - - - ~ - 
38 Pipelines - - - = - 
39 Road transport and urban transit 103.9 = - 103.9 TES) 
40 Retail pump sales - - - - - 
41 Transportation 103.9 = - 103.9 7.6 
42 Agriculture 30.0 - - 30.0 Due 
43 Residential 74.7 ~ - 74.7 9:2 
44 Public administration 3.0 - - 3.0 0.6 
45 Commercial and other institutional 47.0 - ~ 47.0 5.4 
46 Statistical difference -- -- 3.0 3.0 -- 
terajoules 
1 Production - - - - 255 
2 Exports 7 128 13 720 — 20 848 1 547 953 
| Imports 439 = 1 406 1 845 ~ - 
4 Inter-regional transfers 14 233 14 496 4 638 33 367 1 856 1 082 
5 Stock variation (change and adj.) —3 827 — 529 — 565 —4 922 — 483 132 
6 Inter—product transfers = = = = = 
7 Other adjustments — 232 — 907 - -1 140 140 
8 Availability 11 139 398 6 610 18 146 1 187 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity — by utilities - - _ - - 
10 (b) Electricity — by industry = _ = = = 
1 (d) Refined products 2 903 1 697 - 4 600 - 
13 Refinery produced LPG's (net) 5 369 1 400 - 6 768 82 
14 Net supply 13 605 100 6 610 20 314 1 269 
15 Producer consumption 138 - - 138 - 
16 Non-energy use 4 085 100 6 555 10 739 = 
17 Energy use — final demand 9 382 - - 9 382 1 269 
18 Iron mines = = = = = 
19 Total mining 230 _ = 230 250 
20 Pulp and paper and sawmills - = a = = 
21 Iron and steel _ _ = = x 
22 Smelting and refining - = - = x 
23 Cement = = = a x 
24 Petroleum refining a - = 3 = 
25 Chemicals = = = 5 = 
26 Other manufacturing 868 = = 868 138 
27 Total manufacturing 868 - - 868 138 
28 Forestry = = = ze = 
29 Construction 1 682 - - 1 682 166 
30 Total industrial 2 780 - ~ 2 780 554 
31 Railways = = = Pe = 
34 Airlines _ = ms 4. = 
37 Marine = = a > i 
38 Pipelines = = = x = 
39 Road transport and urban transit 2 653 _ = 2 653 194 
40 Retail pump sales = = es - ba 
41 Transportation 2 653 - - 2 653 194 
42 Agriculture 766 - - 766 133 


43 Residential 
44 Public administration 77 
45 Commercial and other institutional 


46 Statistical difference -- -- 55 55 
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Note: lines 1-12,15 for gas plants only 


Manitoba 


EL 


TABLEAU 14. Détails des liquides de gaz naturel — 1988 Trimestre 1 


Saskatchewan 


milliers de mètres cubes 


14.4 ae 
419.3 31: 


tn 


368.7 -14.1 
—59.8 —11.8 


2.3 10.0 
25.9 -12.7 


terajoules 


368 321 
10 705 904 


9 413 — 404 
-1 527 — 338 


59 286 


Note: lignes 1-12,15 pour usines de gaz seulement 


—Cumulatif de l’année- 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
d) Produits raffinés 
LPG de raffineries (nette) 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Énergie électrique — par industries 
d) Produits raffinés 
LPG de raffineries (nette) 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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—Year-to-date- 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(d) Refined products 
Refinery produced LPG's (net) 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(d) Refined products 
Refinery produced LPG's (net) 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Note: lines 1-12,15 for gas plants only 
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TABLE 14. Details of Natural Gas Liquids — 1988 Quarter 1 


British Columbia 


thousands of cubic metres 


NM 


197522 


— 265.2 
186.6 


1 300.4 


terajoules 


32 170 


—4 869 
3 426 


4 151.7 
444,5 


—2 074.5 
188.6 


319.8 
1 763.9 


Np 
[=] 
[e] 
wo 


a — 


TABLEAU 14. Détails des liquides de gaz naturel - 1988 Trimestre 1 


Colombie-Britannique Yukon and N.W.T. - Yukon et T.N.-O. 


milliers de métres cubes 


- 69.3 = = = 
- 150.0 0.1 - - 
~ 1.4 = = 
=- 128.2 FA - - 
- 0.8 -0.1 - - 
- 109.5 aK - - 
- 157.6 12.6 _ - 
- 59.8 - - - 
- 44.1 = - - 
- 141.9 12.6 - - 
- O7 0.1 - = 
- 0.4 at = = 
- 140.8 12.5 - = 
- 11.6 0.6 - - 
= x = = = 
a x 2. = = 
a ae = = = 
= = x = = 
= 14.2 2.4 - - 
i 14.2 2.4 - = 
_ 19.3 1.2 — _ 
= 45.1 4.2 - =. 
iz 44.5 0.3 F < 
- 44.5 0.3 = a 
= 6.3 0.1 = 
= 24.1 4.3 - = 
- 13 0.2 = = 
— 19.5 3.4 - - 
terajoules 
- 1 860 = = = 
— 4 093 3 - - 
= 36 a = = 
= 3 425 191 = = 
= 22 -3 = = 
= 2 961 130 = = 
- 4 168 322 - - 
— 1711 _ = = 
- 1 167 = = = 
- 3 623 322 - = 
= 18 3 = 
= 11 = = = 
- 3 595 319 - = 
- 296 15 - - 
= x = = = 
= x = = 
os x =: = = 
= = x = = 
- 363 61 = = 
- 363 61 - - 
= 493 31 ~ = 
- 1151 107 - = 
- 1 136 = nd 
_ 1 136 8 = a 
- 161 = = = 
“ 615 110 a = 
= 33 5 = = 
- 498 87 ~- = 
= | = _ _ 


Note: lignes 1-12,15 pour usines de gaz seulement 


—Cumulatif de l’année- 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
d) Produits raffinés 

LPG de raffineries (nette) 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes 

Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter—regions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 
b) Énergie électrique — par industries 
d) Produits raffinés 

LPG de raffineries (nette) 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes 

Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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NEW! INCLUDES 1986 CENSUS DATA 
SMALL BUSINESS SECTOR 
CANADA U.S. TRADE IN SERVICES 


MARKET RESEARCH 
HANDBOOK 
1987-1988 


A SOUND INVESTMENT 
OPPORTUNITY 


Invest in the most complete source of statistical Hans on the - 


Canadian consumer market. The 1987-88 Maret Research 
Handbook gives you mote facts on... 
CONSUMERS 

including income, education, family spending _ 
THE ECONOMY 

including investment, small business sector, labour a 
BUSINESS 

including retail, finance and real estate, motor hide 

59 CITIES 

including housing, labour, consumer profiles 
INTERNATIONAL TRADE 

including Canada-U.S. trade in services, major trading 
partners ; 

THE FUTURE 

projections of social, economic and demographic trends, ce. 
consumer spending, incomes, prices 


THE 1987-1988 MARKET RESEARCH HANDBOOK 
GIVES YOU MORE FOR YOUR MONEY. 


This year, the Market Research Handbook is published in hardcover. It includes more 
than 700 pages of statistical tables, 59 charts, notes and definitions and an alphabetic 
index 

Catalogue Number 63-224 $85.00 in Canada $101.00 other countries 


To order, complete the order form included or write to Publication Sales, Statistics 
Canada, Ottawa, Ontario, KIA OT6. For faster service, using Visa or MasterCard, call 
toll-free 1-800-267-6677 


Please make your cheque or money order payable to the Receiver General for 
Canada/Publications 


Contact the Statistics Canada Reference Centre nearest you for further information. 


NOUVEAU! COMPREND DES DONNEES DU RECENSEMENT 
DE 1986 AINSI QUE DES DONNEES SUR LES 
PETITES ENTREPRISES ET LE COMMERCE DES 
SERVICES ENTRE LE CANADA ET LES ETATS- UNIS 


RECUEIL STATISTIQUE D 
ETUDES DE MARC 
1987-1988 


y mi le commerce des services € 


échanges entre le Canada et ses principa 
LA SITUATION À VENIR 
c'est-à-dire des projections die tendances relat 
consommateurs, aux revenus, aux prix, et 


LE RECUEIL STATISTIQUE DES ETUDES DE MARCHE, 1987 198 | 
VOUS EN DONNE PLUS POUR VOTRE ARGENT. 


Le Recueil statistique des études de marché possède maintenant une couverture rigi | 
comprend plus de 700 pages de tableaux statistiques, 59 graphiques, des notes, des: À 
et un index. 


N° 63-224 au répertoire Canada: $85 l'exemplaire Autres pays: $101 l’ex\ 


Vous pouvez commander en remplissant le bon de commande ci-joint ou en écrivait 
des publications, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), KIA OT6. Si vous désirez ob! # 
service plus rapide, téléphonez au numéro sans frais 1-800-267-6677 et portez votre 
commande à votre compte Visa ou MasterCard. 


Veuillez faire votre chèque ou mandat-poste à l'ordre du Receveur général du C anad | 
Publications 


Pour obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec le centre di 
consultation de Statistique Canada le plus près de chez vous. | 
i 


1986 CENSUS PROFILES 


LES PROFILS DU 


The 1986 Profiles will put you on the fast track to any 
Canadian community you want to study. . . 


You're looking for a fast introduction to the social and 
demographic realities of a city, a town, a municipality or 
an entire province. And you don’t have the time to wade 
through piles of statistics. 


Focus in on the area of your choice with a CENSUS PRO- 
FILE. Each PROFILE features more than 46 items of 
information on the area that interests you... from 
population counts, to the living arrangements of its elderly. 


Choose a PROFILE on any one of 


e 6009 Census Subdivisions (municipalities) 
e 266 Census Divisions (counties) 

e 282 Federal Electoral Districts 

e 25 Census Metropolitan Areas 

e 114 Census Agglomerations 

e a variety of urban/rural breakdowns 
© and, more. 


With 52 publications in this series, we 
can fast track you to any destination 
you want. 


For more information, call us at 
1-800-267-6677 and request the 
Census brochure (which includes 
ordering information), or write us at: 


Publications Sales 
Statistics Canada 
Ottawa, Ontario 
K1A OT6 


| Canada 1986 ] 
Profiles. Profils 


RECENSEMENT DE 1986 


Le Canada et ses régions sont a votre portée grace aux Profils 
du recensement de 1986. 


Vous désirez connaître le portrait socio-démographique d’une 
province, d’une ville ou d’une municipalité en particulier, mais la 
perspective d’avoir à vous battre avec des montagnes de 
statistiques vous effraie? 


Balayez toute appréhension! Les Profils du recensement de 
1986 vous épargneront temps et effort. Chaque Profil présente 
plus de 46 éléments différents d'information sur chacune des 
régions répertoriées. Des chiffres de population aux données sur 
les modes de vie de la population âgée, vous saurez tout. 


Vous n’avez qu’à faire votre choix. Et quel choix! Les 52 
publications de la série portent sur: 


e 6,009 municipalités (subdivisions de recensement); 

e 266 comtés (divisions de recensement); 

© 282 circonscriptions électorales fédérales; 

e 25 régions métropolitaines de 
recensement; 

¢ 114 agglomérations de recensement; 

e diverses régions urbaines et rurales; 

© et plus encore 


Census 
Recensement 


Pour de plus amples renseignements, 
composez le 1-800-267-6677 et 
demandez notre brochure, qui vous 
renseignera sur les modalités de com- 
mande. Ou, si vous le préférez, écrivez a: 


Vente des publications 
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Highlights 


- Canadian production of primary energy in 
the second quarter of 1988 reached 2 619 
petajoules (PJ), up 259 PJ (11.0%) from 
the corresponding quarter the previous 
year. Increased production of natural gas 
BCGOUnLCO Aron | Geet J., 06 oo .40 Of the 
change. Production of primary electricity 
fell slightly, due in large part to wide- 
spread drought conditions which resulted 
in less water being available for hydro- 
electric generation. 


Imports of energy products reached 470 PJ, 
up 96 PJ (25.8%) over the same period of a 
year earlier, with the increase in crude 
oil imports of 68 PJ accounting for most 
of the increase. For the first 6 months of 
the year, imports of crude oil are up 141 
PJ (67.7%) to a level of 494 PJ, and coal 
imports reached 161 PJ an increase of 32 
PJ (30.6%) over the same period in 1987. 


Exports for all energy forms were up 294 
P.1.(35.20) Teaching a level of 1 130 PJ, 
of which natural gas exports (including 
LPG's), accounted for 167 PJ (56.1%) of 
the increase. On a year to date basis, 
exports of crude oil were up 173 PJ 
(27.3%) reaching a level of 808 PJ. Natu- 
ral gas exports, including LPG's, for the 
period increased 320 PJ (70.8%) reaching 
Tid tae 


The amount of energy available to Cana- 
dians for consumption was 1 921 PJ in the 
second quarter, this was an increase of 90 
PJ, (4.9%) over a year earlier. Per capita 
consumption (based on population estimates 
at the beginning of the quarter) stood at 
74 gigajoules, 2.6% above that of a year 
easlier. 


In the second quarter, industrial energy 
use, including that used for non-energy 
purposes, rose slightly (28 PJ or 4.3%) 
over the 1987 level to reach 674 PJ. For 
the same period farm and residential use, 
excluding motor gasoline and diesel fuels, 
increased 8.0% (17 PJ) to 229 PJ. In the 
transportation sector, including all avia- 
tion fuel use, an increase of 24 PJ (5.5%) 
was recorded, bringing the total for tran- 
sportation to 458 PJ. 


Faits Saillants 


. Au cours de ce trimestre, la production cana- 


dienne d'énergie primaire s'établit à 2 691 
pétajoules (PJ), soit 259 PJ (11.0%) de plus 
que la période correspondante de l'année précé- 
dente. L'augmentation de production de gaz 
naturel a contribué pour 138 PJ ou 53.4% de ce 
changement. Pour ce qui est de l'électricité 
primaire, elle a sensiblement baissé; cela est 
dû surtout aux conditions de sécheresse à 
travers le pays, ayant pour effet de réduire le 
volume d'eau disponible pour la génération 
d'électricité hydraulique . 


Les importations de produits énergétiques ont 
atteint 470 PJ, une augmentation de 96 PJ 
(25.8%) par rapport au trimestre correspondant 
de l'année dernière mais celle-ci est attribu- 
able en grande partie à la hausse de 68 PJ des 
importations de pétrole brut. Pour les premiers 
6 mois de 1988, en a importé 141 PJ (67.7%) de 
plus de pétrole brut pour un total de 494 PJ; 
les importations de charbon ont quant a elles 
atteint 161 PJ, une hausse de 32 PJ (30.6%) par 
rapport aux premiers six mois de 1987. 


Les exportations couvrant tous les secteurs 
énergétiques sont en hausse de 294 PJ (35.2%) 
pour totaliser 1 130 PJ, le gaz naturel exporté 
(incluant les GPL) compte à au seul pour 167 PJ 
(56.1%) de l'augmentation. Sur une base cumula- 
tive, les exportations de pétrole brut sont 
passées à 808 PJ, soit 173 PJ (27.3%) de plus. 
Pour cette même période les exportations, de 
gaz naturel (incluant les GPL) ont augmenté de 
320 PJ (70.8%) pour atteindre 771 PJ. 


La quantité d'énergie mise à la disposition des 
Canadiens pour consommation fût de 1 921 PJ 
pour le deuxiéme trimestre, une augmentation de 
90 PJ (4.9%) en comparaison avec l'année der- 
niére. La consommation par habitant (basée sur 
les estimations démographiques du début du 
trimestre) se situe à 74 gigajoules, soit 2.6% 
de plus qu'il y a un an. 


Durant le deuxième trimestre, l'usage énergéti- 
que pour le secteur industriel (comprenant 
aussi la consommation de combustibles à des 
fins non énergétiques) a augmenté de 28 PJ ou 
4.3% par rapport au niveau de 1987, pour at- 
teindre 674 PJ. Pour la même periode, l'utili- 
sation de combustibles destinés à la consomma- 
tion résidentielle et agricole (excluant l'es- 
sence à moteur et le carburant diesel) est en 
hausse de 8.0% (17 PJ) pour totaliser 229 PJ. 
La consommation au titre des transports (y 
compris le carburant d'aviation) s'est accrue 
de 24 PJ (5.5%), nous donnant 458 PJ pour l'en- 
semble du secteur du transport. 


EXPLANATORY NOTES 


in this publication 
are derived primarily from monthly and 
quarterly surveys of the energy supply 
industries supplemented with data from the 
National Energy Board, the various energy 
producing provinces and additional informa- 
tion on imports as indicated by data re- 
ceived at Statistics Canada. Demand data 
are in general as reported by the larger 
energy supply companies on quarterly ques- 
tionnaires which are structured towards ob- 
taining consumption data in a standardized 
format, that is one which allows inter- 
energy comparisons. The companies surveyed 
are the producers of petroleum products, the 
largest distributors of petroleum products, 
major electric utilities (some of which con- 
solidate information from smaller utilities 
which they supply), major industrial produc- 
ers of electricity and the natural gas 
utility industry. 


The data contained 


The validity of the published data is a 
function of the ability of the responding 
supply industries to code customers in an 
accurate manner. However, many reporting 
companies, especially in the petroleum pro- 
ducts area, have difficulty in determining 
the final consumers of the product, due to 
the presence of marketing agents, brokers, 
ete. Further, the final consumer may use 
his purchased product in a number of differ- 
ent industries, eg. an iron ore company 
which extracts and mills ore and which also 
operates a railway system. 


The universes for all surveys forming the 
basis of this publication are characterized 
by very few but very large respondents - 
Hydro-Quebec, Imperial Oil Ltd., Interhome 
Energy Inc., Dow Chemicals, etc. In general 


no "sample" Surveys of the energy 
producing/distribution industries are em- 
ployed: rather surveys of the total uni- 


verse form the basis of this publication. 
Selected energy use by seven of the most 
energy intensive industries in the mining 
and manufacturing sectors are monitored by 
surveying the largest establishments in each 
of the industries to verify selected data 
reported by the supply industries. Those 
few areas where estimates have played a role 
are indicated in the section of Data Sources 
following. 
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NOTES EXPLICATIVES 


Les données présentées ici sont établies prin- 
cipalement à partir d'enquêtes mensuelles et tri- 
mestrielles auprès des branches fournisseuses 
d'énergie, que viennent compléter les données 
communiquées par l'Office national de l'énergie, 
les différentes provinces productrices d'énergie 
et des renseignements supplémentaires sur les 
importations d'après les données reçues à Statis- 
tique Canada. Les données sur l'écoulement sont 
en général celles déclarées par les principales 
compagnies sur les questionnaires trimestriels, 
qui sont conçus pour l'obtention de données sur 
la consommation en format normalisé permettant 
des comparaisons entre diverses formes d'éner- 
gie. Les entreprises enquétées sont les pro- 
ducteurs de produits pétroliers, les principaux 
distributeurs de produits pétroliers, les grandes 
entreprises d'électricité (dont certaines consol- 
ident les renseignements provenant de services 
publics moins importants qu'elles fournissent), 
les principaux producteurs industriels d'électri- 
cité et la branche des compagnies de gaz naturel. 


La validité des données publiées est une 
fonction de la capacité des branches répondantes 
de coder les clients de façon appropriée. 
Cependant, un grand nombre de compagnies répond- 
antes, en particulier celles du secteur des pro- 
duits pétroliers, se heurtent à des difficultés 
pour déterminer les consommateurs finals du pro- 
duit en raison de la présence d'agents, de cour- 
tiers, etc. de commercialisation. De plus, le 
consommateur final peut utiliser le produit qu'il 
achète dans un certain nombre de branches dif fér- 
entes, comme par exemple une compagnie de miner- 
ais de fer qui extrait et broie le minerai, mais 
qui peut aussi exploiter un systéme ferroviaire. 


Les univers de toutes les enquétes servant a 
la préparation de cette publication se caractér- 
isent par un très petit nombre de répondants, 
mais très importants, tels que Hydro-Québec, 
Imperial Oil Ltd., Interhome Energy Inc., Dow 
Chemicals, etc. En général, on n'utilise pas 
d'enquêtes par sondage des branches productrices 
et distributrices d'énergie. Un recensement de 
l'univers total est plutôt utilisé pour la pré- 
paration de cette publication. On suit certaines 
utilisations de l'énergie dans sept des branches 
a plus forte intensité énergétique des secteurs 
des mines et de la fabrication par une enquête 
auprès des principaux établissements de chacune 
de celles-ci afin de vérifier les données sélec- 
tionnées déclarées par les branches fournis- 
seuses. La partie sur les sources de données 
mentionne les quelques domaines pour lesquels des 
estimations ont servi. 


Units of Measure 


kilo = 107 

mega = 106 

giga = 107 

tera = 1012 

peta = 101? 

1 megalitre = 10’m? (or 1 000 cubic metres) 

1 gigalitre = 106m (or 1 000 000 cubic 
metres) 

1 B.t.u. = 1.054 615 x 10% joules 

1 barrel = .158 91 cubic metres 

1 gallon = 4.546 09 litres 


1 cubic foot = .028 327 84 cubic metres 
1 ton = .907 184 7 metric tonnes. 


Energy conversion factors utilized, based 
on the gross heat of combustion, are as fol- 


lows: 


Fuel type - Combustible 


Coal - Charbon: 

Anthracite 

Imported bituminous - Bitumineux importé 
Canadian bituminous - Bitumineux canadien 
Sub-bituminous - Sousbitumineux 

Lignite 

Coke 

Coke oven gas - Gaz de four à coke 


Propane 

Butane 

Ethane 

LPG's - GPL 

Crude 011 - Pétrole brut 

Still gas - Gas de distillation 

Motor gasoline - Essence à moteur 

Kerosene - Kérosene 

Diesel - Huiles diesels 

Light fuel oil - Mazouts légers 

Heavy fuel o11 - Mazouts lourds 

Petroleum coke - Coke de pétrole 

Aviation gasoline - Essence d'aviation 

Aviation turbo fuel - Carburéacteurs pour 
turbine à gaz 


Natural gas - Gaz naturel 
Electricity - Energie électrique 
Steam - Vapeur 

Solid wood wastes - Déchets de bois 


Spent pulping liquor - 
Lessive de pâte épuisée 


(1) Conversion factors revised for 1987. - Facteur révisé en 1987. 


Unités de mesure 


kilo = 103 
mega = 106 
giga = 107 
tera = 1012 
peta = 101? 


102m> (ou 1 000 mètres cubes) 


1 mégalitre 
106m (ou 1 000 000 mètres cubes) 


1 gigalitre 


1 B.t.u. = 1.054 615 x 107 joules 
1Nbar LT = 5809 lametre: cube 
1 gallon = 4.546 09 litres 


1 pied cube = .028 327 84 mètre cube 
1 tonne impériale = .907 184 7 tonne métrique. 


Les facteurs de conversion en terajoules cal- 


culés selon la chaleur brute de conbustion snt 
les suivantes: 


Conversion factor 


Natural unit - Unité naturelle 


kilotonnes 


Coefficent de conversion 


terajoules 


212 10 (19 
29.00(1) 
27.60(1) 
18.80(1) 
14.40(1) 
28.83 


gigalitres 18.61 


megalitres PS 
it 


gigalitres 


28. 62 
18.36 
272122) 
38251 
41673 (3) 
34.66 
37.68 
38.68 
38.68 
rn Wee 3 
42.38 
33:52 


22:93 


37.82(4) 


gigawatt hours 
gigawatt heures 3. 60 


kilotonnes PTS 


18.00 


14.00 


(2) Not used in calculations in this publication. - Pas employé dans les calculs de cette publication. 

(3) Still gas is expressed in cubic metres of heavy fuel oil equivalent. - Le gaz de distillation 
s'exprime en équivalent de mètre cube de mazout lourd. 

(4) Revised from year to year, see page xiv. - Révisé annuellement: voir page xiv. 


Since this quarterly publication gives 
additional detail on non-energy products at 
petroleum refineries, it was necessary to 
employ the following equivalents for the 
products listed: 


Puisque cette publication trimestrielle donne 
des renseignements supplémentaires sur des pro- 
duits non énergétiques fabriqués aux raffineries 
de pétrole, il a fallu utiliser les équivalents 
suivants pour chacun de ces produits: 


II … … …—…—…—…—"—…"…"—"—"…"…"…"—"—"…"…"…"—"—" "—"…—"…"……… 


Fuel type 


Combustible 


Natural unit Conversion 
factor 
Unité naturelle Coefficient 


de conversion 


© 


Petrochemical feedstock - Alimentation pétrochimique 


Naptha specialties - Produits spéciaux/base-napthe 

Asphalt - Asphalte 

Lubricating oils and greases - Huiles et graisses 
lubrifiantes 

Other products - Autres produits 


terajoules 


megalitres Foun? 
i bere NT 
" 44.46 


4 39346 
y 39.82 


Notes on Individual Tables 


Table S - Historical Energy Summary Table - 
Canada 


This table is intended to allow an anal- 
ysis of historical energy trends at the 
national level for certain points of mea- 
surement - namely: 


1. Production, from primary sources. 

2. Gross availability, availability of each 
energy form (excluding crude oil); less 
a. production of coke, 
b. production of coke oven gas, 
c. production of thermal electricity, 
d. LPG's used for the production of 

refinery products. 

3. Net domestic consumption (net supply of 
primary and secondary sources). 

4. Producer consumption (less any crude oil 
Consumed by producers). 

5. Non-energy use. 

6. Energy use. 

7. Total mining. 

8. Total manufacturing. 

9. Total industry. 

0. Total transportation 

under Table S3). 
11. Residential and farm. 
12. Government and other commercial. 


(see explanation 
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Notes sur les tableaux 


Tableau S - Tableau chronologique sommaire de 
l'énergie - Canada 


Dans ce tableau, il est possible d'analyser 
chronologiquement les tendances énergétiques à 
l'échelle nationale pour certains points de re- 
père, à savoir: 


1. Production, sources primaires. 
2. Disponibilité brute, disponibilité de chaque 
forme d'énergie (sauf pétrole brut); moins 
a. la production de coke, 
b. la production de gaz de fours à coke, 
c. la production d'électricité thermique, 
d. GPL utilisés pour la production de pro- 
duits pétroliers raffinés. 
3. Consommation intérieure nette (disponibilité 
nette primaire et secondaire). 
4. Autoconsommation (moins la quantité de 
pétrole brut utilisé par les producteurs). 
5. Utilisation non énergétique. 
6. Utilisation énergétique. 
7s Totaly imines 
8. Total, fabrication. 
9. Total, industrie. 
0. Total, transports 
tableau S3). 
11. Secteurs résidentiel et agricole. 
12. Secteurs public et autres secteurs commer- 
ciaux. 


(voir l'explication au 


As an aid to analysis, degree days below 
18.09 Celsius are shown. The provincial and 
national figures have been developed by uti- 
lizing recordings at certain selected sta- 
tions considered to be representative of the 
geographic area concerned. 


Table S1 - Energy Summary Table 


This table is intended to allow an anal- 
ysis of energy trends for items presented in 
Table S at the provincial level for the cur- 
rent quarter and year. 


Table S2 - Components of Major Energy Totals 


This table also is intended to allow an 
analysis of trends in energy, but in the 
five basic energy forms. The method of com- 
piling the data is the same as that employed 
in Table S1. 


Table S3 - End Uses of Major Fuel Types 


This table is intended to analyze the 
disposition of the five basic energy forms, 
viz coal and coke, oil products and LPG's, 
natural gas, electricity, and steam. It 
should be emphasized that the data are not 
additive; for example, natural gas used to 
generate electricity is shown under the 
"natural gas" energy form, while the dispo- 
sition of electric energy includes that 
amount of electricity produced at gas fired 
stations. 


Furthermore, an element of "double- 
counting" is included in the "coal and coke" 
energy form in that coal used to produce 
coke is shown at the category "coke ovens", 
while the disposal of the coke produced is 
also accounted for in categories such as 
industrial use. 


In the transportation sector, only the 
use of fuel by transportation industries 
(defined as railways, airlines, marine, 
pipelines, road and urban transit, and 
retail pump sales) is included. Excluded is 
that fuel which may have been used by other 
sectors (e.g., agriculture) for transpor- 
tation but which is included within the 
quantities reported for such sectors. 


Note that solid wood wastes and spent 


pulping liquor, shown as a Supplementary 
Information Text Table III at end of this 
introduction, are not included in Summary 


Tables S, S1, S2 and S3 nor any of the main 
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Pour faciliter l'analyse, on indique les 
jours-degrés au-dessous de 18.09 Celsius. Les 
chiffres pour le Canada et les provinces ont été 
calculés à partir des lectures prises à certaines 
stations considérées comme représentatives de la 
région géographique en question. 


Tableau S1 - Tableau sommaire de l'énergie 


Ce tableau entend permettre l'analyse des 
tendances énergétiques pour les postes du tableau 
S à l'échelle provinciale pour le trimestre et 
l'année courante. 


Tableau S2 - Répartition de l'énergie 


Ce tableau entend également permettre l'ana- 
lyse des tendances d'énergie mais pour les cinq 
principales formes d'énergie. La méthode utilisée 
pour la compilation des chiffres est celle indi- 
quée dans le tableau S1. 


Tableau S35 - Utilisation finale de chaque com- 
bustible principal 


Ce tableau entend permettre l'analyse de 
l'écoulement des cinq formes primaires d'énergie, 
le charbon et le coke, les produits pétroliers et 
GPL, le gaz naturel, l'électricité et la vapeur. 
Veuillez prendre note que les chiffres ne peuvent 
pas être comptabilisés; exemple le gaz naturel 
utilisé dans la production de l'électricité appa- 
raît dans la forme d'énergie "gaz naturel" bien 
que la distribution de l'électricité inclus ce 
montant d'électricité produite par les centrales 
alimentées au gaz. 


De plus une certaine duplication existe dans 
la forme d'énergie "charbon et coke" en ce sens 
que le charbon utilisé dans la fabrication du 
coke apparaît dans la section "four à coke" bien 
que la distribution du coke fabriqué apparait 
aussi dans certaines catégories comme l'usage 
industriel. 


Dans le secteur du transport, on a inclu seu- 
lement les combustibles utilisés par l'industrie 
défini comme chemins de fer, lignes aériennes, 
maritimes, pipelines, transport commercial et en 
commun, et ventes au détail (pompes). Ainsi on a 
exclu le combustible qui a peut-être été utilisé 
aux fins de transport dans d'autres secteurs 
(exemple l'agriculture), mais qui a été inclu 
avec les quantités indiquées pour de tels sec- 
teurs. 


À noter que les déchets solides de bois et la 
lessive de pâte épuisée indiqués sous la forme du 
tableau explicatif supplementaire III ci-dessous 
ne sont pas compris aux tableaux sommaires S, S1, 
S2, S3 ainsi qu'aux tableaux principaux de cette 


tables of this publication. The generation 
of electricity in the Pulp and Paper and 
Sawmills industries from these fuel is shown 
in Table G. 


Tables A and B - Primary and Secondary 
Energy 


These tables summarize data on primary 
and secondary energy forms. Energy products 
with both primary and secondary sources 
(liquefied petroleum gases, electricity and 
steam) have all their disposition accounted 
for under the primary form of each. 


Coal. Data presented here are the summation 
of data presented in Table F. 


Natural gas. See the following note on Natu- 
ral Gas. 


Gas plant NGL's. Includes propane, butane 
and ethane, see Table 14 for the component 
breakdown. The supply shown here measures 
only production from gas plants and does not 
include refinery produced LPG's. Condensate 
is included with crude oil. 


Hydro and nuclear electricity. Production is 
for all hydro and nuclear generated electri- 
city, The assumption is made that most 
international and interprovincial movements 
of electric energy are from primary sources 
(i.e., hydro and nuclear). 


Steam. See the following note on Steam. 


Coke oven gas. See note on Coke Oven Gas. 


Refined petroleum products. Data presented 
are the summation of data given in Tables 
C and D, including data on non-energy pro- 
ducts. 


Thermal electricity. Data presented here are 
the summation of data given in Table G. Ex- 
ports, imports, producer consumption (which 
includes line losses etc.) are included 
under hydro and nuclear electricity. 


publication. L'energie électrique produite par 
ces combustibles pour les industries des pates et 
papiers et des scieries est indiquée au tableau 
G. 


Tableaux A et B - Energie primaire et secondaire 


Ces tableaux résument les données sur les 
formes d'énergie primaire et secondaire. Les pro- 
duits énergétiques consommés provenant de sources 
primaires et secondaires (gaz de pétrole liqué- 
fié, électricité et vapeur) fiqurant intégrale- 
ment comme forme primaire de chacune. 


Charbon. Les données présentées sont le résultat 
de la sommation des données du tableau F. 


Gaz naturel. Voir la note qui suit à ce sujet. 


Usine de traitement des liquides de gaz naturel. 
Comprend le propane, le butane et l'éthane. Leur 
répartition figure au tableau 14. Les quantités 
disponibles indiquées ne représentent que la pro- 
duction des usines de traitement du gaz et 
n'englobent donc pas les qaz de pétrole liquéfiés 
produits par les raffineries. Le condensat est 
inclus avec le pétrole brut. 


Hydro-électricité et électricité nucléaire. La 
production représente la totalité de l'électri- 
cité produite sous ces deux formes. On présume 
que la majorité des mouvements inter-provinciaux 
et internationaux d'énergie électrique provien- 
nent de sources primaires (e.g., hydro et nuclé- 
aire). 


x 


Vapeur. Voir la note qui suit à ce sujet. 
Gaz de fours à coke. Voir la note à ce sujet. 


Produits pétroliers raffinés. Les données présen- 
tées sont le résultat de la sommation des données 
des tableaux C et D, y compris les données sur 
les produits non énergétiques. 


Électricité thermique. Les données présentées 
sont le résultat de la sommation des données du 
tableau G. Les exportations, les importations, 
l'autoconsommation (qui comprend les pertes de 
transport, etc.) figurent sous les rubriques de 
l'hydro-électricité et de l'électricité nu- 
cléaire. 


Tables C and D - Refined Petroleum Products 


Due to confidentiality requirements, data 
for the North for selected crude oil items 
and for the production of refined petroleum 
products (RPP) are no longer being pub- 
lished. To protect against disclosure, the 
corresponding data for Saskatchewan are also 
being suppressed. Although the combined RPP 
data are not being published in this publi- 
cation, they are available in the RPP publi- 
cation (Catalogue 45-004). 


Although all of the supply data used in 
these tables, and in Table E, are based on 
data which are published in catalogue 45- 
004, the availability figure published does 
not agree with the net sales figure publish- 
ed in catalogue 45-004. For details on the 
manner in which a reconciliation can be made 
for the years prior to 1982 please refer to 
the 4th quarter 1983 issue and previous 
issues. 


Effective from the first quarter of 1982, 
the line "other adjustments" was added. The 
composition of this line in relation to 45- 
004 is as follows: 


+ receipts from reporting companies 

receipts from non-reporting companies 

- deliveries to reporting companies 

- losses and adjustments 

- transfers to feedstock(1) 

= other adjustments (as used in this publi- 
cation) 


+ 


The result of this change in presentation 
has been that the statistical difference in 
most instances has been reduced and that 
availability less producers consumption will 
now agree with net sales as presented in 
catalogue 45-004 with the following excep- 
tions: 


- interprovincial transfers may be modified 
to reflect movements which are indicated 
by supplementary data used in the comple- 
tion of the demand section of the tables. 


(1) A comparison of refinery inputs (line 
12, tables A & B) against production of 
refinery petroleum products (line 1) 
presents an inflated volumetric gain in 
the refinery process. This inflated gain 
results to an extent from the partially 
refined products used as input in the 
refinery process that are shown in line 
7 of the tables, rather than in line 
12. That is - refinery inputs are under- 
stated by the amount of this transfer to 
refinery feedstock. 


de 


Tableaux C et D - Produits pétroliers raffinés 


Conformément aux exigences en matière de con- 
fidentialité, certaines données pour le Nord 
relatives au pétrole brut et à la production de 
produits pétroliers raffinés (PPR) ne sont plus 
publiées. De plus, pour ne pas divulguer de 
renseignements délicats, on a également supprimé 
les données correspondantes pour la Saskatche- 
wan. Bien que les données agrégées sur les PPR ne 
figurent plus dans la présente publication, elles 
sont disponibles dans la publication sur les 
produits pétroliers raffinés (n° 45-004 au cata- 
logue). 


Même si toutes les données sur la disponi- 
bilité totale d'énergie présentées dans ces 
tableaux et dans le tableau E se fondent sur des 
chiffres parus dans la publication n° 45-004, 
les données publiées sur la disponibilité ne con- 
cordent pas avec le total des ventes nettes 
figurant dans la dite publication. Pour les 
détails sur la façon dont une reconciliation peut 
être faite pour les années antérieures à 1982, 
veuillez consulter le numéro du quatrième tri- 
mestre de 1983 ou un des numéros précédents. 


A partir du premier trimestre de 1982 la ligne 
"autre ajustements" a été ajoutée. La composition 
de cette nouvelle rubrique est le calcul sem- 
blable à celui du mensuel 45-004: 


+ arrivages des sociétés déclarantes 

arrivages des sociétés non déclarantes 

- livraisons aux sociétés déclarantes 

- pertes et ajustements 

- retours pour alimentation(1) 

= autres ajustements (au sens que lui donne cette 
publication). 


Par suite de ce changement de présentation, 
la différence statistique fut plus faible dans la 
plupart des cas et la disponibilité, moins l'auto 
consommation, correspondra dorénavant aux ventes 
nettes telles que présentées dans la publication 
portant le n° 45-004 au catalogue, sauf dans les 
cas suivants: 


- les transferts inter-provinces seront modifiés 
le cas échéant pour refléter les mouvements qui 
ressortent des données supplémentaires utili- 
sées pour compléter la partie des tableaux 


+ 


ayant trait à l'écoulement. 


(1) Le gain volumétrique que l'on peut dériver 
dans les tableaux A et B de la comparaison 
entre les intrants des raffineries (ligne 12) 
et la production de produits pétroliers raf- 
finés (ligne 1), est supérieur au gain réel- 
enregistré. Ceci résulte en partie des pro- 
duits pétroliers partiellement raffinés 
utilisés comme intrants dans les raffineries, 
qui sont indiqués à la ligne 7 plutôt qu'a la 
ligne 12. Conséquemment, les intrants des 
raffineries sont sous-estimés par les mont- 
ants des retours comme charges à l'alimenta- 


tion des raffineries. 


- stock changes for diesel, light fuel oil 
and heavy fuel oil may include changes in 
inventory held by electric utility sta- 
tions. Prior to 1982, only heavy fuel 
inventories were adjusted. 


- additional information on oil products 
produced and used in the oil sand/non-con- 
ventional sector of the oil industry are 
included effective 1986. Estimates of the 
crude oil that would have been needed to 
produce these non-refinery products have 
also been included and consequently data 
on crude oil supply and disposition con- 
tained in this publication differ from 
Catalogue 45-004 as well as those shown in 
Catalogue 26-006, "Crude Petroleum and 
Natural Gas Production". 


- timing of data selection can affect the 
calculation of supply data. That is, the 
inclusion or exclusion of RPP revisions 
may cause different results. 


The summation of Tables C and D appear as 
Column 10 of Tables A and B, respectively. 


Because of confidentiality and because of 
the way in which certain fuels are used, a 
specific method of combining industries has 
been employed in the body of this report. 
This pattern is detailed in Text Table I 
Following. 


Table E - Non-energy Refined Petroleum Prod- 
ucts 


This table provides detailed information 
for the data found in Tables C and D, Column 
WM 


Table F - Coal Details 


This table provides an estimate, by type 
of fuel, of the breakdown of thermal elec- 


tricity shown in column 11 of Tables A and 
B. 


Table G - Electricity Generated from Fossil 
Fuel 


This table provides an estimate, by type 
of fuel, of the breakdown of thermal elec- 


tricity shown in column 11 of Tables A and 
B. 


Other manufacturing. In some instances the 
classification "other manufacturing" is used 
when no breakdown of the component indus- 
tries of the manufacturing sector is pro- 
vided. This is done to maintain the ability 
to summate the tables. 


XI. 


- les variations des stocks de carburant diesel, 
de mazout léger et de mazout lourd pourront 
comprendre les variations des stocks détenus 
par les centrales électriques. Avant 1982, 
seuls les stocks de mazout lourd étaient recti- 
fiés. 


- des renseignements additionnels au sujet des 
produits oléagineux fabriqués et utilisés dans 
le secteur non-conventionnel sont inclus à 
partir de 1986. Les estimations de la quantité 
de pétrole brut qui aurait été requise pour 
fabriquer ces produits sont aussi présentes et, 
par conséquent, les données de l'approvision- 
nement et de l'utilisation de pétrole brut dans 
cette publication diffèrent des chiffres de la 
publication n° 45-004, ainsi de la publication 
nO 26-006 "Production de pétrolebrut et de gaz 
naturel". 


- le moment de la sélection des données influera 
parfois sur le calcul des données sur la dispo- 
nibilité. Autrement dit, les résultats pourront 
varier selon que l'on aura ou non pris en 
compte les révisions pour le PPR. 


La sommation des tableaux C et D donne la 
colonne 10 des tableaux A et B respectivement. 


À cause de la confidentialité et aussi à cause 
de la façon dont certains combustibles sont util- 
isés, on a eu recours & une méthode particuliére 
de combinaison des branches pour la publication 
des chiffres dans ce bulletin. Ce schéma est 
indiqué dans le tableau explicatif I ci-dessous. 


Tableau E - 
énergét iques 


Produits pétroliers raffinés non 


Ce tableau fournit des renseignements détail- 
lés au sujet des données figurant dans la colonne 
11 des tableaux C et D. 


Tableau F - Renseignements détaillés sur le char- 
bon 


Ce tableau fournit une estimation, par type 
des combustible, de la ventilation sur l'électri- 
cité thermique qui fiqure dans la colonne 11 des 
tableaux A et B. 


> 


Tableau G - Électricité produite à partir de com 
bustibles fossiles 


Ce tableau fouinit une estimation, par type de 
combustible de la ventilation sur l'électricité 
thermique qui figure dans la colonne 11 des 
tableaux A et B. 


Autre fabrication. Dans certains cas, on utilise 
la classification "autre fabrication" lorsque la 
répartition des industries composantes du secteur 
manufacturier n'est pas disponible. Cette mesure 
vise à conserver la possibilité d'effectuer la 
sommation des tableaux. 


TEXT TABLE I. How Industry Usage Data are Combined 


TABLEAU EXPLICATIF I. Comment sont combinées les données sur l'utilisation des produits dans les différentes branches d'activité 
ee 


Motor Kerosene Diesel Laght Heavy Aviation Aviation Lubricating 
gasoline and stove fuel oil fuel oil fuel oil gasoline turbo oils and 
oil fuel greases 
Essence Mazout Carburant Mazouts Mazouts Essence Carbu- Huiles et 
a moteur pour diesel légers lourds d'aviation réacteur graises 
poêles lubrifiants 
line 
ligne 
Iron mines - Mines de fer 18 39 19 Pub. 19 Pub. 45 45 19 
Mining - Total - Minier 19 39 Pub. Pub. Pub. Pub. 45 45 Pub.(1) 
Pulp and paper and sawmills - Pâtes et 
papier et scieries 20 39 26 Pub.(2) 26 Pub.(3) 45 45 27 
Iron and steel - Siderurgie 21 39 26 Pub. 26 Pub. 45 45 27 
Smelting and refining - Fonte et af- 
finage 22 39 26 Pub, 26 Pub. 45 45 ZE 
Cement - Fabricants de ciment 23 39 26 Pub. 26 Pub. 45 45 27 
Chemicals - Produits chimiques 25 39 26 Pub. 26 Pub. 45 45 22 
Other manufacturing - Manufacturier 
autres 26 39 Pub. (4) Pub. Pub .(4) Pub. 45 45 27 
Manufacturing - Total - Manufacturier 71, 39 Pub. Pub. Pub. Pub. 45 45 Pub.(1) 
Forestry - Forestier 28 39 Pub. (4) Pub. (2) Pub .(4) Pub .(3) 45 45 Pub. (1) 
Construction 29 39 Pub. Pub. Pub. Pub. 45 45 Pub.(1) 
Industrial - Total - Industriel 30 39 Pub. Pub. Pub. Pub. 45 45 (5) 
Railways - Sociétés ferroviers 31 39 45 Pub. 45 45 45 45 41 
Canadian airlines - Lignes aériennes 
canadiennes 32 39 45 39 45 45 Pub. Pub. 41 
Foreign airlines - Lignes aériennes 
étrangères 33 39 45 39 45 45 Pub. Pub. 41 
Domestic marine - Lignes maritimes 
domest iaues 35 39 45 Pub. 45 Pub. 45 45 41 
Foreign marine - Lignes maritimes 
étrangères 36 39 45 Pub. 45 Pub. 45 45 41 
Pipelines 38 39 45 Pub. 45 45 45 45 41 
Road transport and urban transit - 
Transport commercial et en commun 39 Pub. 45 Pub. 45 45 45 45 41 
Retail pump sales - Ventes au détail 
(Pompes) 40 Pub. 45 Pub. 45 45 45 45 41 
Transportation - Transport 41 Pub. 45 Pub. 45 Pub. Pub. Pub. Pub. 
Agriculture 42 Pub. Pub. (6) Pub. Pub. (6) Pub. 45 45 Pub.(7) 
Residential - Domestique 43 45 Pub.(6) 45 Pub.(6) Pub. 45 45 45 
Public administration - Administration 
publique 44 Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub.(7) 
Commercial and other institutional - 
Commerces et autres institutions 45 Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub.(7) 


Pub. = Published - Publier. 


Numbers indicate with which line in the product column the industry is combined. 


Les numéros dans les colonnes des produits renvoient aux lignes correspondant aux branches d'activité. 

(1) Component of total industrial. 

(1) Une composante de l'ensemble des branches d'activité (total industriel). 

(2) Effective 1983; formerly combined in line 28, now split between lines 20 and 28. 

(2) A partir de 1983; correspondait auparavant & la liqne 28, se divise maintenant entre la ligne 20 et la ligne 28. 

(3) Effective 1983; formerly combined in line 20, now split between lines 20 and 28. 

(3) À partir de 1983; correspondait auparavant à la ligne 20, se divise maintenant entre la ligne 20 et la ligne 28. 

(4) Effective 1983; formerly combined in line 26, now split between lines 26 and 28. 

(4) À partir de 1983; correspondait auparavant à la liane 26, se divise maintenant entre la liqne 26 et la ligne 28. 

(5) Was published in 1982, due to space limitations is not now published, although components are. Thus data point can be obtained by adding lines 19, 
27, 28 and 29. 

(5) Était publié en 1982, n'est pas publié maintenant faute d'espace, mais les composantes le sont. On peut obtenir une donnée simple en additionnant 
les liqnes 19, 27, 28 et 29. 

(6) Effective 1983; formerly combined in line 43, now split between lines 42 and 43. 

(6) A partir de 1983; correspondait auparavant & la ligne 43, se divise maintenant entre la ligne 42 et la ligne 43. 

(7) Effective 1983; formerly combined in line 45, now split between lines 42, 44 and 45. 

(7) A partir de 1983; correspondait auparavant & la liane 45, se divise maintenant entre la ligne 42, 44 et la ligne 45. 
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Producer consumption. Producer consumption 
as measured here is the consumption by the 
producing industry of its own produced 
fuel - for example refined petroleum pro- 
ducts consumed by the refining industry, or 
field and plant flare and usage by the 
natural gas industry. It does not include 
consumption of energy forms produced by 
other energy supply industries - _ for 
example, it would exclude the use of natural 
gas by the refining industry. In the case of 
electricity it includes transmission losses, 
adjustments, "unaccounted for" amounts which 
are subject to variation because of cyclical 
billing, etc., but excludes generating sta- 
tion use since the statistical program first 
measures output at the generating staticn- 
gate. 


Data Sources 


The data sources for this publication are 
mainly monthly surveys of the major energy 
suppliers. Certain salient points are worthy 
of note. 


Gas Plant NGL's 


Gas plant propane, butane and ethane sup- 
ply is based on information derived from 
data collected by the National Energy Board 
and regulatory agencies of the producing 
provinces. The data line other adjustments 
is being calculated in a similar manner to 
the item other adjustments shown for the 
RPP. In earlier years demand data for pro- 
pane, butane and ethane were derived from a 
Statistics Canada survey. Now, however, 
demand data are estimated. 


Natural Gas 


Starting with 1985 data, this publication 
shows a modified production instead of 
marketable production. This modified pro- 
duction is now equal to gross production 
less reinjection and shrinkage. The differ- 
ence between modified production and market- 
able production is shown as producers con- 
sumption. A further modification has been 
incorporated effective with the 1986 when 
production and producers consumption have 
been increased over those shown in Catalogue 
26-006 "Crude Petroleum and Natural Gas 
Production", by the amount of hydrocarbon 
gas produced and used in the oil sands /non- 
conventional sector of the oil and gas 
industry. These changes have been incorpor- 
ated in Table S, Historical Energy Summary 
Table - Canada, on page 1. 


Estimates for the non-energy use of 
natural gas have been derived from monthly 
statistics on the production of anhydrous 
ammonia, methanol and carbon black. The 
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Autoconsommation. Il s'agit ici de l'autoconsom- 
mation du pétrole produit par l'industrie - par 
exemple, les produits pétroliers raffinés consom- 
més par l'industrie du raffinage du pétrole, ou 
le gaz brûlé et utilisé sur les chantiers et dans 
les usines de traitement. Elle ne comprend pas la 
consommation de formes d'énergie produites par 
d'autres industries du secteur énergétique; 
ainsi, elle ne tient pas compte du gaz naturel 
consommé par l'industrie du raffinage du pé- 
trole. Dans le cas de l'électricité, elle com- 
prend les pertes de transport, les rectifica- 
tions, la catégorie des "non-comptabilisées" 
laquelle est sujette à varier dû à une rectifica- 
tion périodique des comptes, etc., mais elle ne 
comprend pas l'utilisation dans les centrales, 
puisque le programme statistique mesure d'abord 
les extrants à la sortie de la centrale. 


Sources des données 


Les sources des données de la présente publi- 
cation sont essentiellement des enquêtes men- 
suelles auprès des principaux producteurs d'éner- 
gie. Certains points saillants méritent d'être 
soulignés. 


L.G.N. des usines de gaz 


Les statistiques de disponibilité concernant 
le propane, le butane et l'éthane produits dans 
les usines de gaz sont basées sur des chiffres 
recueillis par l'Office national de l'énergie et 
par les agences provinciales responsables pour 
l'administration de la production du pétrole. La 
ligne Autres ajustements est calculée de la méme 
fagon que le poste Autres ajustements dans les 
tableaux sur les PPR. Les données sur la demande 
de propane, de butane et d'éthane qui etaient 
autrefois obtenues d'une enquéte de Statistique 
Canada sont maintenant le résultat d'une estima- 
tion. 


Gaz naturel 


A partir des données de 1985, cette publica- 
tion montre comme production, au lieu de gaz 
marchand, un niveau de production modifié. Ainsi 
cette production modifié est maintenant égale a 
la production brute moins les quantités injectées 
et les pertes en cours de traitement. Ces quan- 
tités sont écoulées sous la rubrique "autoconsom- 
mation". Une modification additionelle a été 
incorporée, à partir des données portant sur 
1986. Les catégories "production" et "autoconsom- 
mation" ont été augmenté par le montant de gaz 
d'hydrocarbure produit et utilisé dans le secteur 
non-conventionnel. Ainsi les chiffres dans la 
publication n°. 26-006 sont moindre que ceux dans 
la publication présente. Ces changements sont 
inclus dans le tableau S, Tableau chronologique 
sommaire de l'énergie - Canada, sur la page 1. 


On a estimé l'utilisation non énergétique du 
gaz naturel à partir de statistiques mensuelles 
sur la production d'ammoniaque anhydre, de 
méthanol et de carbone. Ces estimations tiennent 


estimates take into account that only cer- 
tain companies producing the products listed 
above use natural gas as a feed stock. Gas 
used as fuel associated with feedstock gas 
is shown under "Chemicals". 


Non-energy sales of natural gas are shown 
only for provinces where the data are not 
confidential. Confidentiality constraints, 
and the necessity for the aggregation of 
tables, prevent data for other provinces 
being shown, even as a single figure. As a 
result Canada totals are a sum of provincial 
figures published. In provinces where data 
are confidential, they are combined with the 
data for the chemical industry. 


Conversion factors used for natural gas 
are subject to fluctuations due to the vary- 
ing heat content of gas produced from dif- 
ferent fields and to the processes to which 
the gas is subjected before being marketed. 
To make allowance for this the following 
procedure has been followed. Effective 1983 
the publication for each of the first three 
quarters of any year uses the previous 
year's average national heat content as re- 
ported by natural gas distributors as pub- 
lished in Catalogue 55-002, Gas Utilities. 
When the conversion factor for the given 
year is determined, it is implemented in the 
fourth quarter publication by being applied 
both to the fourth quarter data and to the 
year's cumulative data. Similarly, data for 


the individual quarters of the year are 
revised in the CANSIM data base. For the 
method followed in earlier years, see the 


4th quarter 1987 issue of this publication. 


Coke Oven Gas 


Figures for the production of coke oven 
gas are estimated from known coal coke pro- 
duction data. The thermal value of coal 
charged to coke ovens less the thermal value 
of the resultant coke production must equal 
the coke oven gas production, together with 
an allowance for heating and losses. 


Steam 


Steam sold is now included in the balance 
sheets. This item includes only known steam 
sales of large producers and therefore ex- 
cludes any steam produced for own consump- 
tion. The primary production shown is that 
from nuclear sources, (additional sources of 
primary steam, i.e., biomass and geothermal, 
are being included as they become signifi- 
cant). Secondary production is shown under 
"transformed from other fuels" (Line 13). 
This method of treating the transformation 
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compte du fait que seules certaines des entre- 
prises fabriquant les produits énumérés utilisent 
le gaz naturel comme charge d'alimentation. Le 
gaz utilisé comme combustibleavec un gaz d'ali- 
mentation figure sous la rubrique "produits 
chimiques". 


Les ventes non énergétiques de gaz naturel ne 
sont rapportées que pour les provinces ou de 
telles données ne sont pas confidentielles. Les 
règles de confidentialité ne permettent aucune 
divulgation des données pour les autres provinces 
même en tant que chiffre unique. Cela dit, le 
total pour le Canada est donc la somme des chif- 
fres provinciaux publiés. Dans les provinces où 
de telles données sont confidentielles, celles-ci 
sont combinées avec les données portant sur 
l'industrie des "produits chimiques". 


Les facteurs de conversion utilisés pour le 
gaz naturel sont sujets à des fluctuations en 
raison de la variation de l'enthalpie du gaz 
produit dans différents secteurs et des procédés 
auxquels il est soumis avant d'être commercia- 
lisé. A fin de tenir compte de telles fluctua- 
tions, on a adopté la procédure suivante. Depuis 
1983, la publication pour chacun des premiers 
trois trimestres d'une année utilise la valeur 
nationale moyenne (annuelle) de l'euthalpie de 
l'année précédente, d'après la publication 
Services de Gaz (n° 55-002 au catalogue). Une 
fois la facteur de conversion établi pour toute 
l'année, on l'applique dans la publication du 
quatrieme trimestre, pour les données du qua- 
trième trimestre et pour les données révisées 
pour l'ensemble de l'année. On révise en même 
temps les données du CANSIM, pour toute l'année 
en cours, par trimestre. En ce qui touche la 
méthode utilisée durant les années antérieures 
voir le numéro du quatrième trimestre de 1987 de 
la présente publication. 


Gaz de fours à coke 


Les chiffres sur la production de gaz de fours 
à coke sont estimés à partir des données connues 
sur la production de coke de houille. La valeur 
thermique de la houille chargée dans les fours à 
coke moins la valeur thermique du coke ainsi pro- 
duit doit égaler la production de gaz de fours à 
coke, rectifiée pour tenir compte de la chaleur 


et des pertes. 
Vapeur 


Les ventes de vapeur sont maintenant comprises 
dans les bilans. Ce poste comprend uniquement les 
ventes connues des grands producteurs et exclut 
par conséquent la vapeur produite pour consomma- 
tion propre. La production primaire indiquée est 
celle tirée de sources nucléaires. Les autres 
sources de vapeur primaire, biomassique et géo- 
thermique par exemple, sont incluses dans la 
mesure où elles deviennent suffisamment impor- 
tantes. La production secondaire figure comme un 
poste négatif sous la rubrique "Transformé en 


of a primary form into a secondary form dif- 
fers from that used for all other secondary 
forms in that the production of other sec- 
ondary energy forms appears as "production" 
(i.e., Line 1) under the relevant columns. 


Secondary steam generation, as shown in 
this publication, can be the product of 
dedicated steam plants or the result of co- 
generation of steam and electricity. For the 
dedicated plants the amount of fuels used 
are known, whereas for co-generation plants 
only an estimated breakdown of the fuels 
used for steam and electricity may be made. 


In the natural units part of Tables A and 
B, where no inter-energy summation is pos- 
sible, the secondary production of steam is 
shown as a negative number on Line 13. This 
technique allows for no impact on the 
"total" columns yet it allows the "steam" 
column to retain its arithmetic sense. In 
the terajoule part of Tables A and B, how- 
ever the treatment of secondary steam is 
different. Production of secondary steam is 
not shown in Line 13 in order to enable the 
proper summation of steam generation in 
"total primary sources" and "total primary 
and secondary" columns. Line 14 "net supply" 
shows in the steam column, a value which 
includes both primary and secondary steam 
production. This enables the summation of 
the various individual components of "total 
primary and secondary" on Line 14. Net sup- 
ply of "total primary sources" excludes any 
secondary steam and gives the true value 
from primary sources. This approach ensures 
that the columns "total primary sources" and 
"total primary and secondary" retain their 
arithmetic sense. 


Fuels Used in Thermal Electric Generation 


Utilities 


The usage of heavy fuel oil, coal and 
natural gas for generation by utilities is 
as reported on either monthly or quarterly 
surveys. Natural gas usage however may be 
overstated in that the total usage of the 
electric utility, including that gas use for 
space heating, is measured. Estimates of 
diesel and light fuel oil consumption used 
known generation for the quarter, with the 
apportionment between these two fuels being 
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autres combustibles" (ligne 13). Cette façon de 
traiter la transformation d'une énergie primaire 
en une forme d'énergie secondaire diffère de 
celle utilisée pour toutes les autres formes 
secondaires du fait que la production d'autres 
formes d'énergie secondaire apparaît comme "pro- 
duction" (c.-à-d., la ligne 1) sous les colonnes 
appropriées. 


La production secondaire de vapeur, telle 
qu'indiquée dans ce bulletin, peut être le pro- 
duit d'usines dédiées à la production de vapeur 
ou le résultat de coproduction d'électricité et 
de vapeur. Pour les usines dédiées à la vapeur on 
connaît les quantités de combustibles utilisés, 
alors que pour les usines de coproduction, ou ne 
peut calculer qu'une ventilation, approximative 
des combustibles utilisés pour la production de 
valeur et d'électricité. 


Dans la partie des tableaux A et B exprimée 
en unités naturelles, où il est impossible de 
procéder à des sommations des différentes formes 
d'énergie, la production secondaire de vapeur 
figure comme une inscription négative à la ligne 
13. Les colonnes "total" ne sont pas touchées, 
tandis que la colonne "vapeur" conserve sa si- 
gnification arithmétique. Dans la partie des 
tableaux A et B exprimée en terajoules, le 
traitement de la vapeur secondaire est toutefois 
différent. La production de la vapeur secondaire 
ne figure pas à la ligne 15 afin de permettre une 
sommation appropriée de la production de vapeur 
dans les colonnes "total des sources primaires" 
et "total primaire et secondaire". La ligne 14, 
c'est-à-dire la disponibilité nette indique dans 
la colonne "vapeur", un nombre qui englobe la 
production de la vapeur primaire et secondaire. 
Ceci permet la sommation des diverses composantes 
de la colonne "total primaire et secondaire" à la 
ligne 14. La disponibilité nette du "total des 
sources primaires" exclut toute vapeur secondaire 
et donne la valeur réelle des sources primaires. 
En procédant ainsi, les colonnes du "total des 


sources primaires" et du "total primaire et 
secondaire" conservent leur signification arith- 
métique. 


Combustibles utilisés dans la production d'élec- 
tricité thermique 


Services publics 


La consommation de mazout lourd, de charbon et 
de gaz naturel pour la production d'électricité 
est celle qui est déclarée lors des enquêtes 
mensuelles ou trimestrielles. La consommation de 
gaz naturel cependant peut être surestimée, car 
on mesure la consommation totale des services 
publics, y compris le gaz naturel qui sert au 
chauffage de l'eau. Les estimations de la con- 
sommation de carburant diesel et de mazout léger 
utilisent la production connue pour le trimestre, 


based on the previous year's reported con- 
sumption pattern. Uranium used for the gen- 
eration of electricity is surveyed on an 
annual basis. Estimates for the first three 
quarters heat content and quantity are based 
on the previous year's data. 


Industrial Generation 


Estimates of fuels used are based on com- 
pany quarterly net generation data. Effi- 
ciencies and quantities used are based on 
data obtained from the company's annual 
return for the year. 


For industrial establishments generating 
electricity with process steam, the energy 
required to produce the initial steam is 
excluded from estimates of fuels used in the 
generation of electricity. Only that energy 
needed to super-heat the steam for use in 
the turbine/generator is considered in these 
estimates. As a consequence efficiencies of 
some 65% result. (This contrast to the elec- 
tric utility situation, where all heat los- 
ses are ascribed to electricity generation, 
resulting in efficiencies ranging up to 
36%. ) 


For gas turbine and internal combustion 
generation reported efficencies, which 
should be in the range of 20 to 35%, are 
used. 


Crude Oil 


For reasons of confidentiality, imports 
of crude oil have been excluded from the 
tables relating to the individual Atlantic 
provinces. Similarly, all subsequent data 
points for "crude oil", for "total primary 
sources" and for "total primary and second- 
ary sources" do not reflect such imports. 
However, Table 2, the Atlantic Provinces 
does show imports of crude oil into the 
region as a whole, and as a consequence, the 
data contained therein are not the sum of 
the individual Atlantic provinces. 


Inventory data used in the stock change 
shown on Line 5 are based on two sources, 
pipeline inventories (which are source of 
origin data and do not indicate the province 
where held) and refinery inventories. The 
net effect of this method of calculating 
stocks change is to overstate some provin- 
cial data and understate other provincial 
data. At the Canada level however these 
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le partage entre ces deux types de combustible 
étant fait à partir du régime de consommation des 
années précédentes. L'uranium servant à la pro- 
duction de l'électricité fait l'objet d'une en- 
quête annuelle. Les estimations du contenu et de 
la quantité de chaleur pour les trois premiers 
trimestres sont basées sur les données de l'année 
précédente. 


Production industrielle 


Les estimations de la consommation de combust- 
ibles sont établies à partir des données de la 
production trimestrielle nette des compagnies. 
Les rendements et les quantités utilisés sont 
basés sur les données obtenues à partir des 
déclarations des compagnies pour l'année précé- 
dente. 


Dans le cas des établissements industriels qui 
produisent de l'électricité par la vapeur, 
l'énergie nécessaire à la production de la vapeur 
est exclue des estimations des combustibles et de 
la production d'électricité. Seule l'énergie 
nécessaire au surchauffage de la vapeur servant à 
la turbine/génératrice est prise en compte dans 
ces estimations. (Pour cette raison, on obtient 
des rendements de quelque 65%, alors que dans le 
cas des services d'électricité, toutes les pertes 
de chaleur seront attribuées à la production 
d'électricité, ce qui donne des rendements pou- 
vant atteindre 36%.) 

Dans les cas des turbines à gaz et de la pro- 
duction par combustion interne, on utilise comme 
prévu les rendements déclarés, qui sont normale- 
ment de l'ordre de 20-35%. 


Pétrole brut 


Pour des raisons de confidentialité, les im- 
portations de pétrole brut ne figurent pas dans 
les différents tableaux sur chacune des provinces 
de l'Atlantique. De même, toutes les données 
simples subséquentes pour le "pétrole brut", le 
"total des sources primaires" et le "total, pri- 
maire et secondaire" ne tiennent pas compte de 
ces importations. Toutefois, les données du 
tableau 2 sur les provinces de l'Atlantique in- 
corporent les importations de pétrole brut dans 
l'ensemble de la région et ne sont donc pas 
simplement la somme des données présentées pour 
les différentes provinces de l'Atlantique. 


Pour calculer les variations des stocks telles 
qu'indiquées à la ligne 5, deux sources dis- 
tinctes de statistiques d'inventaires sont utili- 
sées: les stocks des pipe-lines (basés sur la 
provenance des quantités expédiées sans égard à 
la province d'entreposage), et les stocks des 
raffineries. L'effet net de cette méthode de com- 
ptabilisation est de sous-estimer le niveau de 
variations de stocks de certaines provinces, et 


differences counter balance. Further, the 
line "statistical difference" is similarly 
influenced by this method of calculation. 


Alternative Energy Forms 


In the main tables of this publication 
alternative energy sources are not included, 
although it is estimated that these sources 
account for more than 7% of Canada's energy 
requirements. However in the tables, elec- 
tricity produced by biomass has been in- 
cluded. Included in Text Table III, is the 
wood waste and spent pulping liquor used by 
the pulp and paper and sawmills industries 
for the generation of process steam, steam 


for generating electricity as well as for 
other heating purposes. 
At the present time wood, solid wood 


waste and spent pulping liquor account for 
most of the energy produced from biomass. 
Based on studies done for Energy, Mines and 
Resources (covering the 1982-83 heating 
season for residential usage and 1983 for 
industrial usage) and on data available to 
the Energy Section of Statistics Canada the 
estimated regional usage of wood, solid wood 
waste and spent pulping liquor, here called 
biomass, is presented in Text Table III. 


Advance Information 


It is possible to obtain some of the 
information contained in this publication 
some three to four weeks before it is avail- 
able in printed form. The Canadian Socio- 
Economic Information Management System 
(CANSIM), which is Statistics Canada's com- 
puterized data bank, contains’ data ‘in 
terajoules from the A and C tables of this 
publication by quarter from 1978 to date. 
Refer to CANSIM matrices 7976 to 8001. 
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de sur-estimer cette même mesure dans les autres 
provinces. Toutefois, en aggrégeant au plan 
canadien, ces différences se contrebalancent 
entre elles. En conséquence, la ligne "Différence 
statistiques" est aussi influencée par la dite- 
méthode. 


Sources d'énergie alternatives 


Les sources d'énergie alternatives ne sont pas 
incluses dans les tableaux de ce bulletin, bien 
qu'on estime que ces sources répondent à plus de 

% des besoins énergétiques du pays. Cependant, 
l'électricité produite par la biomasse est 
incluse dans les tableaux. Vous trouverez aussi, 
au tableau explicatif III, les quantités de 
déchets de bois et de lessive de pâte épuisée 
utilisées par l'industrie des pâtes et papier et 
les scieries afin de produire de la vapeur util- 
isée pour la transformation, pour la production 
d'électricité et pour d'autres usages à l'intér- 
ieur des usines. 


En ce moment, le bois, les déchets de bois et 
la lessive de pâte épuisée sont responsables pour 
presque toute l'énergie produite par la bio- 
masse. Fondé sur des études préparées pour 
l'Énergie, Mines et Ressources (quant à la saison 
de chauffage 1982-83 pour le secteur résidentiel 
et à l'année 1983 pour le secteur industriel) et 
aussi sur les données disponibles par la section 
de l'énergie à Statistique Canada, l'usage ap- 
proximatif, par région, de bois, déchets de bois 
et lessive de pâte épuisée, ici appellés bio- 
masse, est présenté dans le tableau explicatif 
bits 


Information ant icipée 


Il est possible d'obtenir certaines informa- 
tions contenues dans cette publication, cela 
quelque trois ou quatre semaines avant la copie 
imprimée. Le systéme canadien d'information 
socioéconomique (CANSIM), qui est la banque de 
données informatisées de Statistique Canada, 
renferme des données en térajoules tirées des 
tableaux A et C de la présente publication, pré- 
sentées par trimestre de 1978 jusqu'a 
aujourd'hui. Se reporter aux matrices 7976 a 
8001 du CANSIM. 


TEXT TABLE II. Regional Estimates of Biomass Usage, 1982-1983 


TABLEAU EXPLICATIF II. Estimations régionales de l'utilisation de la biomasse, 1982-1983 


Atlantic Prairie British 
Provinces Provinces Columbia 
Québec Ontario Canada 
Provinces de Provinces Colombie- 
l'Atlantique des Prairies Britannique 
petajoules 
Spent pulping liquor - Lessive de 
pate épuisée 
Pulp and paper - Pâtes et papier 21 44 47 21 111 244 
Wood, solid wood waste - Bois, dé- 
chets de bois 
Pulp and paper - Pâtes et papier aa 14 15 i 45 92 
Residential - Résidentiel: 
Primary - Primaire D2 56 42 16 26 h72 
Recreational - Récréatif 5) 6 10 2 6 29 
Other - Autres 1 7 9 5 18 40 
Total biomass - Total de la biomasse 70 127 125 51 206 514 
Total availability of energy(1) - Dis- 
ponibilité totale de l'énergie(1) 595 1 485 2 28 2 204 900 7 337 
percentage - pourcentage 
Biomass as proportion of total 
availability - Biomasse comme pro- 
portion de la disponibilité totale 8 8.6 4.5 Re 22.9 vi, 


(1) Total Availability as used here is comprised of the revised "gross availabity" from the following 5 table plus the esti- 


mated biomass used. 


(1) Disponibilité totale y compris la "disponibilité brute" révisée du tableau S suivant et les estimations de la biomasse 


utilisée. 


Supplementary Information Renseignements supplémentaires 


The following is the supplementary information Les renseignements supplémentaires suivants fiquraient 
formerly printed in the main tables below Table G. auparavant dans les tableaux principaux, sous le tableau G. 
This information may be used in conjunction with the On peut utiliser ces données avec celles présentées dans les 
data in the main tables. tableaux principaux. 


TEXT TABLE III. Supplementary Information, 1988 


TABLEAU EXPLICATIF III. Rensignements supplémentaires, 1988 


Atlantic Prairie British 
Provinces Provinces Columbia 
Québec Ontario Canada 
Provinces de Provinces Colombie- 
l'Atlantique des Prairies Britannique 
Quarter II - Trimestre II 
Nuclear generation - Production 
de l'énergie nucléaire GWH 1 161 i 508 (lex Dale 18 381 
Uranium used - Uranium utilisée tonnes 25 24 281 328 
Solid wood waste - Déchets de kilotonnes 306 287 240 95 630 10557 
bois terajoules 5 501 5 164 4 318 AA TRES 28 031 
Spent pulping liquor - Lessive kilotonnes 483 759 942 378 28956 4 918 
de pâte épuisée terajoules 6 762 10 629 1541911 D285 32 988 68 855 
Year-to-date - Cumulatif de 
l'année 
Nuclear generation - Production 
de l'énergie nucléaire GWH 20520 2 650 34 110 39 280 
Uranium used - Uranium utilisée tonnes 49 50 602 700 
solid wood waste - Déchets de kilotonnes 299 647 512 178 1 424 3 361 
bois terajoules 10 789 11 641 96221 3 209 25 634 60 494 
Spent pulping liquor - Lessive 
de pate épuisée kilotonnes Tos 1 565 1 938 832 4 923 100272 
terajoules 14 246 24 St 270125 11 642 68 921 143 846 
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TABLE S. HISTORICAL ENERGY SUMMARY TABLE - CANADA 


TABLEAU S. TABLEAU CHRONOLOGIQUE SOMMAIRE DE L'ÉNERGIE - CANADA 


1983 1984 1985 1986 1987 
PETAJOULES 
1 PRODUCTION — PRIMARY 
PRODUCTION -— PRIMAIRE 8 590 9 455 9 956 9 736 10 250 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE La 10.1 5.3 + ihe 5.3 
2 GROSS AVAILABILITY 
DISPONIBILITE BRUTE 7 383 7 71 7 891 7 845 8 070 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE + 4.7 2.0 -0.6 2.9 
3 NET DOMESTIC CONSUMPTION 
CONSOMMATION INFÉRIEURE NETTE 6 708 7 006 7 206 7 210 7 383 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE ce 4.4 2.9 0.1 2.4 
4 PRODUCER CONSUMPTION 
AUTOCONSOMMAT ION 668 691 728 760 816 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE we 3.4 5.4 4.4 7.4 
5 NON-ENERGY USE 
USAGE NON-ENERGET IQUE 502 558 615 609 664 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE ae 1182 10.2 146 9,0 
6 ENERGY USE 
USAGE ÉNERGÉT IQUE 5 529 5 758 5 871 5 867 5 918 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE Le 4.1 2.0 lt 0.9 
7 MINING 
MINIER 239 264 255 228 232 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE #2 10.5 -3.4 -10.6 1.8 
8 MANUF ACTURING 
MANUFACTURIER 1 468 1 580 1 623 1 664 1 734 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE ae 7.6 27 2.5 4.2 
9 INDUSTRIAL 
INDUSTRIEL 1 754 1 893 1 928 1 940 2 012 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE be 7.9 1.8 0.6 A7 
10 TRANSPORTATION 
TRANSPORT 1 508 1 584 1 625 1 622 1 709 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 5.0 2.6 —0;2 5.4 
11 RESIDENTIAL AND FARM 
DOMESTIQUE ET FERME 1 274 1 245 1 297 1 285 1 240 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE + =2,3 4.2 -0.9 23,5 
12 GOVERNMENT AND COMMERCIAL 
GOUVERNEMENT ET COMMERCIAL 995 1 037 1 020 1 021 957 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE mae 4.2 À ee: 0.1 LE, 


13 DEGREE DAYS BELOW 18.0 CELSIUS 
DEGRES-JOURS AU-DESSOUS DE 18.0 CELSIUS 4 373 4 361 4 520 4,221 3 965 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE -4.3 -0.3 3.6 -6.6 -6.1 


VAE 


TABLE Si. Energy Summary Table - 1988 Quarter 2 


Prince 
Edward Nova New 
Newfoundland Island Scotia Brunswick 
= = - ~ Quebec Ontario 
Terre—neuve Île-du- Nouvelle— Nouveau— 
Prince— Ecosse Brunswick 
Edouard 
— Quarter 2 - 
petajoules 
Production — primary 28.7 - 20.8 12.4 123.4 102.2 
Per cent change —0.8 0.0 36.9 17.0 —7:2 8.7 
Gross availability 34.6 4.4 53.4 45.2 350.7 634.3 
Per cent change 13.6 0.7 GET 10.9 10.8 2.2 
Net domestic consumption 32.2 4.2 41.8 3722 350.3 589.6 
Per cent change 15.0 —2.5 159 52 10.8 27 
Producer consumption X X X X 16.4 21.7 
Per cent change 0.0 0.0 0.0 0.0 —5.0 —2.1 
Non-energy use 2.0 0.1 1.3 1.6 28.4 CRE 
Per cent change 34.1 -70.6 —7.2 292 39.2 -16.1 
Energy use 27.3 4.1 37.8 31.4 300.5 530.3 
Per cent change 5.0 AZ. 0.2 Spr Tie 6.7 
Mining 5.1 - 0.6 ie 7.0 9.0 
Per cent change 322 0.0 4.7 -8.4 21.0 -10.4 
Manufacturing 4.2 0.1 5.7 8.8 110.5 178.9 
Per cent change —27.2 —74.4 -21.5 -1.8 6.6 5.6 
Industrial 9.4 0.2 6.7 10.1 119.9 191.3 
Per cent change —3.5 -65.1 —18:1 —2.4 8.0 4.9 
Transportation 9.3 1.7 16.1 10.9 87.5 160.7 
Per cent change 20.5 6.4 15.9 2.6 8.0 3.1 
Residential and farm 3.9 1:3 8.2 5.8 48.6 99.8 
Per cent change 10.8 16.8 9.0 12.0 2.8 12.2 
Government and commercial 4.7 1.0 6.7 4.6 44.5 78.6 
Per cent change —6.6 79 -16.4 8.0 8.7 1227 
Degree days below 18.0 celsius 996.0 885.0 809.0 843.0 523.0 577.0 
Per cent change -5.9 79 8.4 13.8 127 32.9 
- Year-to-date — 
Production — primary 75 - 44.8 22.5 284.4 2197 
Per cent change Tae 0.0 31.8 9.4 -3.3 6.3 
Gross availability 71.8 10.0 120.9 105.5 779.3 1 494.7 
Per cent change 8.5 5.0 5.4 10.6 8.8 7 
Net domestic consumption 64.9 9.2 94.1 80.5 777.5 1937572 
Per cent change 14.5 12 3.6 3.9 8.7 5.4 
Producer consumption X X X x 44.9 56.3 
Per cent change 0.0 0.0 0.0 0.0 —0.8 —0.7 
Non-energy use 3:5) 0.1 2.8 1.9 45.4 100.0 
Per cent change 16.3 —65.6 4.6 22.6 255 -13.6 
Energy use 55.2 9.0 84.7 69.3 683.5 123371 
Per cent change 5.0 3.3 23 22 6.7 8.1 
Mining 9.3 - 12 22 197 19.1 
Per cent change 17.8 0.0 9.3 -6.2 bg -4.6 
Manufacturing 7.8 0.2 127 18.3 229.5 391.5 
Per cent change -19.8 —59.9 -11.4 -1.1 5.5 5.8 
Industrial 17.4 0.3 14.7 21.0 247.9 418.0 
Per cent change -3.0 —50.0 -8.3 -1.8 6.8 5.9 
Transportation 17.5 3.0 30.4 21.3 170.3 308.0 
Per cent change 23.4 8.2 15.4 5.1 8.9 Si 
Residential and farm 10.3 3.4 232 16.0 121,3 299.9 
Per cent change 6.3 10.0 6.4 4.7 3.5 10.2 
Government and commercial 10.0 2.2 16.4 10.9 114.0 207.3 
Per cent change -7.2 23 -11.9 13 7.6 14.9 
Degree days below 18.0 celsius 2 955.0 3 093.0 2 797.0 2 995.0 2 719.0 2 575.0 
Per cent change —4.2 0.0 -1.1 0.5 1-3 11.8 


Electricity AT 3.6 MJ/KWH 
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TABLEAU SI. Tableau sommaire de l’energie — 1988 Trimestre 2 


Yukon and 
British Northwest 
Columbia Territories 
Manitoba Saskatchewan Alberta - ~ Canada 


Colombie— Yukon et les 
Britannique Territoires 
du Nord-Ouest 


- Trimestre 2 - 
pétajoules 
20.4 189.8 1 786.7 313.6 20.8 2 618.8 Production — primaire 
-18.2 9.8 13.2 10.1 272 11.0 Variation en pourcentage 
56.1 112.8 437.8 185.0 6.4 1 920.7 Disponibilité brute 
10.9 14.8 -0.4 7.0 5.9 49 Variation en pourcentage 
54.1 90.5 367.4 185.1 5.8 1 758.2 Consommation intérieure nette 
8.1 12.4 -2.0 7.0 22 4.5 Variation en pourcentage 
1.0 x 101.6 15.6 x 184.6 Autoconsommation 
—24,7 0.0 -9.1 4.6 0.0 -1.8 Variation en pourcentage 
1.6 3.5 71.1 4.5 0.1 167.5 Usage non-énergétique 
62.0 30.5 -3.0 —42.4 —10.6 —3.3 Variation en pourcentage 
54.3 69.2 203.9 165.3 4.4 1 428.5 Usage énergétique 
rans 35 1.0 9.3 —0.8 5.9 Variation en pourcentage 
11 9.0 26.3 6.2 0.8 66.1 Minier 
21.5 97 32.4 11.6 —1.2 16.6 Variation en pourcentage 
9.1 5.8 532 50.6 0.3 427.0 Manufacturier 
14.0 -9.5 74 13.4 -5.6 5.6 Variation en pourcentage 
10.5 155 81.4 60.0 1.2 506.2 Industriel 
14.0 0.5 15.0 11.6 0.2 7.1 Variation en pourcentage 
20.8 24.8 59.2 56.9 1.6 449.5 Transport 
27 117 —0.6 10.3 10.2 5.6 Variation en pourcentage 
12.8 18.9 34.3 24.6 0.4 258.6 Domestique et ferme 
20.7 -1.7 -13.8 8.3 —0.2 5.0 Variation en pourcentage 
10.1 10.0 29.1 23.7 12 214.2 Gouvernement et commercial 
17.0 0.0 -8.3 Sot -12.4 522 Variation en pourcentage 
547.0 518.0 553.0 517.0 1 185.0 578.0 Degrés—jours au-dessous de 18.0 celsius 
24.6 13.8 UB! 11.9 6.2 177 Variation en pourcentage 
— Cumulatif de l’année — 
45.4 401.4 37707 671.4 41.6 5 577.4 Production — primaire 
-17.3 11.9 14.6 Tf 19.0 11.8 Variation en pourcentage 
135.0 231.8 964.9 404.1 14.0 4 332.0 Disponibilite brute 
14.8 12.6 5.8 6.7 4.6 74 Variation en pourcentage 
130.0 183.2 815.0 404.3 12.7 3 944.8 Consommation intérieure nette 
11.7 8.8 4.3 6.8 0.9 6.3 Variation en pourcentage 
3.1 xX 222.0 34.3 X 415.0 Autoconsommation 
-5.1 0.0 —0.8 7.8 0.0 2.9 Variation en pourcentage 
21 4.5 139.8 7.8 0.1 307.9 Usage non-énergétique 
41.0 16.4 5.9 —40.2 -7.6 —0.6 Variation en pourcentage 
129.0 152.6 465.4 360.9 9.9 3 252.7 Usage énergétique 
13:2 9.1 ed 8.2 —0.3 7.3 Variation en pourcentage 
2.3 18.3 55.3 13.2 2.0 136.6 Minier 
26.5 8.8 31.7 4.8 —23.1 15.0 Variation en pourcentage 
18.5 12.9 111.4 103.5 0.7 907.0 Manufacturier 
10.0 1.8 2.7 6.0 -14.2 4.6 Variation en pourcentage 
21.5 32.4 171.4 123.4 2.9 1 070.9 Industriel 
12e 5.9 12.2 3.5 —18.2 6.5 Variation en pourcentage 
41.3 47.7 117.0 111.0 2.7 870.3 Transport 
7.1 15.0 8.7 9.6 8.9 8.2 Variation en pourcentage 
36.1 47.0 100.0 66.7 re 755.1 Domestique et ferme 
18.4 6.2 -1.6 9.1 18.2 6.9 Variation en pourcentage 
30.0 25.4 774 59.8 3.2 556.4 Gouvernement et commercial 
16.6 8.5 -1.8 10.4 72 8.3 Variation en pourcentage 
3 345.0 3 148.0 2 608.0 1 674.0 4 304.0 2 601.0 Degrés-jours au-dessous de 18.0 celsius 
21.6 12.1 8.2 10.4 9.4 8.1 Variation en pourcentage 
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— Quarter 2 - 


Gross availability 
Coal 
Oil products and LPG's 
Natural gas 


Primary steam and electricity 


Net domestic consumption 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 


Non-energy use 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 


Energy use 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 


Industrial 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 


Transportation 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 

Residential and farm 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 


Government and commercial 


Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 

Electricity 

Steam 


— Year-to-date — 


Gross availability 
Coal 
Oil products and LPG's 
Natural gas 


Primary steam and electricity 


Net domestic consumption 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 


Non-energy use 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 


Energy use 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 


Industrial 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 


Transportation 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 


Residential and farm 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 


Government and commercial 


Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 

Electricity 

Steam 
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TABLE S2. Components of Major Energy Totals — 1988 


Newfoundland 


Terre—neuve 


Prince 
Edward 
Island 
Île-du- 
Prince- 
Édouard 


Totals < petajoules, components — percentages 


Nova 
Scotia 
Nouvelle— 
Ecosse 


53.4 
27.1 


New 
Brunswick 
Nouveau-— 
Brunswick 


Quebec 


Ontario 


Manitoba Saskatchewan 
56.1 112.8 
5.6 26.0 
48.7 34.4 
235 37.4 
223 oe. 
54.1 90.5 
1.0 13 
50.3 42.7 
24.3 43.5 
24.4 12.4 
0.1 - 
1.6 3.5 
100.0 100.0 
54.3 69.2 
1.0 1.8 
47.2 49.5 
29.3 34.4 
22.5 14.3 
0.1 - 
10.5 15.5 
4.6 7 
18.8 19.2 
39.4 53.8 
BY 2 20.0 
20.8 24.8 
85.0 71.2 
12.8 26.0 
2.2 2.8 
12.8 18.9 
- 0.7 
27.4 53.8 
34.9 29.2 
37.8 16.4 
10.1 10.0 
0.3 - 
23.9 34.6 
45.5 34.9 
29.9 30.4 
0.4 - 
135.0 231.8 
6.0 28.7 
38.0 28.1 
33.6 40.8 
22.4 2.4 
130.0 183.2 
1.0 18 
39.3 35:5 
34.9 49.7 
24.6 13.5 
0.2 - 
24 4.5 
100.0 100.0 
129.0 152.6 
1.0 1.6 
37.9 38.4 
38.5 46.1 
22.4 13.9 
0.2 = 
21.5 32.4 
4.9 53 
19.4 18.7 
37.4 56.4 
38.2 19.5 
41.3 47.7 
81.7 64.6 
16.1 32.6 
2.2 2.9 
36.1 47.0 
- 1.4 
17.8 34.9 
46.8 48.7 
35.3 15.0 
30.0 25.4 
0.6 = 
15.2 21.2 
59.9 53.6 
23.4 252 
0.9 == 


L'électricité à 3.6 MJ/KWH 


Alberta 


Totaux — pétajoules, parts — pourcentages 


437.8 
2423 


k= 


TABLEAU S82. La répartition de l'énergie — 1988 


British 
Columbia 


Colombie- 
Britannique 


Yukon and 
Northwest 
Territories 
Yukon et les 
Territoires 
du Nord-Ouest 


Canada 


— Trimestre 2 - 


Disponibilité brute 
Charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Vapeur et électricité primaire 


Consommation intérieure nette 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 

Electricité 
Vapeur 

Usage non—energetique 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 

Usage energetique 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 
Vapeur 

Industriel 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 
Vapeur 

Transport 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 


Domestique et ferme 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 
Vapeur 


Gouvernement et commercial 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 


Vapeur 


— Cumulatif de l’année — 


Disponibilité brute 
Charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Vapeur et électricité primaire 


Consommation intérieure nette 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 

Électricité 
Vapeur 

Usage non—énergetique 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 

Usage énergétique 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 
Vapeur 


Industriel 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 
Vapeur 


Transport 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 


Domestique et ferme 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 
Vapeur 


Gouvernement et commercial 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 
Vapeur 
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— Quarter 2 - 


Coal and coke products availability 
Electrical generation 
Coke ovens 
Steam generation 
Producers consumption 
Other industries 
Residential and farm 
Government and commercial 


Oil products and LPG's availability 
Electrical generation 
Steam generation 
Own use 
Non-energy use 
Industrial 
Transportation 
Residential and farm 
Government and commercial 
Statistical difference 


Natural gas availability 
Electrical generation 
Steam generation 
Producers consumption 
Non-energy use 
Industrial 
Transportation 
Residential and farm 
Government and commercial 
Statistical difference 


Electricity availability 
Transmision losses and own use 
Industry 
Transportation 
Residential and farm 
Government and commercial 


Steam availability 
Industry 
Residential and farm 
Government and commercial 


— Year-to-date — 


Coal and coke products availability 
Electrical generation 
Coke ovens 
Steam generation 
Producers consumption 
Other industries 
Residential and farm 
Government and commercial 


Oil products and LPG's availability 
Electrical generation 
Steam generation 
Own use 
Non-energy use 
Industrial 
Transportation 
Residential and farm 
Government and commercial 
Statistical difference 


Natural gas availability 
Electrical generation 
Steam generation 
Producers consumption 
Non-energy use 
Industrial 
Transportation 
Residential and farm 
Government and commercial 
Statistical difference 


Electricity availability 
Transmision losses and own use 
Industry 
Transportation 
Residential and farm 
Government and commercial 
Steam availability 
Industry 
Residential and farm 
Government and commercial 


Electricity at 3.6 MJ/KWH 


tg 


TABLE S3. End Use of Major Fuel Types — 1988 


Newfoundland 


Terre-neuve 


Prince 
Edward Nova 
island Scotia 
Île-du- Nouvelle— 
Prince Écosse 
Édouard 
Totals — petajoules, 
_— 14.5 
= 96.5 
= 0.2 
- 1.9 
- 1.4 
100.0 - 
3.9 37.7 
6.5 10.2 
0.1 - 
X X 
1.9 3.5 
ras 10.8 
43.4 42.7 
26.3 13.1 
18.8 123 
xX X 
0.6 7.4 
7.0 -19 
8.2 32.4 
44.9 41.2 
39.8 28.2 
100.0 = 
0.1 33.9 
94.0 
= 17 
= 0.2 
= 2,8 
= 1.8 
100.0 - 
8.8 85.4 
10.9 10.8 
O2 — 
X Xx 
ii 32 
2.4 10.8 
34.1 35.6 
32.5 18.7 
18.7 14.0 
X X 
12 16.5 
8.3 4.0 
7.6 28.7 
45.5 40.1 
38.6 27.2 
100.0 = 


New 
Brunswick 
Nouveau— 
Brunswick 


components — percentages 


3.3 
90.2 


Quebec 


Ontario 


ay fe 


TABLEAU S3. Utilisation finale de chaque combustible principal 1988 


Yukon and 
British Northwest 
Columbia Territories 
Manitoba Saskatchewan Alberta _ ~ Canada 


Colombie- Yukon et les 
Britannique Territoires 
du Nord-Ouest 


L'électricité à 3.6 MJ/KWH 


a 
ES 
XI wn 


6.9 


93.4 
297 


0.1 


Totaux — pétajoules, parts — pourcentages 
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-— Trimestre 2 - 


Disponibilite,charbon, produits de charbon 
Production électrique 
Fours à coke 
Production de vapeur 
Autoconsommation 
Autres industries 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 


Disponibilité, prod. de pétrole et GPL 
Production électrique 
Production de vapeur 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Industriel 
Transport 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 
Différence statistique 


Disponibilité de gaz naturel 
Production électrique 
Production de vapeur 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Industriel 
Transport 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 
Différence statistique 


Disponibilité d'électricité 
Autoconsommation et pertes 
Industries 
Transport 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 

Disponibilité de vapeur 
Industries 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 


— Cumulatif de l’année - 


Disponibilité,charbon, produits de charbon 
Production électrique 
Fours à coke 
Production de vapeur 
Autoconsommation 
Autres industries 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 


Disponibilité, prod. de pétrole et GPL 
Production électrique 
Production de vapeur 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Industriel 
Transport 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 
Différence statistique 


Disponibilité de gaz naturel 
Production électrique 
Production de vapeur 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Industriel 
Transport 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 
Difference statistique 


Disponibilité d'électricité 
Autoconsommation et pertes 
Industries 
Transport 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 


Disponibilité de vapeur 
Industries 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 
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— Quarter 2 - 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
lron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 
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TABLE 1A. Primary and Secondary Energy - Canada - 1988 Quarter 2 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 
17 054.7 
2 Bua 
5 439.6 


2 274.5 


206 600 


NM 


11 837 


11 837 


Crude 


oil 


Pétrole 
brut 


megaltres 


24 570.4 
10 862.5 
6 033.0 


— 402.9 


201.4 
20 345.2 


20 345.2 


783 


Gas plant 
NGL's 
LGN des 
usines de 
gaz 


Natural 


naturel 


gigalitres megalitres 
23 056.2 3 677.8 
7 929.3 1 338.6 
118.3 43.4 
1 439:9 394.0 
64.1 - 
= 348.3 
13 869.3 2 336:9 
221.4 ~ 
191.5 3 
= 465.4 
15:7 - 
13 440.7 1 871.5 
2 976.8 6.2 
11219 1 797.7 
9 938.3 746.9 
8.8 - 
459.4 23.9 
577.5 = 
425.7 - 
174.4 = 
130.4 - 
410.7 - 
894.9 - 
2 016.5 82.7 
4 630.0 82.7 
0.3 - 
— 44.6 
5 089.7 151.2 
681.4 = 
= 237.4 
15.0 = 
696.4 237.4 
120.3 DIS 
2 304.6 165.2 
116.4 6.4 
1 610.7 135.4 
— 596.3 -4.9 
terajoules 
871 986 85 492 
299 888 35 776 
4 474 797 
54 459 VOS7?I 
2 423 = 
= 95233 
524 536 49 025 
8 374 = 
7 242 = 
= 12 840 
593 = 
508 326 36 185 
112 583 158 
42 429 34 990 
375 865 19 068 
333 = 
17 374 610 
21 841 x 
16 099 = 
6 597 - 
4 930 = 
151533 - 
33 845 
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NN 
uo 
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ow 
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ee 
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11 : 

= 1 139 

192 493 3 860 
250772 = 
= 6 061 

568 = 

26 339 6 061 
4 551 1 310 
87 161 4 218 
4 403 163 
60 918 3 457 


Hydro and 
nuclear 
electricity 
Electricite 
(hydro et 
nucléaire) 


82 198.1 


611.1 
195.4 


806.5 
1 900.3 
26 258.5 
2 727-5 
21 441.5 


-0.1 


319 705 
225538 
5 761 


295 913 


295 913 
18 209 


169 188 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


603.8 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 
primaires 


2 618 835 
999 235 
401 031 


115 340 
2 423 
15 563 


1 923 278 


214 974 
7 365 
47 079 
796 333 
671 


856 857 


Coke 


kilotonnes 
1 223.4 
16.7 
124.0 
-7.7 
9.9 
1 348.4 


38 873 


334523 


35 227 


UE 


TABLEAU 1A. L'énergie primaire et secondaire - Canada — 1988 Trimestre 2 


Coke oven 
ges 


Gaz de 
fours à coke 


gigalitres 


574.1 


terajoules 


10 685 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


22 502.4 
3 471.4 
675.7 


~ 


-1 433.2 
—67.2 
— 766.8 


21 305.9 


476.7 
50.2 


D 
D 
el 
w 


16 648.1 


Thermal 
electricity 


Energie 
électrique 
(thermique) 


GWH 


22 990.8 


œ 
N 
“ 
a 
N 


ee ee a ee 


Total 


primary and 
secondary 


Total 


primaire et 
secondaire 


1 130 083 


~ 


— 


469 


62 


—15 


30 
184 


—22 


967 
064 
296 
643 


148 
012 


415 


— Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilite nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 

Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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— Year-to-date — 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Si 


TABLE 1B. Primary and Secondary Energy - Canada - 1988 Quarter 2 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 
35 278.5 
15 806.6 
585593 
-2 890.1 


-15.1 
27 906.3 


23 496.2 
45.2 


22 644 


Crude 
oil 


Petrole 
brut 


megalitres 


49 356.4 
20 970.7 
12 837.1 


— 562.4 


201.3 
41 986.6 


41 986.6 


1 900 714 
807 582 
494 358 


211659 
7 754 
616 903 


J 


1 616 903 


Natural Gas plant 
gas NGL's 
Gaz LGN des 

naturel usines de 

gaz 


gigalitres megalitres 
52 053.6 7 952.5 
18 074.2 SÉLTS 
118.8 138.6 
—2 068.5 307.1 
130.6 = 
= 657.4 
36 297.3 5 168.2 
388.7 - 
412.7 - 
- 1 026.7 
31.0 _ 
35 464.9 4 141.5 
6 315.6 15.5 
2 288.7 3 635.3 
27 683.4 1 831.4 
297 - 
988.5 67.4 
1 193.8 — 
923.0 = 
391-3 - 
194.9 - 
848.5 = 
1 864.0 - 
4972.5 200.9 
10 388.0 200.9 
0.6 - 
= 210.4 
1103771 478.7 
1 641.8 = 
= 481.8 
29.4 - 
1 671.2 481.8 
306.3 137.7 
8 260.2 407.0 
266.3 17.0 
5 802.3 309.2 
— 822.7 -3.7 
terajoules 
1 968 666 184 885 
683 566 87 604 
4 492 2 678 
-78 230 72176 
4 941 - 
= 17 657 
1 372 764 110 439 
14 700, - 
15 608 = 
= 28 553 
1 172 - 
1 341 283 81 886 
238 856 396 
86 558 70 170 
1 046 986 46 756 
895 - 
37 384 1721 
45 150 - 
34 908 = 
14 800 - 
72871 _ 
32 089 - 
70 496 


wr 
© œ 
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ao 
NO 
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CR 
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w© © 


23 = 
= 5 372 

430 281 12 221 
62 092 4 
- 12 300 

1 113 = 
63 205 12 300 
11 586 3 515 
312 399 10 391 
10 073 434 
219 442 7 894 
-31 116 -67 


Hydro and 
nuclear 
electricity 


Electricité 
(hydro et 
nucléaire) 


183 557.1 


95 854.4 


713 459 
63 600 
10 946 


660 805 


345 076 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


2 916.8 


192 


TABLEAU 1B. L'énergie primaire et secondaire - Canada - 1988 Trimestre 2 


terajoules 


Total 
primary Coke oven 
sources gas 
- Coke - 
Total des Gaz de 
sources fours à coke 
primaires 
mee kilotonnes gigalitres 
eZ St led l'I20 
18.6 ~ 
259.6 - 
20.9 - 
31.4 - 
2 622.7 1 126.7 
- 234 
2 622.7 1 124.6 
201.0 - 
2 421.7 1 124.6 
x ¥ feo | - 
37.1 - 
2 20% 7. 1 124.6 
52.9 - 
0.6 - 
63.3 - 
2 384.5 1 124.6 
2 421.7 1 124.6 
5 577 366 68 359 20 968 
2 078 612 535 = 
673 535 7 486 = 
— 177 260 604 - 
4 941 - - 
25 259 907 - 
4 379 747 75 613 20 968 
501 672 - - 
16 848 - 40 
92 391 - - 
1 645 456 - = 
1 603 - — 
2 121 779 75 613 20 928 
is 5 796 = 
69 817 20 928 
1 070 - 
1 070 - 
65 377 20 928 
1 525 _ 
18 = 
1 826 = 
68 747 20 928 
20 928 


Refined 


petroleum 
products 


Produits 
pétroliers 


raffinés 


megalitres 


46 399.4 
6 786.5 
3 687.8 


=1 220.2 
— 146.3 
—1 503.6 


42 870.9 


1 395.4 
97.5 


722 961 
254 171 
144 306 


—44 367 
—4 388 
—62 636 


590 438 


57 706 
4 025 


Thermal 
electricity 


Energie 
électrique 
(thermique) 


GWH 


54 464.9 


HR ++ +++ st + + + + 


196 074 


+ Hi RH ++ ++ +++ + + + + + + —+ 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 
— Cumulatif de l'année - 
see 
Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
re Production 
2 333 316 Exportations 
825 326 Importations 
- Transferts inter-régions 
— 221 024 Variation des stocks 
552 Transferts inter-produits 
—36 470 Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
559 379 a) Energie électrique — par services 
20 913 b) Énergie électrique — par industries 
92 391 c) Coke et gaz manufacturé 
1 645 456 d) Produits raffinés 
2 482 e) Production de vapeur 
3 944 765 Disponibilité nette 
415 030 Autoconsommation 
307 856 Usage non-énergétique 
3 252 677 Usage énergétique — écoulement final 
18 642 Mines de fer 
136 560 Total minier 
187 112 Pâtes et papier et scieries 
148 684 Sidérurgie 
91 953 Fonte et affinage 
29 490 Fabricants de ciment 
41 024 Raffinage pétrolier 
120 829 Produits chimiques 
287 916 Manufacturier — autres 
907 008 Total manufacturier 
8 603 Forestier 
18 698 Construction 
1 070 867 Total industriel 
37 960 Sociétés ferrovières 
73 178 Lignes aériennes 
43 626 Maritimes 
66 810 Pipelines 
94 277 Transport commercial et en commun 
554 451 Ventes au détail (pompes) 
870 302 Transport 
82 438 Agriculture 
672 656 Domestique 
70 028 Administration publique 
486 386 Commerces et autres institutions 
-30 797 Différence statistique 
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Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 


(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 


Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 

Smelting and refining 
Cement 

Chemicals 

Other manufacturing 


Total manufacturing 


Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 


Residential 
Public administration 


Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 


(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 


Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 

Smelting and refining 
Cement 

Chemicals 

Other manufacturing 


Total manufacturing 


Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 
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TABLE IC. Refined Petroleum Products - Canada — 1988 Quarter 2 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


ee ee 4454 4444-444 en 2 


Gaz de 
distillation 


42 


39 


39 
si) 


Motor Kerosene & 
gasoline stove oil 
Essence Mazouts 
a moteur pour poéles 


thousands of cubic metres 


8 006.2 
907.1 
340.4 


— 794.2 
172.0 
—37.2 


8 368.5 


terajoules 


277 495 
31 440 
119799 


=27 529 
5 962 
—1 291 


290 054 


290 054 


290 028 


9 888 
254 178 


264 065 
11 265 


2 218 
12 480 


283.2 
TD 


Diesel 
fuel oil 


Carburant 
diésel 


166 160 


Light 


fuel oil 


Mazouts 


legers 


40 560 


40 514 
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TABLEAU IC. Produits pétroliers raffinés - Canada — 1988 Trimestre 2 


Heavy Petroleum Aviation 
fuel oil coke gasoline 
Mazouts Coke Essence 

lourds pétrolier d'aviation 


Aviation 
turbo fuel 
Carbu- 
réacteur 


milliers de mètres cubes 


1 876.3 303.8 56.6 
554.3 - 0.4 
501.7 2755 ~ 

- 150.7 0.3 -12.3 
-17.1 - -5.2 

49.5 5.4 -10.0 

2 006.8 584.4 53.2 

408.7 - = 
43.3 = - 
10.0 - - 

1 544.8 584.4 532 

160.7 123.3 — 
- 262.8 _ 

1 384.1 192.9 53.2 
107.6 - - 
138.0 144.1 - 
360.4 - - 

83.7 - - 
122.3 - - 
10.4 31.6 = 
83.8 = - 
76.9 1722 = 
737.3 48.8 - 
20.3 - - 
6.3 - - 
901.9 192.9 - 
- _ 75 
252.8 - - 
130.5 - - 
383.3 - 7.5 
7.4 = ae 
12.6 - - 
13.1 - 12.9 
65.8 - 32.8 
-- 5.4 = 
terajoules 

78 299 12 873 1 896 

23 131 = 15 

20 935 11 676 - 

-6 288 14 - 412 
- 715 = - 173 
2 067 231 — 335 

83 742 24 766 1 784 

17 054 - - 
1 807 _ = 

417 = = 

64 465 24 766 1 784 
6 707 5 226 — 

= 110197 = 

57 758 8 175 1 784 
4 490 - - 
5 760 6 107 - 

15 038 - - 
3 491 - = 
5 102 = _ 

434 1 339 = 

3 495 - = 
3 208 729 = 
30 767 2 068 - 
847 - = 
263 = =, 

37 637 8 175 = 
_ - 253 

10 549 ~ = 
5 445 = = 

15 994 - 253 

310 - = 
525 - me 
547 - 432 
2 745 — 1 100 


1 368.4 
236.4 
104.0 


-95.8 
-27.8 
-75.2 


1 228.7 


1 228.7 


44 149 


44 148 


Non energy 
products 


Produits non— 
énergétiques 


74 


74 


Total refined 
products 
Total des 
produits 

raffinés 


— Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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— Year-to-date - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


TABLE ID. Refined Petroleum Products - Canada — 1988 Quarter 2 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


NU 44H 4444444 G44 + + + + + + + + + 


ti 


Gaz de 
distillation 


Motor 
gasoline 


Essence 
à moteur 


Kerosene & 
stove oil 
Mazouts 

pour poéles 


thousands of cubic metres 


16 669.6 865.7 

1 714.7 39.6 

SVT 181.1 

— 461.5 —69.0 

352.9 — 781.4 

- 161.1 66.4 

16 125.9 361.1 

16 125.9 361.1 

LZ 1.8 

16 124.2 359.3 

- 12.9 

- 14.7 

- 14.7 

- 0.9 

- 3.3 

- 31.8 

588.7 - 

14 173.1 - 

14 761.8 - 

587.8 14.2 

= 234.1 

131.0 18.4 

643.6 60.9 
terajoules 

577 769 32 619 

59 432 1 493 

17 944 6 823 

-15 995 —2 598 

12.231 —29 444 

-5 584 2 501 

558 922 13 606 

558 922 13 606 

58 68 

558 865 13 538 

= 487 

= 552 

- 552 

a 33 

= 126 

- 1 198 

20 406 22 

491 240 = 

511 645 = 

20 372 534 

= 8 820 

4 539 693 

22 308 2 293 

aah ates 


Diesel 
fuel oil 


Carburant 
diesel 


o 
a 
D 
bp 


Light 
fuel oil 
Mazouts 

legers 


142 424 
50 806 
6 084 


—25 520 
31 581 
- 180 


154 622 


21595 
2 


152 025 
138 


151 887 


4 065 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 
lourds 


165 673 
44 720 
52 245 


— 157 
— 310 
2 142 


175 188 


51 087 
3 492 
879 


119 731 
16 842 


102 889 
7 161 


8 935 

32 569 
6 910 

7 485 

855 

ge a 

5 240 


60 181 
1 137 
296 


70 549 


> 
Ww 
O 


Petroleum 
coke 


Coke 
pétrolier 


= es 


TABLEAU 1D. Produits pétroliers raffinés - Canada — 1988 Trimestre 2 


Aviation 

gasoline 

Essence 
d'aviation 


Aviation 
turbo fuel 
Carbu- 
réacteur 


milliers de métres cubes 


106.2 
0.9 


terajoules 


3.559 
29 


2.6233 
465.1 
356.0 


-78.0 


-44.5 
—60.8 


2 387.0 


2 387.0 


2 024.1 


Non energy 
products 
Produits non— 
énergétiques 


217 269 
38 617 
18 991 


2: 909 
—1 146 
—67 821 


126 116 


126 116 
217 
125 904 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffinés 


— Cumulatif de l'année — 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter—regions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferroviéres 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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Canada — 1988 Quarter 2 


TABLE 1E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


Trimestre 2 


Quarter 2 


thousands of cubic metres 


1 Production J 
2 Exports 151.0 30.3 101.6 5.8 2571 545.8 
= Imports 1935 11.6 - 38.5 129.5 313:2 
4 Inter-regional transfers = = = = = = 
5 Stock variation (change and adj.) —37.1 -29.3 15.6 -25.9 — 115.4 — 192.2 
6 Inter—product transfers 136.7 —0.4 -1.1 -1.0 - 195.4 -61.3 
7 Other adjustments — 168.0 -8.7 -14.3 -3.4 — 690.0 — 884.4 
8 Availability 868.4 77.7 662.1 248.3 58.7 1 915.2 
15 Producer consumption 1.0 0.1 - 15 0.4 3.0 
16 Final demand 867.4 77.6 662.1 246.8 58.3 1 912.2 
19 Total mining - - - 19.8 - 19.8 
27 Total manufacturing 867.4 - 156.1 70.9 - 1 094.4 
28 Forestry - - - 6.1 - 6.1 
29 Construction - - 506.0 6.8 - 512.7 
41 Transportation - - - 99.0 - 99.0 
42 Agriculture — = - 1177 - 1h i 
44 Public administration - - - 316 - 3.6 
45 Commercial and other institutional - 77.6 - 28.9 58.3 164.9 


Statistical difference 


Total 
all types 


kilotonnes 


1 Production 9 648.0 4 737.8 2 668.9 - - 17 054.7 
2 Exports 7a) bole} - - - ~ 7 S153 
3 Imports - — - 62.5 5537722 5 439.6 
4 Inter-regional transfers = = = = = = 
5 Stock variation (change and adj.) 554.0 195 —47.0 —2.9 1 750.9 2 274.5 
7 Other adjustments —63.0 -- 21.8 - -- —41.2 
8 Availability 1 215.8 4 718.2 2073727. 63.4 3 626.2 12 363.3 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities 1 079.3 4 716.5 2 641.1 - 1 727.9 10 164.8 
10 (b) Electricity — by industry - - - - 4.2 4.2 
11 (c) Coke and manufactured gases - ~ - ~ 1 623.4 1 623.4 
13 (e) Steam generation — _ 5.4 - - 5.4 
14 Net supply 136.4 a7 91.2 65.4 270.7 565.4 
15 Producer consumption 43.8 — — - - 43.9 
16 Non-energy use - - - 4.5 40.6 45.2 
17 Energy use — final demand 92.6 1.7 912 60.9 230.1 476.4 
19 Total mining _ = = = = = 
20 Pulp and paper and sawmills - — 21.2 - 14.2 35.4 
21 Iron and steel - - - - 3:5 3.5 
22 Smelting and refining 23.5 - - 60.9 = 84.3 
23 Cement 56.0 ~ ~ - 204.5 260.5 
25 Chemicals = = = = = ~ 
26 Other manufacturing 5.0 = 58.5 - 79 71.4 
27 Total manufacturing 84.5 79.7 60.9 230.1 455.1 
43 Residential 72 1.7 9.0 ~ - 17.8 
44 Public administration 0.9 = = = = 0.9 


Commercial and other institutional 


TABLE 1G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 


Light fuel 
oil 


Heavy fuel 
oil 


Tar, pitch, 
petrol. coke 


Coals Natural gas 


Charbon 


Gaz naturel Goudron, brai 


coke de petr 


Mazouts 
lourds 


Mazouts 
legers 


Carburant 
diesel 


gigawatt hours 


Quarter 2 

Electricity generated: 
1 by utilities 18 614 412 133 85 1 487 ~ 
2 by industry 44 1 316 30 -- 327 74 
3 Total 18 658 1 728 163 86 1 813 74 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities 43 922 830 316 227 4 385 = 
5 by industry 103 2 839 59 — 633 140 
6 Total 


3 669 375 227 5 018 140 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 


=e = 


Canada — 1988 Trimestre 2 


TABLEAU IE. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et 
pétrochimique spéciaux/ graisses 
base-naphte lubrifiantes 


Total des 
produits non- 
énergétiques 


Autres 
produits 


Year-to-date Cumulatif de l'année 


milliers de mètres cubes 


1 854.8 181.7 1 206.8 436.9 1 880.4 5 560.7 Production 1 
331.1 59,2 126.9 14.7 468.9 1 000.8 Exportations 2 
207.0 14.1 ~ 253 207.5 504.0 Importations 3 

- - - - - ~ Transferts inter-régions 4 

-13.7 -17.5 209.5 -4.8 — 137.3 36.1 Variation des stocks 5 
244.4 ae —2.5 -1.5 — 243.3 0.4 Transferts inter—produits 6 
- 273.1 -3.8 -16.4 -36.9 -1 404.0 -1 734.2 Autres ajustements 7 
1 715.8 153.6 851.5 464.0 109.0 3 293.9 Disponibilité 8 
1.4 0.3 — 1.6 2. 57 Autoconsommation 15 

1 714.4 153.4 851.6 462.4 106.6 3 288.4 Ecoulement final 16 
- - - 377 - 37.7 Total minier 19 

1 714.4 - 250.6 137.7 ~ 2 102.7 Total manufacturier 27 
~ - - 12,3 - 12.3 Forestier 28 

~ - 601.0 11.8 - 612.8 Construction 29 

~ - - 182.2 - 182.2 Transport 41 

- Es ~ 19.4 - 19.4 Agriculture 42 

- ~ - 6.7 - 6.7 Administration publique 44 

- 153.4 - 54.4 106.6 314.4 Commerces et autres institutions 45 


Difference statistique 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 


kilotonnes 

18 866.9 10 129.5 6 282.1 - 7 35 278.5 Production 1 
15 806.6 - - - - 15 806.6 Exportations 2 
- ~ - 121.8 5 437.5 5 559.3 Importations 3 
= = = — — - Transferts inter-régions 4 
— 545.2 32.1 80.9 —8.2 —2 449.7 —2 890.1 Variation des stocks 5 
4.9 0.2 -20.1 - -- -15.1 Autres ajustements 7 
3 610.5 10 097.6 6 181.1 130.0 7 887.2 27 906.3 Disponibilite 8 

Transformé en autres combustibles: 
3 299.1 10 074.5 5 961.5 - 4 161.0 23 496.2 a) Energie électrique — par services 9 
= - 4.8 = 40.4 45.2 b) Energie électrique — par industries 10 
20.1 - - - 3 166.8 3 186.9 c) Coke et gaz manufacture 11 
0.3 - 29.3 _ Es 29.7 e) Production de vapeur 13 
290.9 23.1 185.4 130.0 519.1 1 148.4 Disponibilité nette 14 
87.5 -- 0.5 - ~ 88.0 Autoconsommation 15 
- - - 8.6 86.6 95.1 Usage non-énergétique 16 
203.4 23.0 184.9 121.4 432.5 965.3 Usage énergétique — écoulement final 17 
- = - - - - Total minier 19 
- - 48.3 - 35:1 83.4 Pates et papier et scieries 20 
- - = - 6.6 6.6 Sidérurgie 21 
51.9 - - 121.4 - 1733 Fonte et affinage 22 
115.8 - - - 360.3 476.1 Fabricants de ciment 23 
= ~~ = = 2 = Produits chimiques 25 
10.0 - 78.9 - 30.5 119.4 Manufacturier — autres 26 
177.7 - 127.2 121.4 432.5 858.9 Total manufacturier 27 
22.2 23.0 44.5 - - 89.8 Domestique 43 
3.4 = ~ - 3.4 Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 1G. Énergie électrique produite à partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases liquor Other service all fuels 
Gaz Lessive de Autres Consommation Total des 

manufactures pate épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 2 
Production de l'énergie électrique: 

_ = - - -8 20 723 par services 1 
10 163 302 1 - 2 268 par industries 2 
10 163 302 1 -8 22 991 Total 3 

Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 

- ~ 7 - -9 49 671 par services 4 

22 346 649 3] ~ 4 794 par industries 5 
649 3 -9 54 465 Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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TABLE 2A. Primary and Secondary Energy - Atlantic provinces — 1988 Quarter 2 


— Quarter 2 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


869.1 
240.0 


—29.9 
37.8 


72.0 
633.4 


614.3 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


144 657 
12279 
—12 413 


158 348 


158 348 


Natural 
gas 


Gaz 
naturel 


gigalitres 


terajoules 


Gas plant 
NGL's 
LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


Hydro and 
nuclear 
electricity 
Electricité 
(hydro et 
nucléaire) 


en 
N 
WwW 
«Ka 


w 
ite} 
D 
N 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


Total 
primary 
sources 


Total des 
sources 
primaires 


61 940 
10 957 
144 946 
-19 095 
—11 370 


2 527 
190 730 
16 954 


158 348 


15 428 


Coke 


kilotonnes 


TABLEAU 


Coke oven 
gas 


Gaz de 


fours à coke 


gigalitres 


terajoules 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


4 165.8 
2 070.6 
309.7 
67.3 
— 256.4 


-27.6 
2 701.0 


400.6 
19.1 


10.0 


2 271.4 
220.6 
85.8 


157 848 
78 696 
12 667 

2 992 
=9' 569 
51 

— 935 


103 495 


16 681 
797 


416 
85 601 


8 994 
3 585 


71 481 
x 

3 910 
5 352 


a 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


w 
w 
wo 
uo 
ee 


MH +++ ++ + +++ +++ +++ + + + + + + à 


rm 
n 
n 
D 
nN 


+ HHH st OH HH + sO HH sO + + + 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


158 348 
416 


115 342 
9 754 
5 028 


100 560 
X 


6 820 
11 908 
xX 


2A. L'énergie primaire et secondaire — Provinces atlantiques — 1988 Trimestre 2 


— Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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TABLE 2B. Primary and Secondary Energy - Atlantic provinces — 1988 Quarter 2 


— Year-to-date — 


Production 

Exports 

Imports 

Interregional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


1 834.8 
421.1 


—29.9 
—43.0 


113 
1 540.7 


1 478.1 


20.3 


Crude Natural 
oil gas 
Pétrole Gaz 

brut naturel 


megalitres gigalitres 


306 609 
5 056 
6615 


287 
318 468 


318 468 


terajoules 


Gas plant 
NGL's 


LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 
5:5: 


-17.1 
—1.8 


Hydro and 
nuclear 
electricity 


Electricité 
(hydro et 
nucléaire) 


© 
a 
2 
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16 075.5 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 
primaires 


142 815 
20 882 
307 210 
—50 378 
—7 761 


3 788 
390 314 
40 797 
568 
318 468 


30 482 


Coke 


kilotonnes 
14.7 
97.6 


-17.0 


129.2 


= 2] = 


TABLEAU 2B. L'énergie primaire et secondaire — Provinces atlantiques — 1988 Trimestre 2 


Coke oven 
gas 


Gaz de 
fours à coke 


gigalitres 


129 


Refined 
petroleum 
products 


Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


8 395.2 
3 943.1 
1 105.9 

175.0 
— 316.9 


—3.9 
6 045.9 


1 174.2 
39.6 


20.7 
4 811.5 


181 631 


154 743 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


œ 
wo 
= 
w 
œ 


HR +++ ++ ++++++++ ++ ++. 


w 
Ny 
fo] 
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4+ HHH +++ + ++ + +++ + ++ + + + + + + 


Total 


primary and 
secondary 


Total 
primaire 


et 


secondaire 


eee 


— Cumulatif de l’année — 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 

Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Difference statistique 


OnNAOWNH- 
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— Quarter 2 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 


Stock variation (change and adj.) 


Inter-product transfers 
Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


mn 


TABLE 2C. Refined Petroleum Products — Atlantic provinces — 1988 Quarter 2 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


Road transport and urban transit 


Retail purnp sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 


Stock variation (change and adj.) 


Inter-product transfers 
Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 

Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 


MM HHH 44H 4H 4H 44 444 FH + + + + + OS 


Gaz de 
distillation 


Motor Kerosene & 
gasoline stove oil 
Essence Mazouts 
a moteur pour poéles 


thousands of cubic metres 


1 268.9 16.0 
602.1 0.9 
71.5 —0.2 

— 130.6 -16.5 

115 -8.0 
-27.7 -1.9 
709.8 21.5 
709.8 21:5 

0.2 — 
709.5 21.5 
a Ly 

- 1.7 

= 0.1 

- 1.8 

21.3 - 
640.1 - 
661.4 - 

9.4 0.9 
= 15:5 
8.9 0.5 

29.8 2.6 

terajoules 

43 980 604 

20 868 34 

—2 477 —9 

—4 526 — 620 

400 — 300 
— 960 -71 

24 601 809 

24 601 809 

8 1 
24 593 809 
= 1 
= 64 
= 64 
~ 4 
= 70 

740 = 

22 185 =, 

22 925 = 

327 35 

= 586 

310 20 

1081 98 


Diesel 
fuel oil 


Carburant 
diésel 


15 022 


14 977 
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w 
w 
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œ 
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Light 
fuel oil 


Mazouts 
legers 


SL 
16 472 


12 877 


12 787 


12 771 


Heavy 
fuel oil 


Mazouts 
lourds 


= 


Petroleum 


Coke 
pétrolier 


a 


TABLEAU 2C. Produits pétroliers raffinés — Provinces atlantiques - 1988 Trimestre 2 


Aviation 

gasoline 

Essence 
d'aviation 


Aviation 
turbo fuel 


Carbu- 
réacteur 


milliers de metres cubes 


37 
63 


179.9 


82.5 
35.0 

3.2 
-2.8 
-7.4 
-1.6 


129.4 


1 


Non energy 
products 


Produits non- 
énergétiques 


17 
12 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffinés 


— Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilite nette 
Autoconsommation 
Usage non—energetique 
Usage energetique — ecoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Énergie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


© O0 B & 1 — 
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— Year-to-date — 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 


Stock variation (change and adj.) 


Inter—product transfers 
Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 

Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 


Stock variation (change and adj.) 


Inter—product transfers 
Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 

Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 


ete 


TABLE 2D. Refined Petroleum Products — Atlantic provinces — 1988 Quarter 2 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


HR 444 444444 444 4444444 44 


Gaz de 
distillation 


Motor Kerosene & 
gasoline stove oil 
Essence Mazouts 
a moteur pour poéles 


thousands of cubic metres 


2 581.5 -9.1 

1 185.1 6.2 

- 719 

-63.5 46.9 

—5.8 -8.6 

21.8 -34.8 

-15.9 13 

1 344.6 78.6 

1 344.6 78.6 

0.6 0.7 

1 344.0 77.9 

- 0.1 

- 4.9 

= 4.9 

= 0.4 

- 5:3 

38.6 - 

15215:0 = 

1 253.6 - 

16.9 2.9 

= 60.0 

16.9 1.4 

56.7 8.3 
terajoules 

89 476 = 343 

41 074 293 

- 2 708 

—2 201 1 769 

- 199 — 324 

755 -1 313 

— 552 50 

46 604 2 962 

46 604 2 962 

20 ar 

46 584 2 935 

- 2 

= 183 

= 183 

= 1 

= 13 

- 200 

12957 = 

42 112 ~ 

43 449 2; 

585 111 

= 2 260 

585 53 

1 965 311 


Diesel 
fuel oil 


Carburant 
diésel 


298775 


29 694 


Light 
fuel oil 


Mazouts 
légers 


AIT 


TABLEAU 2D. Produits pétroliers raffinés — Provinces atlantiques — 1988 Trimestre 2 


Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products 

Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques 


milliers de mètres cubes 


1 454.6 47.5 - 378.7 632.2 
5775 - - 202.1 507.7 
864.2 17.0 - 36.4 9.2 
117.8 3.5 3.9 16.6 -15.6 
-80.9 — 5:5. —-32.4 -47.8 

5.4 - —0.1 -25.9 —28.0 
D - 72 -7.7 -1.1 
1 951.3 68.0 5.4 228.4 136.8 
1 138.0 - - - - 
39.6 - - - - 
20.7 - - ~ - 
753.0 68.0 5.4 228.4 136.8 
117.6 47.5 a = 0.1 
= = a om 136.8 
635.4 20.5 5.4 228.4 - 
x = = = = 
104.0 _ = = = 
253.5 = = = = 
x = = = = 
x = = 2= =. 
Xx 20.5 = — - 
15.0 - - = - 
23.4 - - - - 
304.5 20.5 - - - 
2.5 = = = = 
410.9 20.5 _ - - 
- _ 0.6 79.7 - 
= = = 63.9 = 
86.8 - - - ~ 
64.9 — —- - - 
151.7 - 0.6 143.6 - 
Le ~ = = = 
19,1 - ~ io - 
25.1 _ 2.0 56.9 = 
26.9 _ 2.8 28.0 - 
-- - - -0.1 -0.1 
teraioules 

60 701 2 012 - 13 605 25 569 

24 090 - - 7 263 20 474 

36 063 720 _ 1 309 325 
4 915 148 131 598 - 679 

-3 376 = 185 -1 164 -1 717 

224 = -5 — 932 — 984 
237 - 241 — 277 —43 

81 426 2 881 182 8 205 5 431 

47 489 = = = = 
1 653 - - = = 

862 = = = = 

31 422 2 881 182 8 205 5 431 

4 906 2 012 — = 3 
- - - - 5 430 

26 516 869 182 8 207 - 
x = ‘ne = = 

4 338 - - - - 
10 580 = — = = 
x = = = 2 

x — À = = 

X 869 = = = 

625 — = = = 
978 - = a a 
12 707 869 - = = 
102 _ = = = 

17 148 869 ne == = 
_ = 19 2 863 = 

- - - 2 295 = 

3 624 - - = = 
2 707 = = == = 
6 330 - 19 5.159 - 
69 = = x FF 

797 - = = = 

1 048 - 68 2 044 - 
1 123 - 95 1 005 - 
_— - - -3 -2 


Total refined 
products 


Total des 
produits 
raffinés 
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— Cumulatif de l'année - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes canadiennes 

Lignes aériennes étrangères 

Lignes maritimes domestiques 

Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 
b) Énergie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes canadiennes 

Lignes aériennes étrangères 

Lignes maritimes domestiques 

Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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Atlantic provinces — 1988 Quarter 2 


TABLE 2E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


Quarter 2 Trimestre 2 


thousands of cubic metres 


1 Production 34.1 - 162.2 1.0 226.2 423.5 
2 Exports 0.9 ~ 57.4 -- 241.0 299.4 
3 Imports - 8.2 = - - 8.2 
4 Inter-regional transfers 0.1 —6.6 —21.6 15.7 —6.2 -18.6 
5 Stock variation (change and adj.) 1.6 0.1 29.2 3.4 -18.2 16.0 
6 Inter—product transfers -17.3 -- 0.1 — 0.1 -17.2 
7 Other adjustments - -0.1 0.2 PAS; PAT 53 
8 Availability 14.3 1.4 54.3 15.8 -- 85.8 
15 Producer consumption - -- - -- - — 
16 Final demand 14.3 1.4 54.3 15.7 -- 85.8 
19 Total mining - - - ez - 127 
27 Total manufacturing 14.3 - 4.5 3.6 - 22.4 
28 Forestry = = - 0.1 - 0.1 
29 Construction ~ - 49.9 OS - 50.4 
41 Transportation - - - 6.8 = 6.8 
42 Agriculture ~ - ~ 0.2 - 0.2 
44 Public administration - - - 0.7 - 0.7 
45 Commercial and other institutional - 1.4 - 2.1 = 3.5 


Statistical difference 


Total 
all types 


kilotonnes 


1 Production 869.1 - - - - 869.1 
2 Exports 240.0 - - - ~ 240.0 
“| Imports - - - - - = 
4 Inter-regional transfers —29.9 - - - - -29.9 
5 Stock variation (change and adj.) 37.8 - _ - ~ 37.8 
7 Other adjustments 72.0 - - - - 72.0 
8 Availability 633.4 - - - - 633.4 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity — by utilities 614.3 — ~ - - 614.3 
10 (b) Electricity — by industry - - - - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases - - - - - - 
13 (e) Steam generation - = = = = 
14 Net supply 19.1 = = - _ 19.1 
15 Producer consumption ia - - - ~ led 
16 Non-energy use 7 - - _ - - 
17 Energy use — final demand 18.0 - - - - 18.0 
19 Total mining = = = = = = 
20 Pulp and paper and sawmills - - = = = = 
21 lron and steel x = = = = x 
22 Smelting and refining x = = = = x 
23 Cement xX = = Ss = xX 
25 Chemicals = = = = = = 
26 Other manufacturing = = = = = = 
27 Total manufacturing 9.8 - _ - - 9.8 
43 Residential TP = = = = 72 
44 Public administration 0.9 = =. = = 0.9 


Commercial and other institutional 


TABLE 26. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 


Light fuel 
oil 


Heavy fuel 
oil 


Tar, pitch, 
petrol, coke 
Goudron, brai 
coke de pêtr 


Coals Natural gas 


Charbon 


Gaz naturel Mazouts 


lourds 


Mazouts 
legers 


Carburant 
diésel 


gigawatt hours 


Quarter 2 

Electricity generated: 
1 by utilities 1 653 - 27 8 1 465 - 
2 by industry - ~ - - 144 = 
3 Total 1 653 - 27 8 1 610 = 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities 4 048 - 74 30 4 245 = 
= by industry ~ = - = 299 = 
Total 4 048 - 74 30 4 543 = 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 
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Provinces atlantiques — 1988 Trimestre 2 


TABLEAU 2E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et 
pétrochimique spéciaux/ graisses 
base-naphte lubrifiantes 


Total des 
produits non— 
énergétiques 


Autres 
produits 


Year-to-date 


Cumulatif de l'année 
milliers de mètres cubes 


82.1 6.5 173.9 2.8 366.9 632.2 Production 1 
1.6 - 57.4 — 448.6 507.7 Exportations 2 
~ 8.8 - 0.4 _ 9.2 Importations 3 
0.2 -12.8 -21.3 24.3 -6.1 -15.6 Transferts inter-régions 4 
1.8 —0.6 41.6 AL -92.9 -47.8 Variation des stocks 5 
—28.1 ae 0.1 -- 0.1 —28.0 Transferts inter-produits 6 
a —0.1 0.7 3.4 5.1 -1.1 Autres ajustements 7 
50.7 3.0 54.4 28.6 -- 136.8 Disponibilité 8 
~ == - 0.1 - 0.1 Autoconsommation 15 
50.7 3.0 54.5 28.5 -- 136.8 Ecoulement final 16 
- - - 2.9 - 2.9 Total minier 19 
50.7 - 4.5 Teil - 62.3 Total manufacturier 27 
~ ~ - 0.1 - 0.1 Forestier 28 

_ - 50.0 0.8 - 50.8 Construction 29 

- - - 12.8 - 12.8 Transport 41 

~ ~ - 0.3 - 0.3 Agriculture 42 

- - - Me - iss Administration publique 44 

- 3.0 - = 4 — 6.1 Commerces et autres institutions 45 


Difference statistique 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 


kilotonnes 

1 834.8 - - - - 1 834.8 Production 1 
421.1 - - - - 421.1 Exportations 2 
- - - = - - Importations 3 
—29.9 - - - - —29.9 Transferts inter-régions 4 
-38.4 ~ ~ = —4.6 —43.0 Variation des stocks 5 
113.9 - - - ~ 113.9 Autres ajustements 7 
1 536.1 - - - 4.6 1 540.7 Disponibilite 8 

Transformé en autres combustibles: 
1 478.1 = 2 = = 1 478.1 a) Energie électrique — par services 9 
- - - - - - b) Energie électrique — par industries 10 
15,7 - - - 4.6 20.3 c) Coke et gaz manufacture 11 
= - - - ~ - e) Production de vapeur 13 
42.2 - - - = 42.2 Disponibilite nette 14 
2.5 - ~ - ~ 2-9 Autoconsommation 15 
- ~ = = ~ ~ Usage non-énergétique 16 
39.7 - - - = 39.7 Usage énergétique — écoulement final 17 
- - - - - - Total minier 19 
- = - - - - Pates et papier et scieries 20 
x ~ ~ - - x Sidérurgie 21 
X - - = - X Fonte et affinage 22 
Xx - - - - x Fabricants de ciment 23 
as = > = = a Produits chimiques 25 
- - ~ - ~ - Manufacturier — autres 26 
14.0 - - - - 14.0 Total manufacturier 27 
22.2 - - - ~ 22.2 Domestique 43 
3.4 - - - = 3.4 Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 2G. Energie électrique produite a partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases liquor Other service all fuels 
Gaz Lessive de Autres Consommation Total des 

manufactures pate épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 2 
Production de l'énergie électrique: 
- - - - ~ 3 193 par services 1 
- 26 71 - ~ 242 par industries Fa 
- 26 71 = ~ 3 395 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
- - - - - 8 395 par services 4 
- 59 161 - - 518 par industries 5 
161 8 914 Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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— Quarter 2 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 

Inter-product transfers 

Other adjustments 
Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 


(c) Coke and manufactured gases 


(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
lron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 

Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


2B 


TABLE 3A. Primary and Secondary Energy - Newfoundland — 1988 Quarter 2 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 

Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 

Inter—product transfers 

Other adjustments 
Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 


(c) Coke and manufactured gases 


(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 

Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 

Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


Natural 
gas 


Gaz 
naturel 


gigalitres 


terajoules 


Gas plant 
NGL's 
LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


Hydro and 
nuclear 
electricity 
Electricité 
(hydro et 
nucléaire) 


28 686 


—20 749 


 N 
oO 
N 
Le) 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 
primaires 


Coke 


kilotonnes 


+3 2 


TABLEAU 3A. L'énergie primaire et secondaire - Terre-Neuve — 1988 Trimestre 2 


Coke oven 


gas 


Gaz de 


fours à coke 


gigalitres 


terajoules 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


nm xx x x x x x 


a 
a 
> 


21 610 


18 774 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


w 
D 
w 
œ 


HR + 4444444 444 44444444 ++ 4-4 


+++ +++ +++ +++ +++ +++ + + + + + —+ 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


DRE SE Se à 


— Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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— Year-to-date — 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 


Stock variation (change and adj.) 


Inter—product transfers 

Other adjustments 
Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 


(c) Coke and manufactured gases 


(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


40 


TABLE 3B. Primary and Secondary Energy - Newfoundland — 1988 Quarter 2 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


Road transport and urban transit - 


Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 


Stock variation (change and adj.) 


Inter—product transfers 

Other adjustments 
Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 


(c) Coke and manufactured gases 


(d) Refined products 

(e) Steam generation 
Net supply 

Producer consumption 

Non-energy use 


Energy use — final demand 
lron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit ~ 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 

Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


Natural 
gas 


Gaz 
naturel 


gigalitres 


Gas plant 
NGL's 


LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


terajoules 


Hydro and 
nuclear 
electricity 
Electricite 
(hydro et 
nucléaire) 


[e} 
= 
isa 
D 


75 518 


—58 684 


16 834 


ren 
Nh 
nN 
Lo) 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 
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TABLEAU 3B. L'énergie primaire et secondaire - Terre-Neuve — 1988 Trimestre 2 


Total Refined Total 
primary Coke oven petroleum Thermal primary and 
sources gas products electricity secondary 
= Coke - - _ = 
Total des Gaz de Produits Energie Total 
sources fours à coke pétroliers électrique primaire et 
primaires raffinés (thermique) secondaire 
- Cumulatif de l'année — 
as kilotonnes gigalitres megalitres GWH wet 
- - X 945.1 Production 
_ - X = Exportations 
74.1 ~ X = Importations 
= - Xx - Transferts inter-régions 
—22.6 - x ~ Variation des stocks 
- - X - Transferts inter—produits 
- - X - Autres ajustements 
96.7 - 194701 945.1 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
_ - 248.0 7 a) Energie électrique — par services 
= - 0.4 _ b) Energie électrique — par industries 
= ‘a = - c) Coke et gaz manufacturé 
+ = = - d) Produits raffinés 
- — = - e) Production de vapeur 
96.7 - 1 098.8 945.1 Disponibilité nette 
- - X + Autoconsommation 
96.7 - 16.7 t Usage non-énergétique 
- - 976.6 tr Usage énergétique — écoulement final 
_ - X t Mines de fer 
- - 118.3 t Total minier 
- - 32.4 t Pates et papier et scieries 
- - = Tt Sidérurgie 
- — - t Fonte et affinage 
- - X a Fabricants de ciment 
_ - X in Raffinage pétrolier 
~ - 9.8 i} Produits chimiques 
- - 16.9 t Manufacturier — autres 
- - 60.0 t Total manufacturier 
~ - 1.0 i} Forestier 
- - 3.8 t Construction 
- - 183.1 if Total industriel 
- - 5.1 1 Sociétés ferrovières 
= - 83.6 + Lignes aériennes 
- - 109.9 n Maritimes 
_ - - t Pipelines 
- - 22.0 v4 Transport commercial et en commun 
- - 264.0 t Ventes au détail (pompes) 
= - 484.6 + Transport 
- ~ 4.1 b Agriculture 
- - 126.7 t Domestique 
~ - 58.9 t Administration publique 
- - 119.2 t Commerces et autres institutions 
- - x it Difference statistique 
terajoules 
75 518 - - X 3 402 es Production 
~ - ~ X - X Exportations 
= 2136 - X - X Importations 
-58 553 - - x - x Transferts inter-régions 
20 — 652 - X - Xx Variation des stocks 
= = on X ~ X Transferts inter—produits 
—23 - - X - x Autres ajustements 
16 922 2 787 - 52 085 3 402 Disponibilite 
Transformé en autres combustibles: 
~ = - 10 284 - 10 284 a) Energie électrique — par services 
se = - 17 - 17 b) Energie électrique — par industries 
= = - - _ - c) Coke et gaz manufacture 
= = _ - - - d) Produits raffines 
= = = = _ - e) Production de vapeur 
16 922 2 787 - 41 784 3 402 64 896 Disponibilité nette 
LÉ _ - x t X Autoconsommation 
2 787 - 701 ji 3 488 Usage non-énergétique 
- ~ 36 731 t 55 166 Usage énergétique — écoulement final 
= = x t X Mines de fer 
= - 4 858 i 9 316 Total minier 
= - 1 343 t 4 997 Pates et papier et scieries 
= = _ t - Sidérurgie 
as _ _ + - Fonte et affinage 
= = 3 t x Fabricants de ciment 
= = x nh X Raffinage pétrolier 
x = 408 t 1 634 Produits chimiques 
= 4 658 t 990 Manufacturier — autres 
- - 2 451 t 7 847 Total manufacturier 
- - 37 t 37 Forestier 
= ~ 147 if 157 Construction 
= = 7 494 t 17 358 Total industriel 
zs 3 196 t 196 Sociétés ferrovières 
= ar 3 004 t 3 004 Lignes aériennes 
S = 4 269 t 4 269 Maritimes 
= = _ t - Pipelines 
. = 814 ti 830 Transport commercial et en commun 
x = 9 182 t 9 182 Ventes au détail (pompes) 
= - 17 465 t 17 481 Transport 
_ - 156 if 181 Agriculture 
= _ 4 886 t 10 162 Domestique 
2 = 2 231 t 2 537 Administration publique 
- = 4 500 tT 7 448 Commerces et autres institutions 
- - x t x Différence statistique 
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TABLE 3C. Refined Petroleum Products - Newfoundland — 1988 Quarter 2 


Refinery Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gasoline stove oil fuel oil fuel oil 

GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 

raffineries distillation à moteur pour poéles diésel legers 


@ in OU BR & N 
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= 
wow 


— Quarter 2 - 
thousands of cubic metres 

Production xX X xX X x x 
Exports X X X X X X 
Imports x x X X X X 
Inter-regional transfers X x Xx Xx X x 
Stock variation (change and adj.) x X X X x x 
Inter—product transfers X X X x X xX 
Other adjustments x x x X X X 
Availability 1.8 19.3 148.9 6.7 120.0 58.4 

Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities - - _ - 7.4 0.5 

(b) Electricity — by industry = = = = = 
(e) Steam generation = = = Si 
Net supply 1.8 19.3 148.9 6.7 112.6 58.0 
Producer consumption xX X X x x X 
Non-energy use t = = = = = 
Energy use — final demand t = 148.9 6.7 112.5 57.9 
Iron mines “ = = = x = 
Total mining t = = = 12.2 1.1 
Pulp and paper and sawmills t = = = 162 = 
Iron and steel t = = = = = 
Smelting and refining t = = = = = 
Cement t = = = x = 
Chemicals t = = = = = 
Other manufacturing t - - 0.7 3.1 gies 
Total manufacturing t = = 0.7 4.6 2.2 
Forestry ii = = = 0.2 — 
Construction Tt _ = — 1.8 0.4 
Total industrial t = = 0.8 18.7 3.7 
Railways il = =: = 2.4 - 
Canadian airlines Tt = = = = = 
Foreign airlines fi = — = = = 
Domestic marine i! - - - 46.3 - 
Foreign marine Tt - - - 25 - 
Pipelines tT = = = = = 
Road transport and urban transit t - sie _ 6.4 - 
Retail pump sales + - 134.7 - 4.3 - 
Transportation t - 140.1 61.8 - 
Agriculture t - 0.6 0.1 0.3 0.8 
Residential t - - 4.5 - 37.8 
Public administration t - 1.8 0.4 10.1 2.6 
Commercial and other institutional ii - 6.5 1.0 21.6 13.0 
Statistical difference ij X X x xX 
terajoules 

Production X Xx X Xx x X 
Exports Xx X xX X x Xx 
Imports X Xx X xX X X 
Inter-regional transfers X x X X x Xx 
Stock variation (change and adj.) X Xx X X X X 
Inter-product transfers X X X X X Xx 
Other adjustments X Xx X x X x 
Availability 45 807 5 162 254 4 641 2 260 

Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities _ = = 285 18 
(b) Electricity — by industry - = = = = = 
(e) Steam generation = i = = = = 
Net supply 45 807 5 162 254 4 356 2 243 
Producer consumption Xx X Xx X x X 
Non-energy use if = = = = = 
Energy use — final demand t - 5 161 253 4 350 2 239 
Iron mines Ti = = = x = 
Total mining + = = = 472 43 
Pulp and paper and sawmills t = = = 55 2 
Iron and steel t = = = = = 
Smelting and refining t = as = = = 
Cement + = = = x = 
Chemicals + =. = = = = 
Other manufacturing + = = 27 120 86 
Total manufacturing i} - = 27 177 86 
Forestry 16 = 2 & 6 ees 
Construction + = - 2 68 14 
Total industrial t = xs 28 723 143 
Railways + = = Le 94 ae 
Canadian airlines + pas = ss ns as 
Foreign airlines t = * = "= i 
Domestic marine t = = < 1 792 > 
Foreign marine t = = = 96 = 
Pipelines + 2 ed = a LE 
Road transport and urban transit Tt - 185 - 246 _ 
Retail pump sales t = 4 670 ~ 165 — 
Transportation t - 4 855 - 2 392 _ 
he Mb Tt = 21 6 10 32 
ie, t = - 168 = 1 461 
Public administration + a 61 15 390 101 
Commercial and other institutional t - 224 37 834 502 
Statistical difference + x x x x x 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 
lourds 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 
X 
Xx 
x 
X 
xX 
x 
X 
x 
x 
x 
X 
x 
x 
X 
X 
X 
xX 
x 


= tf 


TABLEAU 3C. Produits pétroliers raffinés - Terre-Neuve — 1988 Trimestre 2 


Aviation Aviation Non energy 
gasoline turbo fuel products 
Essence Carbu- Produits non- 
d'aviation réacteur énergétiques 
milliers de mètres cubes 
x x X 
xX X xX 
Xx X X 
X X Xx 
X X Xx 
X x X 
x X X 
1.6 77.2 13.2 
1.6 77.2 13.2 
Xx X Xx 
= - 13.2 
1.6 77.2 _ 
0.2 15.6 = 
- 35.8 _ 
0.2 513 - 
0.3 12.5 - 
1.1 13.3 = 
x xX X 
terajoules 
X Xx X 
Xx x X 
X Xx X 
X X Xx 
Xx X xX 
X Xx X 
X X xX 
53 2113 569 
53 2 773 569 
x X X 
= - 569 
53 2 773 - 
559 = 
1 286 _ 
5 1 845 - 
10 451 = 
38 478 = 
x x x 


Total refined 
products 


Total des 
produits 
raffines 


21 610 
X 


18 774 
X 


= 
> 
[=] 
œ 


- Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 

Forestier 
Construction 

Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non—-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Difference statistique 
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TABLE 3D. Refined Petroleum Products - Newfoundland — 1988 Quarter 2 


Refinery Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gasoline stove oil fuel oil fuel oil 

GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 

raffineries distillation à moteur pour poéles diésel légers 


— Year-to-date — 


thousands of cubic metres 


D On BR & ND + 


Production X X X X X x 
Exports X X X X X x 
Imports X X X x x x 
inter-regional transfers x X x X X x 
Stock variation (change and adj.) X X X xX X x 
Inter-product transfers Xx X X Xx X xX 
Other adjustments X x X Xx X x 
Availability 2.9 25:7 282.5 20.4 247.4 169.2 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities = = zs a 16.1 47 
(b) Electricity — by industry = = = = = 
(e) Steam generation = = cal a a à 
Net supply 2.9 29.7 282.5 20.4 231.4 164.5 
Producer consumption X x x x x x 
Non-energy use of = = = "a = 
Energy use — final demand if _ 282.5 20.4 231.0 164.2 
Iron mines t = = 5 x = 
Total mining t - = = 22.8 2.5 
Pulp and paper and sawmills a = = - 2.8 - 
Iron and steel t = = = = = 
Smelting and refining t = = = = > 
Cement t = = = x = 
Chemicals it = = = 0.1 = 
Other manufacturing if = = 1.8 6.5 6.1 
Total manufacturing t = = 1.8 9.5 6.1 
Forestry t = = = 0.9 = 
Construction iy - — 0.1 2.6 0.7 
Total industrial il - - 1.9 35.8 9.3 
Railways t = = = 5.1 - 
Canadian airlines t = = = = = 
Foreign airlines t = = = = = 
Domestic marine t - - - 98.2 - 
Foreign marine if - - - 5:5 - 
Pipelines a3 - = = - - 
Road transport and urban transit ii - 9.5 - 12.6 - 
Retail pump sales if - 255.9 - 8.1 - 
Transportation tj - 265.3 - 129.5 - 
Agriculture AF - 1.0 0.2 0.5 2.3 
Residential t ~ - 14.6 - 112.1 
Public administration t - Ste, 0.9 25.2 GEL 
Commercial and other institutional i - 12.8 2-7. 40.0 33.4 
Statistical difference ii X xX x X xX 
terajoules 
Production X x X X x X 
Exports X x X Xx Xx X 
Imports Xx x X Xx X x 
Inter-regional transfers Xx X x X Xx X 
Stock variation (change and adj.) Xx X Xx X X Xx 
Inter—product transfers x x X x x x 
Other adjustments X X X Xx X X 
Availability 74 19237 9 793 768 9 571 6 545 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities _ = = = 622 183 
(b) Electricity — by industry = = = = = ms 
(e) Steam generation = = = ss = 
Net supply 74 1 237 9 793 768 8 949 6 362 
Producer consumption x a Fa x x x 
Non-energy use + = = - we pa 
Energy use — final demand t - 9 790 768 8 935 6 351 
Iron mines € _ = = x = 
Total mining i = = = 882 96 
Pulp and paper and sawmills i _ = = 108 = 
Iron and steel t = ss = = = 
Smelting and refining + = = = = = 
Cement t = = a x = 
Chemicals + = = = 4 = 
Other manufacturing t = = 68 252 234 
Total manufacturing Ÿ - - 68 366 234 
Forestry t - - - 37 1 
Construction ii - - 5 101 29 
Total industrial t - - 73 1 385 360 
Railways t = = & 196 à 
Canadian airlines t = = a = = 
Foreign airlines t = re ~ = rat 
Domestic marine t - - - 3 799 = 
Foreign marine + = pi, 4 214 + 
Pipelines + = = < 2 S 
Road transport and urban transit t : 328 - 486 = 
Retail pump sales t = 8 869 = 313 = 
Transportation 
pepo : 7 os 9 > se 91 
Residential + = = 549 4 337 
Public administration a 
if - 112 35 974 273 
Commercial and other institutional fh ~ 445 102 1 548 1 290 
Statistical difference t x X x x x 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 
lourds 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 


x KK KK OK x 


LS = 


TABLEAU 3D. Produits pétroliers raffinés — Terre-Neuve — 1988 Trimestre 2 


Aviation 

gasoline 

Essence 
d'aviation 


Aviation 
turbo fuel 
Carbu- 
réacteur 


milliers de mètres cubes 


SoS SS SR SS 


nN 


Non energy 
products 
Produits non- 
énergétiques 


XX XX OK OK OK 


701 


Total refined 
products 


Total des 
produits 
raffines 


41 784 


36 731 


— Cumulatif de l'année — 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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Newfoundland — 1988 Quarter 2 


TABLE 3E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


Trimestre 2 


Quarter 2 
thousands of cubic metres 


1 Production X xX Xx X Xx Ds 

a Exports x X X Xx x X 

3 Imports X Xx X Xx X x 

4 Inter-regional transfers X X x X X xX 

5 Stock variation (change and adj.) x x x X x x 

6 Inter—product transfers X X X X X X 

7 Other adjustments X X Xx X X x 

8 Availability - 0.4 9.7 3.2 -- 1312 

15 Producer consumption X Xx X X x 
16 Final demand ~ 0.4 97 32 -- 13.2 
19 Total mining - - - 0.5 - 0.5 
27 Total manufacturing - - - 0 - 1.0 
28 Forestry - - - -- - — 
29 Construction - - 9.7 0.1 - 9.9 
41 Transportation - - - 1.0 - 1.0 
42 Agriculture - - _ — = — 
44 Public administration - - - 0.2 - 0.2 
45 Commercial and other institutional ~ 0.4 - 0.2 -- 0.6 
Statistical difference X X X X x X 


Total 
all types 


kilotonnes 


1 Production - ~ - - - = 
Pa Exports - - _ - ~ - 
1 Imports - - = - _ _ 
4 Inter-regional transfers = = - - - - 
5 Stock variation (change and adj.) ~ _ - = = = 
ri Other adjustments - - _ - - = 
8 Availability - - - - - - 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity — by utilities - - = = = = 
10 (b) Electricity — by industry - - = = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases - ~ - _ = = 
La (e) Steam generation _ = = = = = 
14 Net supply - _ = = = ms 
15 Producer consumption - = = ad =. ” 
16 Non-energy use _ = = = 3 = 
17 Energy use — final demand - _ = = = as 
19 Total mining _ - = _ = =, 
20 Pulp and paper and sawmills - = = = = = 
21 Iron and steel = = = = = = 
22 Smelting and refining _ = = = a = 
23 Cement = = an = _ = 
25 Chemicals = = = = = = 
26 Other manufacturing ~ = = = = = 
27 Total manufacturing _ = = = as = 
43 Residential = = = = ae = 
44 Public administration = a = = = = 


Commercial and other institutional 


TABLE 3G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 


Light fuel 
oil 


Heavy fuel 
oil 


Tar, pitch, 
petrol. coke 


Coals Natural gas 


Charbon 


Goudron, brai 
coke de pétr. 


Mazouts 
lourds 


Mazouts 
legers 


Carburant 
diésel 


Gaz naturel 


gigawatt hours 


Quarter 2 

Electricity generated: 
1 by utilities - - 23 1 299 = 
2 by industry - - ~ - 1 = 
3 Total - - 23 1 300 = 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities - - 50 11 = 
5 by industry = = 2 = +. = 
6 Total 


a = 50 11 884 = 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 


= = 


Terre-Neuve — 1988 Trimestre 2 


TABLEAU 3E,. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Produits 
spéciaux/ 
base-naphte 


Huiles et Autres Total des 
graisses produits produits non- 
lubrifiantes énergétiques 


Alimentation 
pétrochimique 


Asphalte 


Year-to-date Cumulatif de l'année 


milliers de mètres cubes 


x x X x X X Production 1 
x x X x X x Exportations 2 
X xX X x X xX Importations 3 
x x X X Xx X Transferts inter-régions 4 
x X x X x X Variation des stocks 5 
xX X Xx X X Xx Transferts inter—produits 6 
X x x X Xx X Autres ajustements 7 
~ 1.2 9.8 5.7 -- 16.7 Disponibilite 8 
X xX Xx Xx Xx X Autoconsommation 15 
- Le 9.8 LA 4 -- 16.7 Ecoulement final 16 
~ - = 0.9 = 0.9 Total minier 19 
- _ - 17 - a A Total manufacturier 27 
= = = = = — Forestier 28 
. - 9.8 0.2 - 10.0 Construction 29 
~ - - 2.1 - 2.1 Transport 41 
_ 2 = = a —_ Agriculture 42 
2 = - 0.4 = 0.4 Administration publique 44 
~ lz - 0.3 -- 1.6 Commerces et autres institutions 45 
xX x x X x x Difference statistique 46 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 
kilotonnes 


= a = = - - Production 1 
= = = = = = Exportations 2 
= = = = = - Importations 3 
= = = = _ — Transferts inter-régions a 
= = = = = - Variation des stocks 5 
= = = = = - Autres ajustements 7 
a = = - - -- Disponibilite 8 
Transformé en autres combustibles: 
= = = = - - a) Energie électrique — par services 9 
à = = = - - b) Energie électrique — par industries 10 
fs = = = : ~ c) Coke et gaz manufacture at 
= = = <3 ~ - e) Production de vapeur LS 
—— _ _ - - -- Disponibilite nette 14 
& = = as = = Autoconsommation 15 
ia = = = = = Usage non-énergétique 16 
— - - - - -- Usage énergétique — écoulement final 17 
= = = = - - Total minier 19 
= = = - - - Pates et papier et scieries 20 
- = = a = - Sidérurgie vit 
i" œ = = = - Fonte et affinage 22 
A s £ = - - Fabricants de ciment 23 
= = = = = # Produits chimiques 25 
= = =. = = - Manufacturier — autres 26 
= = _ - os - Total manufacturier 27 
ss sd = af = = Domestique 43 
Pe = = = = - Administration publique ad 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 3G. Energie électrique produite à partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases liquor Other service all fuels 
Gaz Lessive de Autres Consommation Total des 

manufacturés pate épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 2 


Production de l'énergie électrique: 


à = = _ _ 323 par services 1 
= oe = _ - rh par industries 2 
“ = = _ - 324 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 

= -- _ - - 942 par services 4 
= = = = - 3 par industries 5 

Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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TABLE 4A. Primary and Secondary Energy — Prince Edward Island 1988 Quarter 2 


— Quarter 2 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 

(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 

(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Airlines 

Marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 

(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 

(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Airlines 

Marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


Petrole 
brut 


megalitres 


Crude 
oil 


Natural 


naturel 


gigalitres 


Gas plant 
NGL's 
LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


! 
HS) 
on 


! 
LS 
| © 


terajoules 


Hydro and 
nuclear 
electricity 
Electricité 
(hydro et 
nucléaire) 


GWH 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 
primaires 


Coke 


kilotonnes 


= Be = 


TABLEAU 4A. L'énergie primaire et secondaire — Île-du-Prince-Édouard — 1988 Trimestre 2 


Coke oven 
gas 


Gaz de 
fours à coke 


gigalitres 


terajoules 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


UNXXXXX X X 


nn 
Le] 
> 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


i 
Nn 
[=] 


MH +++ + + + + + + + + + + + + 


+ HHH +++ + +++ ++++++ ++ ++ ++ 0 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


pode Gi deg + 


— Trimestre 2 - 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovieres 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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TABLE 4B. Primary and Secondary Energy — Prince Edward Island 1988 Quarter 2 


— Year-to-date - 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


Crude Natural Gas plant 
oil gas NGL's 
Pétrole Gaz LGN des 
brut naturel usines de 

gaz 


megalitres gigalitres megalitres 


terajoules 


Hydro and 
nuclear 
electricity 


Electricité 
(hydro et 
nucléaire) 


GWH 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 
primaires 


Coke 


kilotonnes 


= ee 


TABLEAU 4B. L'énergie primaire et secondaire — Île-du-Prince-Édouard — 1988 Trimestre 2 


Coke oven 
gas 


Gaz de 
fours à coke 


gigalitres 


terajoules 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


uo 
> 
wo 


HR +++ +++ +++ +++ ++—++ + ++ ++! 


re 
© 
œ 


À HA + +++ + + + + + + + + + + + + + + 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


RS et 


— Cumulatif de l’année — 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes 

Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes 

Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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— Quarter 2 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 


Stock variation (change and adj.) 


Inter-product transfers 
Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 
Residential 
Public administration 


Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 


Stock variation (change and adj.) 


Inter—product transfers 
Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 
Residential 
Public administration 


Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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TABLE 4C. Refined Petroleum Products — Prince Edward Island 1988 Quarter 2 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


DL XX XX X x x 


NS 


ND 


HR +++ + +++ +++++ ++ — + + X L 


XX XX X OK OK 


DU 
> 


Lead 


ttt tt tt tt ttt + + + + + + ++ + ++ ++ + X BE 


Still 
gas 


Gaz de 
distillation 


XXXX OK OK OK 


Motor Kerosene & 


gasoline 


Essence 


stove oil 


Mazouts 


à moteur pour poêles 


thousands of cubic metres 


D XX XX XX x 


B 
a 


ioxxx«xx&«&« X 


e 


<x <x KK X OK OK 


Diesel 
fuel oil 
Carburant 
diésel 


D XX x x x xx 


ra 
a 


— KK MK OK OK OK OK 


a 
re) 


29 


Light 
fuel oil 


Mazouts 
legers 


Od SCI cic 


nN 
wo 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 
lourds 


xxx KKK 


a o 
| w 


° © 
<N 


° 
N 


x wo 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 


XX XX X OK OK 


ce 


TABLEAU 4C. Produits pétroliers raffinés — Île-du-Prince-Édouard — 1988 Trimestre 2 


Aviation Aviation 

gasoline turbo fuel 

Essence Carbu- 
d'aviation réacteur 


milliers de métres cubes 


X X 
X x 
x X 
X X 
x X 
X Xx 
X X 
0.2 12 
0.2 1.2 
Xx X 
0.2 12 
= 0.6 
- 0.6 
0.2 0.6 
X x 
terajoules 
X Xx 
X x 
X Xx 
X X 
X X 
Xx X 
Xx Xx 
8 44 
8 44 
X X 
8 44 
- 20 
- 20 
8 23 
— E 
x x 


Non energy 
products 
Produits non- 
énergétiques 


Riise Se es 


id 


x KK KOK OK OK 


N 
w 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffines 


N xx & KKK X 


o 
Be 


a 
1 © 


— Trimestre 2 - 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilite nette 
Autoconsommation 
Usage non—énergétique 
Usage energetique — ecoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


œ@ On OU BR 1 


@ ji Un B À N — 


a = 


TABLE 4D. Refined Petroleum Products — Prince Edward Island 1988 Quarter 2 


— Year-to-date - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 

Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


JR Rene 


an 


1 


a 


Sh SE at tt a at 


170 


+ HHH HHH HHH HE + + + + + + + + + + X 


Gaz de 
distillation 


— KKK OK OK OK 


XXX XX OK OK 


Motor 
gasoline 
Essence 

à moteur 


Kerosene & 
stove oil 
Mazouts 

pour poéles 


thousands of cubic metres 


X Xx 

x X 

X X 

Xx X 

x X 

X X 

X Xx 

81.6 72 

81.6 74 

x Xx 

81.6 7.1 

10 - 

73:9 - 

75.0 - 

ear 0.4 

= 6.0 

0.5 — 

325 0.7 

X x 
terajoules 

X X 

Xx X 

xX X 

X x 

X X 

X Xx 

X X 

2 830 269 

2 830 269 

X X 

2 828 269 

“= 1 

36 - 

21563 - 

2 599 = 

92 14 

= 226 

18 1 

120 27 

x x 


Diesel 
fuel oil 


Carburant 
diesel 


27 


OXKXXX XX X 


Light 
fuel oil 
Mazouts 
légers 


OXXXXXX X 


œ 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 
lourds 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 


x KKK x x OK 


= £5.< 


TABLEAU 4D. Produits pétroliers raffinés — Île-du-Prince-Édouard - 1988 Trimestre 2 


Aviation 

gasoline 

Essence 
d'aviation 


Aviation 
turbo fuel 
Carbu- 
réacteur 


milliers de mètres cubes 


~ 


OO XX XX ™& 


UXXXXX X X 


ny 


x KKK KOK OK 


wo 
œ 


Non energy 
products 
Produits non- 
énergétiques 


D XX XX x x x 


n 


«x KK KK OK OK 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffinés 


OXKXXX XX X 


n 
N Ww 
o © 
Ww 


a 
» 


- Cumulatif de l'année - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilite nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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Prince Edward Island 1988 Quarter 2 


TABLE 4E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


Trimestre 2 


Quarter 2 
thousands of cubic metres 


1 Production X x x x x x 
2 Exports X X X X X x 
3 Imports X x X X X X 
4 Inter-regional transfers X x Xx X x xX 
5 Stock variation (change and adj.) X xX X X X X 
6 Inter-product transfers X x X X X X 
Fi Other adjustments x x X X x X 
8 Availability - -- 4.1 0.6 - LZ 
15 Producer consumption x ne X x 
16 Final demand -- 1.1 0.6 - LA 
19 Total mining - - - - - _ 
27 Total manufacturing - - - -- = so 
28 Forestry = - = = 2 = 
29 Construction - - isi — - al 
41 Transportation - - - 0.4 - 0.4 
42 Agriculture - - = 0.1 - 0.1 
44 Public administration = 2 = = > ae 
45 Commercial and other institutional - —— - 0.1 - 0.1 


Statistical difference 


Total 
all types 


Quarter 2 


kilotonnes 
1 Production - ~ - - ~ - 
2 Exports ~ - - - - - 
3 Imports - - - _ - = 
4 Inter-regional transfers 0.9 - - = - 0.9 
5 Stock variation (change and adj.) - - - - - - 
7 Other adjustments - - - - - - 
8 Availability 0.9 - - - - 0.9 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity — by utilities - - - = = = 
10 (b) Electricity — by industry - - _ - = _ 
11 (c) Coke and manufactured gases - - ~ - - - 
13 (e) Steam generation - = = = = x 
14 Net supply 0.9 _ = _ = 0.9 
15 Producer consumption = = = = = = 
16 Non-energy use _ = = = = = 
17 Energy use — final demand 0.9 - - - - 0.9 
19 Total mining - _ = = _ = 
20 Pulp and paper and sawmills - = = = = = 
21 Iron and steel ~ = = = = = 
22 Smelting and refining - = = = 2 = 
23 Cement ~ = = = = = 
25 Chemicals - = = = 2 Be 
26 Other manufacturing - = = as = te 
27 Total manufacturing - = = Ss = = 
43 Residential _ = = = Ae = 
44 Public administration 0.9 = = = = 0.9 


Commercial and other institutional 


TABLE 4G, Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 


Light fuel 
oil 


Heavy fuel 
oil 


Tar, pitch, 
petrol. coke 


Coals 


Charbon 


Natural gas 


Carburant 
diésel 


Gaz naturel Mazouts 


lourds 


Mazouts 
légers 


Goudron, brai 
coke de petr 


gigawatt hours 


Quarter 2 

Electricity generated: 
1 by utilities - - 2 - 10 7 
2 by industry = = = = = 
3 Total - = 2 = 10 = 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities - _ 5 - 50 - 
5 by industry _ = = = . = 
6 Total = = 5 = 50 = 


Supplementary information: See Text Table IV of introduction 


PE 


Île-du-Prince-Édouard — 1988 Trimestre 2 


TABLEAU 4E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Alimentation 
pétrochimique 


Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
spéciaux/ graisses produits produits non— 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 


Year-to-date Cumulatif de l'année 


milliers de métres cubes 


X x X x x x Production 1 
X Xx X X x X Exportations 2 
x x Xx X xX X Importations 3 
X xX X Xx X x Transferts inter-régions 4 
x x x X xX X Variation des stocks a 
x x x Xx X x Transferts inter—produits 6 
X Xx X X X x Autres ajustements 4 
-- 1.2 1.0 - 2.2 Disponibilite 8 
x X xX X X Autoconsommation 35 
= -- 12 1.0 - 2.2 Ecoulement final 16 
= - - - - - Total minier 19 
~ - - -- - -- Total manufacturier 27 
- ~ - = - - Forestier 28 
- - 17 0.1 ~ 12 Construction 29 
- - - 0.7 - 0.7 Transport 41 
- - - 0.1 - 0.1 Agriculture 42 
- _ ~ 0.1 - 0.1 Administration publique 44 
- ae - 0.1 - 0.2 Commerces et autres institutions 45 
xX x Différence statistique 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 


kilotonnes 
= zs = ee _ - Production 1 
= = = _ - ~ Exportations 2 
= a se = _ - Importations 3 
3.4 = - - - 3.4 Transferts inter-régions 4 
= a = _ _ ~ Variation des stocks 5 
= 5 = = = = Autres ajustements 7 
3.4 ns = £ = 3.4 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
= = = = - - a) Energie électrique — par services 9 
= = = - - _ b) Energie électrique — par industries 10 
ce es = = - ~ c) Coke et gaz manufacturé 11 
x a a a = - e) Production de vapeur 13 
3.4 _ - - - 3.4 Disponibilite nette 14 
= = = - - ~ Autoconsommation 15 
== = hs = = = Usage non-énergétique 16 
3.4 - - = - 3.4 Usage énergétique — écoulement final 17 
= = = = - - Total minier 19 
FA : S s = - Pâtes et papier et scieries 20 
s. = a = = - Sidérurgie 21 
= = = = = - Fonte et affinage 22 
O3 > = = = = Fabricants de ciment 23 
" = = =. = - Produits chimiques 25 
a = = = = - Manufacturier — autres 26 
= = = _ - - Total manufacturier 27 
5 z & = = = Domestique 43 
3.4 = s = _ 3.4 Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 4G. Énergie électrique produite à partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases liquor Other service all fuels 
Gaz Lessive de Autres Consommation Total des 

manufacturés pâte épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 2 


Production de l'énergie électrique: 


si = = = - 12 par services 1 
= as = = - - par industries 2 
L = = _ - 12 Total =| 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
= = = = ~ 55 par services 4 
- = s = - ~ par industries 5 


Total 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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— Quarter 2 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


aby | — 


TABLE 5A. Primary and Secondary Energy — Nova Scotia — 1988 Quarter 2 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


714.1 
240.0 


=32.5 
79 


73.2 
524.8 


506.6 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


Natural 


naturel 


gigalitres 


terajoules 


Gas plant 
NGL's 
LGN des 
usines de 
gez 


megalitres 


2.0 


—29.1 
0.8 


Hydro and 
nuclear 
electricity 


Électricité 
(hydro et 
nucléaire) 


a 


mi 
mi 
ou 
œ 


— 
oo 
[e] 
os 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 
primaires 


Coke 


kilotonnes 


= 49 = 


TABLEAU SA. L'énergie primaire et secondaire — Nouvelle-Écosse - 1988 Trimestre 2 


Coke oven 
gas 


Gaz de 
fours a cok 


gigalitres 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
e pétroliers 
raffinés 


megalitres 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


= 
w 
a 
ms 


+ +++ +444 +++ +++ ++ +++ +++ ++ ++) 


a 
N 
8 
a 


+ HHH HHH Oss ts + ++ + —+ 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


— Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
17 541 a) Énergie électrique — par services 
289 b) Energie électrique — par industries 
- c) Coke et gaz manufacture 
- d) Produits raffinés 
- e) Production de vapeur 


41 807 Disponibilité nette 
X Autoconsommation 
13527 Usage non-énergétique 


37 792 Usage énergétique — écoulement final 
- Mines de fer 


649 Total minier 
2 647 Pates et papier et scieries 
x Sidérurgie 
- Fonte et affinage 
x Fabricants de ciment 
x Raffinage pétrolier 
224 Produits chimiques 
1 970 Manufacturier — autres 


5 749 Total manufacturier 
50 Forestier 
291 Construction 


6 738 Total industriel 

512 Sociétés ferrovières 
1 053 Lignes aériennes 
3 804 Maritimes 

= Pipelines 

1 019 Transport commercial et en commun 
9 728 Ventes au détail (pompes) 
16 117 Transport 

495 Agriculture 
7 694 Domestique 
2 104 Administration publique 
4 644 Commerces et autres institutions 


x Difference statistique 
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— Year-to-date — 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Avaiiability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


TABLE 5B. Primary and Secondary Energy - Nova Scotia — 1988 Quarter 2 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


1 541.6 
421.1 


=35.0 
—10.0 


116.5 
1 212.0 


1 153.0 


20.3 


42 549 
11 622 


Natural Gas plant 
gas NGL's 


Gaz LGN des 
naturel usines de 
gaz 


gigalitres megalitres 
- 2.0 


- —29.5 
- 0.9 


terajoules 


Hydro and 
nuclear 
electricity 
Electricité 
(hydro et 
nucléaire) 


15 805 


ae 
re 
of 
+ 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 
primaires 


Coke 


kilotonnes 


14.7 


5.4 


=.) — 


TABLEAU 5B. L’énergie primaire et secondaire — Nouvelle-Écosse - 1988 Trimestre 2 


Coke oven 
gas 


Gaz de 
fours a coke 


gigalitres 


terajoules 


129 


Refined 
petroleum 
products 


Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


85 


76 


66 


Vs + OO 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


ry 
B 
N 
uo 
Le] 


+++ HH 4H 4H 444 444 +++ 44444 + + + + 


Total 
primary and 
secondary 


Total 
primaire et 
secondaire 


— Cumulatif de l'année - 


. 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacture 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


En Production 
Xx Exportations 
X Importations 
X Transferts inter-régions 
X Variation des stocks 
X Transferts inter—produits 
X Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
40 414 a) Énergie électrique — par services 
593 b) Energie électrique — par industries 
568 c) Coke et gaz manufacturé 
= d) Produits raffines 
- e) Production de vapeur 
94 145 Disponibilite nette 
x Autoconsommation 
2 760 Usage non-énergétique 
84 718 Usage énergétique — écoulement final 
_ Mines de fer 
1 246 Total minier 
5 761 Pâtes et papier et scieries 
x Sidérurgie 
- Fonte et affinage 
X Fabricants de ciment 
X Raffinage pétrolier 
395 Produits chimiques 
3 964 Manufacturier — autres 
12 672 Total manufacturier 
99 Forestier 
675 Construction 
14 692 Total industriel 
1 039 Sociétés ferrovières 
1 851 Lignes aériennes 
7 579 Maritimes 
- Pipelines 
"725 Transport commercial et en commun 
18 226 Ventes au détail (pompes) 
30 421 Transport 
1 119 Agriculture 
22 051 Domestique 
5 546 Administration publique 
10 889 Commerces et autres institutions 
x Difference statistique 
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— Quarter 2 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 

Total manufacturing 


Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical diference 


NE 


TABLE SC. Refined Petroleum Products — Nova Scotia — 1988 Quarter 2 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


WU XX XX X x x 


BR 
w 


& 
w 
w 


+ +H Hts HS + ++ +++ + ++ ++ + X 0 


[a1 
ou 
N 


HR HHH HH + + + + + +++ ++ + + + + —+ X 


Motor Kerosene & 
gasoline stove oil 
Gaz de Essence Mazouts 
distillation à moteur pour poêles 
thousands of cubic metres 
X Xx X 
X Xx X 
Xx X Xx 
X X xX 
X xX Xx 
Xx X X 
X x x 
43.2 286.5 9.6 
43.2 286.5 9.6 
x x x 
- 286.4 9.6 
= = 0.6 
= = 0.6 
= = 0.6 
= 7.0 - 
= 262.9 = 
— 269.9 - 
— 2.6 0.5 
= = 7.4 
= 4.3 0.1 
- 9.6 1.0 
x x X 
terajoules 
X x X 
X X Xx 
X X X 
X xX X 
X X X 
X X Xx 
X Xx 
1 801 9 931 362 
1 801 9 931 362 
X X x 
- 9 928 362 
= = 21 
= = 21 
à = i) 
= a 23 
= 242 = 
= 9 113 = 
= 9 355 =, 
2 89 18 
a = 278 
= 150 4 
z 333 39 
x x ¥ 


Diesel 
fuel oil 
Carburant 
diesel 


OXXXX XX X 


i 
.- 
N 


Light 
fuel oil 
Mazouts 

legers 


mn XX XX x x x 


J 
a 
> 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 

lourds 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 


x KK KK OK OK 


448 


me BF 


TABLEAU SC. Produits pétroliers raffinés - 


Aviation Aviation Non energy 
gasoline turbo fuel products 

Essence Carbu- Produits non- 
d'aviation réacteur énergétiques 


milliers de mètres cubes 


xX X X 
xX X X 
X X X 
x X X 
x X X 
Xx Xx X 
X Xx X 
0.4 42.1 335 
0.4 42.1 33.5 
X X X 
= = 33.4 
0.4 42.1 - 
0.1 28.6 = 
- 0.6 - 
0.1 29.2 - 
0.1 12.6 - 
0.1 0.3 _ 
X x X 
terajoules 
Xx X X 
X X X 
xX Xx X 
X X X 
x x X 
X Xx X 
Xx X Xx 
12 1 514 1 329 
12 1 514 1 329 
Xx X X 
- — D 327 
12 1 514 _ 
4 1 027 — 
= 23 a 
4 1 049 _ 
4 453 - 
5 11 - 
x x x 


Nouvelle-Écosse — 1988 Trimestre 2 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffinés 


— Trimestre 2 - 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilite nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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TABLE SD. Refined Petroleum Products - Nova Scotia - 1988 Quarter 2 


Refinery Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gasoline stove oil fuel oil fuel oil 

GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 

raffineries distillation à moteur pour poêles diesel légers 


— Year-to-date — 


thousands of cubic metres 


OBnNOAOF WHY 
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Production x x x x x x 
Exports x x X X x x 
Imports x X X x x x 
Inter-regional transfers X x x X x X 
Stock variation (change and adi.) X X xX X X x 
Inter-product transfers X X X X X x 
Other adjustments X X X X X x 
Availability 74.4 91.5 541.7 35.0 292.3 524.6 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities = = = = 6.6 2.1 
(b) Electricity — by industry = aa = = 3 = 
(e) Steam generation = = = 4 + 
Net supply 74.4 91.5 541.7 35.0 285.7 522.5 
Producer consumption x x x x x X 
Non-energy use t = + = = a 
Energy use — final demand T > 541.5 34.9 284.2 522.2 
Iron mines t = = = = = 
Total mining t = = ae 9.1 3.0 
Pulp and paper and sawmills if - - - el - 
Iron and steel 3 = = = X = 
Smelting and refining it = = = a a 
Cement it = = = X = 
Chemicals 1 = = = = = 
Other manufacturing t - = 1.6 20.9 32.1 
Total manufacturing 7 - - 1.6 29.7 32.1 
Forestry \ - - — 2.4 0.1 
Construction 18 - - 0.1 10.4 4.0 
Total industrial 5 - - 1.6 51.6 39.2 
Railways il - - = 26.9 - 
Canadian airlines t = = = = = 
Foreign airlines Tt = = = = = 
Domestic marine t = - - 62.3 - 
Foreign marine ii — - - 8.1 - 
Pipelines t = = = = = 
Road transport and urban transit t - 12.8 - 29.9 - 
Retail pump sales t - 496.7 - 26.1 - 
Transportation 1 - 509.4 - 153.3 - 
Agriculture t - 4.6 12 5.8 10.8 
Residential t - - 28.3 - 334.0 
Public administration if - 8.3 0.3 39.1 39.5 
Commercial and other institutional it ~ 19.1 3.0 34.4 98.7 
Statistical difference t x xX x x x 
terajoules 
Production X X x X Xx x 
Exports X xX X xX X Xx 
Imports X X x Xx X X 
Inter-regional transfers xX X X X x X 
Stock variation (change and adj.) X X X X X X 
Inter-product transfers X X X x X X 
Other adjustments X X Xx x X X 
Availability 1 949 3 818 18 776 199347 11 306 20 292 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities _ = = = 254 81 
(b) Electricity — by industry - = = i = = 
(e) Steam generation = = = = = = 
Net supply 1 949 3 818 18 776 1 317 11 052 20 212 
Producer consumption X X x x x x 
Non-energy use Tl _ = = = = 
Energy use — final demand 1 - 18 767 1 316 10 992 20 198 
Iron mines ‘i = = = = = 
Total mining t = = 1 350 115 
Pulp and paper and sawmills sn = — at. 276 ey 
Iron and steel 11 = = = x = 
Smelting and refining t = = = = = 
Cement t = = = x = 
Chemicals t = = a os By 
Other manufacturing + = = 59 807 1 240 
Total manufacturing + = = 59 1 150 1 240 
Forestry 7 = bat 1 93 5 
Construction + = _ 2 400 156 
Total industrial t - - 62 1 994 1 317 
Railways t = = a 1 039 Z 
Canadian airlines t = = = a ie 
Foreign airlines T = = = ” = 
Domestic marine t ~ ~ - 2 411 = 
Foreign marine je = a . 314 ne 
Pipelines at = 2 = = = 
Road transport and urban transit t = 442 = 1 155 + 
Retail pump sales t = 17 215 a 1011 = 
bétons t - 17 657 - 5 930 = 
ses ores t = 161 62 223 416 
Public administration J iz A ee = <n 
Commercial and other institutional - a nee ih 
t = 661 115 12532 3 817 
Statistical difference + xX x x x x 


nS — 


TABLEAU 5D. Produits pétroliers raffinés - Nouvelle-Écosse — 1988 Trimestre 2 


Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products 

Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques 


milliers de mètres cubes 


x X xX x X 

x X X X X 

x X xX x X 

Xx X Xx X X 

Xx X x X X 

xX X xX X X 

x X x X x 

488.0 49.2 0.6 86.1 73.6 

197.8 = - = =. 

14.2 - - - 

276.0 49.2 0.6 86.1 73.6 

X Xx X X Xx 

= = -= = 73.6 

258.3 20.5 0.6 86.1 - 

5.8 = = = Es 

i he - - 2 = 

x = = ” os 

x 20.5 - - _ 

59 - _ = = 

10.6 ~ = = 2 

98.7 20.5 - _ = 

0.3 = = = = 

104.8 20.5 - _ = 

= = 0.2 48.5 - 

= = = 2.9 - 

51.9 - - - - 

64.5 = = = 5 

116.3 - 0.2 51.4 - 

17 - - = - 

12.8 - - - - 

10.6 - 0.3 31.9 - 

127 - 0.2 2.9 - 

x x x x x 
terajoules 

X xX X X xX 

X x Xx Xx X 

xX x Xx Xx X 

X Xx X X Xx 

X x X x X 

x X Xx x X 

x X x x X 

20 366 2 084 21 3 092 2 761 

8 256 ~ _ = à 

593 = = - = 

11 517 2 084 21 3 092 2 761 

X X x X Xx 

- - - — 2 760 

10 777 869 21 3 095 _ 

243 - - - = 

3 226 = = = ae 

x = = > à 

xX 869 = = = 

221 - = = = 

444 ~ - - - 

4117 869 - =- - 

11 _ =- = = 

4 372 869 - = = 

=. _ 6 1 743 = 

- - - 103 - 

2 164 - = = = 

2 690 - - - - 

4 854 - 6 1 846 - 

69 = = = = 

535 - - - = 

44] - 9 1 145 = 

507 - 7 105 - 

x x x x x 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffines 


<x «KK OK OK OK 


- Cumulatif de l'année - 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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Nova Scotia — 1988 Quarter 2 


TABLE 5E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other fotal 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


Quarter 2 Trimestre 2 


thousands of cubic metres 


1 Production Xx X x X Xx X 
2 Exports X x x X X x 
2 Imports X Xx X X xX X 
4 Inter-regional transfers X X X X X X 
5 Stock variation (change and adj.) X X xX X x x 
6 Inter—product transfers X X x X xX x 
7 Other adjustments X X X X X x 
8 Availability 12.8 0.8 13.7 6.1 - 33.5 
15 Producer consumption X Xx Xx X X x 
16 Final demand 12.8 0.8 13.7 6.1 - 33.4 
19 Total mining - - - 0.3 - 0.3 
27 Total manufacturing 12.8 - a5 1.3 - 15.6 
28 Forestry - - - -- - — 
29 Construction - - 12% 0.2 - 12.4 
41 Transportation - - - 2.8 - 2.8 
42 Agriculture — - = 0.1 - 0.1 
44 Public administration — - - 0.4 - 0.4 
45 Commercial and other institutional - 0.8 - 1.0 - lee 


Statistical difference 


TABLE 5F. Coal Details 


Canadian Sub— Lignite Anthracite Imported 
bituminous bituminous bituminous 


Total 
all types 


Quarter 2 Trimestre 2 
kilotonnes 
1 Production 714.1 - _ - - 714.1 
2 Exports 240.0 - - - - 240.0 
3 Imports - - - _ _ = 
4 Inter-regional transfers =32.5 - - - - -32.5 
5 Stock variation (change and adj.) -9.9 - - - - -99 
7 Other adjustments 73°2 — - - = Pave 
8 Availability 524.8 ~ - - - 524.8 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity — by utilities 506.6 - - - - 506.6 
10 (b) Electricity — by industry ~ - _ = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases - _ - ~ = = 
is) (e) Steam generation = = = L. 4 
14 Net supply 18.2 - - - - 18.2 
15 Producer consumption Ta = = = = 11 
16 Non-energy use - = = £ a 
17 Energy use — final demand 17.0 - - - - 17.0 
19 Total mining - - = = = = 
20 Pulp and paper and sawmills - = = = = = 
21 lron and steel x = = = = Ne 
22 Smelting and refining _ = ze = ps = 
23 Cement x = = = = X 
25 Chemicals _ = a = = = 
26 Other manufacturing = = = = = 
27 Total manufacturing 9.8 = = = L 9.8 
43 Residential 7.2 = ~ = = 7 
44 Public administration - = = = = 


Commercial and other institutional 


TABLE SG. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
Coals Natural gas fuel oil 


Light fuel 
oil 


Heavy fuel 
oil 


Tar, pitch, 
petrol. coke 


Charbon Gaz naturel Carburant 
diésel 


Goudron, brai 
coke de petr 


Mazouts 
lourds 


Mazouts 
légers 


gigawatt hours 


Quarter 2 

Electricity generated: 
1 by utilities 1 318 ~ 2 3 334 - 
2 by industry ~ - : ~ 48 = 
3 Total 1 318 - 2 3 383 = 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities 3 006 - 16 8 763 ~~ 
5 by industry - = = = 99 = 
6 Total 3 006 - 16 8 862 = 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 


at ae 


Nouvelle-Écosse — 1988 Trimestre 2 


TABLEAU 5E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique spéciaux/ graisses produits produits non— 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 


Year-to-date Cumulatif de l'année 


milliers de mètres cubes 


x X x X x xX Production 1 
x X xX X X Xx Exportations 2 
x X X X Xx X Importations 3 
x X x X Xx x Transferts inter-régions 4 
xX X X xX X xX Variation des stocks 5 
X x X X Xx X Transferts inter-produits 6 
X x X X x X Autres ajustements 7 
47.2 1.3 13.7 11.4 =~ 73.6 Disponibilite 8 
X x X X x X Autoconsommation ts 
47.2 1.3 13.7 11.3 —— 73.6 Ecoulement final 16 
- - - 0.6 _ 0.6 Total minier 19 
47.2 - a 27. - 51.4 Total manufacturier 21 
- - - —— - -- Forestier 28 
= - 122 0.3 ~ 125 Construction 29 
- - - 53 - 53 Transport 41 
= - - 0.1 = 0.1 Agriculture 42 
- - = 0.7 - 0.7 Administration publique 44 
- 153 - 1.4 — 2.8 Commerces et autres institutions 45 
X Différence statistique 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 


kilotonnes 

1 541.6 - Es - - 1 541.6 Production 1 
421.1 - - - - 421.1 Exportations 2 
ne = = = - - Importations 3 
—35.0 ~ - - ~ -35.0 Transferts inter-régions 4 
-5.4 - - ~ —4.6 —10.0 Variation des stocks 5 
116.5 - - - - 116.5 Autres ajustements if 
1 207.4 - - - 4.6 1 212.0 Disponibilite 8 

Transformé en autres combustibles: 
1 153.0 - - - = 11630 a) Énergie électrique — par services 9 
- - - - - - b) Energie électrique — par industries 10 
15:7 - - ~ 4.6 20.3 c) Coke et gaz manufacturé 11 
= - - - - ~ e) Production de vapeur 13 
38.7 - - - - 38.7 Disponibilite nette 14 
235 ~ - - - 2.5 Autoconsommation 15 
- ~ - - - — Usage non-énergétique 16 
36.2 - - - - 36.2 Usage énergétique — écoulement final LF 
7 ad = = = - Total minier 19 
- = - - - - Pates et papier et scieries 20 
Xx - - - - X Sidérurgie 21 
_ _ - - = - Fonte et affinage 22 
x - - - = x Fabricants de ciment 23 
se a = £ = = Produits chimiques 25 
- ~ - - - - Manufacturier — autres 26 
14.0 - ~ - - 14.0 Total manufacturier 27 
222 _ - - _ 222 Domestique 43 
a. 2 = 4 = = Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 5G. Énergie électrique produite à partir des combustibles 


Spent pulping Station Total 
Other service all fuels 


Manufactured 


gases liquor 
Gaz Lessive de Autres Consommation Total des 
manufacturés pate épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 2 
Production de l'énergie électrique: 


- - - - - 1 658 par services 1 
- 6 23 - - rid par industries 2 
~ 6 23 - ~ 1 735 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
_ ~ - - - 3 793 par services 4 
- 15 53 - - 167 par industries 5 


Total 


Renseignements supplémentaires Voir introduction, tableau explicatif IV 


2.595 


TABLE 6A. Primary and Secondary Energy - New Brunswick — 1988 Quarter 2 


œ ou B & 1 — 


Hydro and 
Crude Natural Gas plant nuclear Steam 
Coal oil gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Gaz LGN des Electricité Vapeur 
naturel usines de (hydro et (voir intro) 
gaz nucléaire) 
— Quarter 2 - 
kilotonnes gigalitres megalitres GWH kilotonnes 
Production 155.0 - - 2 263.7 - 
Exports = - 1.6 i 176.5 - 
Imports = EF: rm 80.3 _ 
inter-regional transfers 12 = it 396.5 = 
Stock variation (change and adj.) 47.7 - —0.7 - _ 
Inter-product transfers = = + a 
Other adjustments -1.3 - 22. - - 
Availability 107.6 - 0.2 1 564.0 - 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 107.6 = = = > 
(b) Electricity — by industry = = = = = 
(c) Coke and manufactured gases = = = = = 
(d) Refined products = = = = = 
(e) Steam generation - - = = a Le 
Net supply -—- = 0.2 1 564.0 117.2 
Producer consumption ~ - 0.2 50.8 - 
Non-energy use = = = = = 
Energy use — final demand -- - 13.2 2 837.3 117.2 
Iron mines = = bs = = 
Total mining - - 0.6 156.9 - 
Pulp and paper and sawmills = = - 908.6 11722 
Iron and steel = = = = = 
Smelting and refining = = X X xX 
Cement - - X xX X 
Petroleum refining = - X X X 
Chemicals - - - 42.5 - 
Other manufacturing - ~ 28 185.3 - 
Total manufacturing - - 23 Ter. 117.2 
Forestry - - - = - 
Construction - - 0.6 - - 
Total industrial - - 35 1 384.2 117.2 
Railways = — = - - 
Airlines = = - - - 
Marine - - - - 
Pipelines = - - - - 
Road transport and urban transit - - Le - - 
Retail pump sales ~ - - ~ - 
Transportation - - 17 - - 
Agriculture - — 0.1 19.2 - 
Residential -- - 3.9 946.4 - 
Public administration - - 0.2 19.6 - 
Commercial and other institutional - - 3.8 467.9 - 
Statistical difference - = os = = 
terajoules 
Production 4 277 — _ 8 149 - 
Exports - - 41 4 235 - 
Imports - = = 289 = 
Inter-regional transfers 46 - -45 1 427 - 
Stock variation (change and adj.) 1517 - —26 - = 
Inter—product transfers ~ = = = = 
Other adjustments —35 = 65 = = 
Availability 2 971 - 5 5 631 = 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities Pa FA = = = a 
(b) Electricity — by industry - = 2 = = 
(c) Coke and manufactured gases ~ = = = = 
(d) Refined products = = = = æ 
(e) Steam generation = = =] = = 
Net supply as - 5 5 631 322 
Producer consumption - - 5 183 - 
Non-energy use = = = = = 
Energy use — final demand -- - 337 10 214 322 
Iron mines = = 22 = 
Total mining - - 15 565 = 
Pulp and paper and sawmills - - - 3 271 322 
Iron and steel = = £ es a 
Smelting and refining = = x x 5 
Cement = S x x x 
Petroleum refining =: rs x x x 
Chemicals = 4 a 153 i 
Other manufacturing = = 59 667 a 
Total manufacturing - - 59 4 418 322 
Forestry = = = . = 
Construction = = 15 zi £ 
Total industrial = = 89 4 983 322 
Railways s = ja La fs 
Airlines - = > L a 
Marine = E - Se Ê 
Pipelines = x = a _ 
Road transport and urban transit - = 43 = = 
Retail pump sales = Ls = au = 
Transportation _ = 43 = = 
Agriculture * = 
Residential 3 69 a 
a = 100 3 407 - 
Public administration = = 5 71 5 
Commercial and other institutional - ~ 97 1 685 =< 


Statistical difference 


he 


TABLEAU 6A. L'énergie primaire et secondaire - Nouveau-Brunswick — 1988 Trimestre 2 


Total 
primary Coke oven 
sources gas 
- Coke - 
Total des Gaz de 
sources fours à coke 
primaires 
ee kilotonnes gigalitres 
11.6 — 
0.4 - 
11.2 - 
11.2 - 
11.2 - 
x if 
x a 
x = 
112 - 
11.2 - 
terajoules 
12 426 - - 
4 276 - - 
289 335 - 
1 429 = = 
1 291 12 = 
30 - - 
8 606 323 - 
2 971 - = 
5 636 323 - 
323 - 
x — 
x _ 
x = 
323 - 
323 = 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


<x x KOK OK OK OK 


36 291 


26 109 


20 177 


Ne 
wo 
oO 
> 


10 842 


ee 
SOOM 
= =o 
www 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


1 324. 


> 
“ 
a 
N 


+ +4444 44H 4H 4444 +++ OHH st ++ + + 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


- Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
125237 a) Energie électrique — par services 
504 b) Energie électrique — par industries 
- c) Coke et gaz manufacture 
- d) Produits raffinés 
411 e) Production de vapeur 


ah i ey f Disponibilite nette 
x Autoconsommation 
1 616 Usage non-énergétique 


31, 373 Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


1 081 Total minier 
6 483 Pâtes et papier et scieries 
- Sidérurgie 
x Fonte et affinage 
X Fabricants de ciment 
xX Raffinage pétrolier 
153 Produits chimiques 
1 306 Manufacturier — autres 


8 764 Total manufacturier 
30 Forestier 
232 Construction 


10 107 Total industriel 
689 Sociétés ferrovières 
156 Lignes aériennes 
896 Maritimes 
_ Pipelines 
1 190 Transport commercial et en commun 
7 954 Ventes au détail (pompes) 


10 885 Transport 
386 Agriculture 
5 405 Domestique 
1 094 Administration publique 
3 495 Commerces et autres institutions 


x Difference statistique 


ee ee ee 


OnOunfwnre 
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TABLE 6B. Primary and Secondary Energy - New 


— Year-to-date — 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


293.2 


Te 
=33.0 


—2.6 
325.2 


100 


Pétrole 
brut 


megalitres 


Crude 
oil 


Brunswick — 1988 Quarter 2 


Natural Gas plant 
NGL's 


LGN des 
naturel usines de 
gaz 


gigalitres megalitres 


- 3.5 


- 5.5 
_ —3.2 


- —5.0 
- 0.2 


terajoules 


Hydro and 
nuclear 
electricity 
Electricite 
(hydro et 
nucleaire) 


22 677 


J 
~ 
uo 
r=) 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 
primaires 


Coke 


kilotonnes 


ee | 


TABLEAU 6B. L'énergie primaire et secondaire - Nouveau-Brunswick — 1988 Trimestre 2 


Coke oven 
gas 


Gaz de 
fours à coke 


gigalitres 


Refined 
petroleum 
products 


Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


86 320 


55 382 


44 383 


= 
nN 
uo 
Ww 


© 
> 
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Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


w 
wo 
uo 
w 
N 


HR 44H 4H 4444 444 44444444 + + + + 


es ie ie ie ie a ee ee ee + + + —+ + 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


ove 


MCD De De De: 


— Cumulatif de l'année - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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TABLE 6C. Refined Petroleum Products - New Brunswick — 1988 Quarter 2 


Refinery Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gasoline stove oil fuel oil fuel oil 

GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 

raffineries distillation a moteur pour poéles diesel legers 


© MU B & ND — 


ee 
wow 


— Quarter 2 - 
thousands of cubic metres 
Production X X X x X X 
Exports x X X x x x 
Imports X x X X x x 
Inter-regional transfers Xx x X Xx X xX 
Stock variation (change and adj.) X x Xx X X X 
Inter-product transfers x X Xx X Xx x 
Other adjustments X Xx X X xX X 
Availability Ci fed 69.0 229.1 Ke 114.9 80.3 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities = = = = 0.2 1.0 
(b) Electricity — by industry = > = = a = 
(e) Steam generation - = = = 
Net supply 27.2 69.0 229.1 3.2 114.8 79.3 
Producer consumption X X x x x x 
Non-energy use t = = = a a 
Energy use — final demand il = 229.0 3.2 114.6 79.1 
Iron mines t = = = = = 
Total mining “f = = == 4.0 4.6 
Pulp and paper and sawmills t = = = 4.8 = 
Iron and steel t = = F = = 
Smelting and refining t = = = X = 
Cement t = = = X = 
Chemicals t 5 = = = = 
Other manufacturing a) - - 0.4 3.6 3.9 
Total manufacturing if = = 0.4 8.4 3.9 
Forestry t = = <= 0.8 == 
Construction t = = = 2.9 0.9 
Total industrial 4 - - 0.5 16.0 9.3 
Railways t - - - 17.8 - 
Canadian airlines Tt = = = = = 
Foreign airlines t = = = > = 
Domestic marine t - - - 12.4 ~ 
Foreign marine 1 - = = = = 
Pipelines t - = = = = 
Road transport and urban transit t - 8.4 - 22.1 - 
Retail pump sales t - 201.7 - 24.9 - 
Transportation iI - 210.1 - 77.2 - 
Agriculture t = 4.6 0.2 1.8 2.0 
Residential t - - 221 ~ 44.4 
Public administration t - 2.6 -- 8.0 7.4 
Commercial and other institutional t - 11.8 0.4 1155 16.1 
Statistical difference "i X x X x x 
terajoules 
Production x X x X Xx Xx 
Exports X X X X X X 
Imports X xX X X Xx X 
Inter-regional transfers Xx x x x x X 
Stock variation (change and adj.) X X xX X X Xx 
Inter—product transfers Xx X xX X Xx X 
Other adjustments X x X X X X 
Availability 738 2 879 7 941 122 4 446 3 106 
Transformed to other fuels: 
(a) Etectricity — by utilities - = = = 7 37 
(b) Electricity — by industry = = = = = = 
(e) Steam generation _ = = = s 
Net supply 738 2 879 7 941 122 4 439 3 069 
Producer consumption X x * x x x 
Non-energy use t _ = ~ = Le 
Energy use — final demand t - 7 938 122 4 433 3 062 
Iron mines t = = = = 
Total mining t = = — 153 176 
Pulp and paper and sawmills t - = = 186 = 
Iron and steel t a =. = _ = 
Smelting and refining t = = = x = 
Cement t = = 22 x = 
Chemicals t = = = 3 a 
Other manufacturing ip - ~ 16 140 150 
Total manufacturing t - - 16 326 150 
Forestry 1h =o = de. 29 1 
Construction T - - Z 111 35 
Total industrial t - Es 18 620 361 
Railways if - - - 689 = 
Canadian airlines t = = = = x 
Foreign airlines + = = > = = 
Domestic marine t - 2 = 480 = 
Foreign marine t = - 4 a 4 
Pipelines + 3 mo = = 3 
Road transport and urban transit t - 292 - 855 = 
Retail pump sales if - 6 991 ~ 964 = 
Transportation te - 7 282 - 2 988 - 
Agriculture t ~ 160 7 71 78 
Residential t - - 80 ~ 1 716 
Public administration 
t = 89 1 311 286 
Commercial and other institutional 5 = 407 15 444 621 
Statistical difference if xX xX X X x 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 

lourds 


M x KK KK OK x 


352. 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 


w XX XX X KX 


wo 


ef 


TABLEAU 6C. Produits pétroliers raffinés - Nouveau-Brunswick — 1988 Trimestre 2 


Aviation 

gasoline 

Essence 
d'aviation 


Aviation 
turbo fuel 
Carbu- 
réacteur 


milliers de métres cubes 


e 


- xxx M&K 


oxxxxxx& 


œ 


Non energy 
products 
Produits non- 
énergétiques 


Total refined 
products 


Total des 
produits 
raffinés 


<x KK OK OK OK OK 


— Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilite nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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TABLE 6D. Refined Petroleum Products — New Brunswick — 1988 Quarter 2 


Refinery Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gasoline stove oil fuel oil fuel oil 

GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 

raffineries distillation à moteur pour poéles diésel légers 


— Year-to-date - 


thousands of cubic metres 


© mn On B À MN — 


Production x x X Xx x X 
Exports x X X X X X 
Imports X X X x x x 
Inter-regional transfers X X X X X X 
Stock variation (change and adj.) X x x x X x 
Inter—product transfers X X X X X da 
Other adjustments x X Xx x Xx x 
Availability 62.5 130.2 438.7 16.1 229.4 258.1 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities = = = = 1.2 3.0 
(b) Electricity — by industry = = = = = os 
(e) Steam generation = = = = = 
Net supply 62.5 130.2 438.7 16.1 228.2 255.2 
Producer consumption X xX x X Xx x 
Non-energy use t = = = = = 
Energy use — final demand T _ 438.5 15.4 228.2 254.6 
Iron mines t = = =e: = = 
Total mining t = = == 9.8 10.6 
Pulp and paper and sawmills 1 = Si = 9.5 7s 
Iron and steel il = = = 5 = 
Smelting and refining t = = = x = 
Cement t = = = x = 
Chemicals t - = = = = 
Other manufacturing if - - 5 8.5 1272 
Total manufacturing if - - 15 18.0 12.2 
Forestry Tt - - — 17 -- 
Construction t - - 0.2 5.2 2.2 
Total industrial if = = 17 34.7 25.1 
Railways t = = - 31.2 - 
Canadian airlines t = = = = = 
Foreign airlines t = = = = = 
Domestic marine t - - - 25.8 - 
Foreign marine t = = = = = 
Pipelines in - = = = = 
Road transport and urban transit if - 15.3 - 41.3 _- 
Retail pump sales if ~ 388.5 - 49.8 - 
Transportation i - 403.8 - 148.1 - 
Agriculture if - 8.5 0.7 4.3 8.1 
Residential if - - sl ak ~ 144.9 
Public administration “i ~ 4.8 0.2 18.4 26.2 
Commercial and other institutional itt ~ 21.3 1.8 22.6 50.3 
Statistical difference if X xX X x X 
terajoules 
Production X x X Xx X x 
Exports X x X x X xX 
Imports X X Xx X x Xx 
Inter-regional transfers X X xX X x X 
Stock variation (change and adj.) x X xX Xx X X 
Inter-product transfers x X X x x X 
Other adjustments Xx X xX Xx X Xx 
Availability 1 681 5 433 15 205 607 8 875 9 985 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities = = = = 47 115 
(b) Electricity — by industry = = = = eo = 
(e) Steam generation = = = = = = 
Net supply 1 681 5 433 15 205 607 8 828 9 870 
Producer consumption X X X X Xx x 
Non-energy use t = = = = = 
Energy use — final demand t - 15 198 582 8 825 9 847 
Iron mines if = = = = = 
Total mining iF ~ - il 378 409 
Pulp and paper and sawmills + = = = 369 = 
Iron and steel t = = = = 
Smelting and refining t = = = x _ 
Cement i = = = x = 
Chemicals + = = = = = 
Other manufacturing it = = 56 328 473 
Total manufacturing + - = 56 697 473 
Forestry t ~ - 1 67 2 
Construction t - - 6 201 86 
Total industrial t - - 64 1 342 970 
Railways t ~ - ~ 1 207 = 
Canadian airlines i = > = = ae 
Foreign airlines t = > 3 = a 
Domestic marine t - - - 998 = 
Foreign marine a = a = A = 
Pipelines Vi 2 à. = 2 fs 
Road transport and urban transit tT - 531 - 1 598 
Retail pump sales t = 13 465 1 925 = 
Transportation t - 13 996 - 5 729 - 
Ser t - 296 26 168 315 
t - - 419 - 5 605 
Public administration Tt = 167 6 711 1 012 
Commercial and other institutional t ~ 739 68 875 1 946 
Statistical difference t x x xX x X 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 

lourds 


<xKx KKK OK OK 


988.2 


~ 
N 
nN 
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Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 


TABLEAU 


Aviation 

gasoline 

Essence 
d'aviation 


Se 


6D. Produits pétroliers raffinés - Nouveau-Brunswick — 1988 Trimestre 2 


Aviation 
turbo fuel 
Carbu- 
réacteur 


milliers de métres cubes 


xX Xx 
X x 
X x 
X Xx 
xX X 
Xx Xx 
X Xx 
1.5 16.0 
Ls. 16.0 
Xx xX 
15 16.0 
- 7.9 
- 7.9 
0.6 6.2 
0.9 1.8 
xX x 
terajoules 
X Xx 
Xx x 
x x 
X X 
x Xx 
x X 
X X 
49 573 
49 573 
Xx x 
49 573 
- 284 
- 1 
- 285 
20 224 
29 64 
x x 


Non energy 
products 
Produits non- 
énergétiques 


| 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffines 


— Cumulatif de l'année — 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 


b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 
Disponibilite nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage energetique — ecoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 


b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 
Disponibilite nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage energetique — ecoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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New Brunswick — 1988 Quarter 2 


TABLE 6E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non—energy 
greases products 


Quarter 2 Trimestre 2 


thousands of cubic metres 


1 Production X X X x X x 
2 Exports X X X x x x 
3 Imports X Xx Xx X Xx x 
4 Inter-regional transfers X x X X X xX 
5 Stock variation (change and adj.) X Xx X X X x 
6 Inter-product transfers X Xx X X x x 
7 Other adjustments X X X Xx X xX 
8 Availability 5 0.2 29.8 5.9 -- 37.4 
15 Producer consumption X xX X Xx X x 
16 Final demand 19 0.2 29.8 5.9 -- 37.4 
19 Total mining = = - 0.9 - 0.9 
27 Total manufacturing 15 - 3.0 eS - 5.7 
28 Forestry - 
29 Construction - 
41 Transportation - 
42 Agriculture - 
44 Public administration - 
45 Commercial and other institutional - 
46 Statistical difference X 


Total 
all types 


kilotonnes 


1 Production 155.0 - - = ~ 155.0 
2 Exports - - ~ - _ _ 
3 Imports - ~ - - - = 
4 Inter-regional transfers 7 - - - - FT 
5 Stock variation (change and adj.) 47.7 - - - = 47.7 
7 Other adjustments -1.3 - - - - -1.3 
8 Availability 107.6 - - - - 107.6 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity — by utilities 107.6 ~ _ = = 107.6 
10 (b) Electricity — by industry - - - _ _ = 
11 (c) Coke and manufactured gases - - - - = = 
13 (e) Steam generation = = = = = 3 
14 Net supply -- - = = = a 
15 Producer consumption - = = = ze = 
16 Non-energy use - — = = = = 
17 Energy use — final demand -- - = ss =, = 
19 Total mining - _ = = = = 
20 Pulp and paper and sawmills = = = 2 = = 
21 Iron and steel - _ = = = = 
22 Smelting and refining - = = = a = 
23 Cement - = = = s = 
25 Chemicals = = = à = eo 
26 Other manufacturing = = == = = = 
27 Total manufacturing - _ = = “ a 
43 Residential —— = = = es a 
44 Public administration = = = = = = 


Commercial and other institutional 


TABLE 6G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 


Light fuel Heavy fuel Tar, pitch, 
oil oil petrol. coke 


Coals Natural gas 


Charbon 


Mazouts Mazouts Goudron, brai 
legers lourds coke de petr 


Carburant 
diésel 


Gaz naturel 


gigawatt hours 


Quarter 2 

Electricity generated: 
1 by utilities 335 = -- 3 822 = 
ve by industry - = = 2 95 = 
3 Total 335 - on 3 917 = 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities 1 041 - 2 11 2 1 = 
5 by industry - - ~ - + 
6 Total 1 041 - 2 11 2 747 = 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 


ape 


Nouveau-Brunswick — 1988 Trimestre 2 


TABLEAU 6E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Total des 
produits non— 
énergétiques 


Autres 
produits 


Huiles et 
graisses 
lubrifiantes 


Produits 
spéciaux/ 
base-naphte 


Alimentation 
pétrochimique 


Asphalte 


Year-to-date 


Cumulatif de l'année 
milliers de mètres cubes 


x xX x x X xX Production 1 
x X x x Xx Xx Exportations 2 
x x x X X Xx Importations 3 
x x X x x X Transferts inter-régions 4 
x x X X X x Variation des stocks 5 
x x X x x xX Transferts inter—produits 6 
x x Xx X X X Autres ajustements ri 
3.6 0.4 29.8 10.5 ae 44.3 Disponibilite 8 
Xx X x x x x Autoconsommation 15 
3.6 0.4 29.8 10.4 ~~ 44.3 Ecoulement final 16 
- = 1:3 ~ 13 Total minier 19 
3.6 = 3.0 2.7 - 9.2 Total manufacturier 27 
~ ou ~ 0.1 - 0.1 Forestier 28 
- - 26.8 0.2 - 27,1 Construction 29 
- - ~ 4.7 - 4.7 Transport 41 
~ - - 0.1 - 0.1 Agriculture 42 
- - ~ 0.1 - 0.1 Administration publique 44 
= 0.4 - 12 -- 1.6 Commerces et autres institutions 45 
x x X x X X Différence statistique 46 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 


kilotonnes 

293.2 - - - - 293.2 Production 1 
… _ _ - ~ ~ Exportations 2 

= _ - - ~ - Importations 3 

1-7 = -_ - - 167 Transferts inter-régions 4 
—33.0 - = - - -33.0 Variation des stocks 5 
-2.6 - - - - —2.6 Autres ajustements 7 
325.2 = _ - - 325.2 Disponibilite 8 

Transformé en autres combustibles: 

325.1 - - = - 325,1 a) Energie électrique — par services 9 
= - _ _ - - b) Energie électrique — par industries 10 

= = - - ~ - c) Coke et gaz manufacture 11 

- E = L = = e) Production de vapeur 13 

= = - _ - =e Disponibilite nette 14 
oa * . L = = Autoconsommation 15 

_ = = - - - Usage non-énergétique 16 

Gus = - - - -- Usage énergétique — écoulement final 17 

at = = - - - Total minier 19 

À = = = _ - Pates et papier et scieries 20 

: a = bs = = Sidérurgie 21 

z 2 a z = = Fonte et affinage 22 

5 = = = = = Fabricants de ciment 23 

= JE = = _ - Produits chimiques 25 

a = = za = = Manufacturier — autres 26 

= = = - - - Total manufacturier 27 

LE 2 _ Œ = — Domestique 43 

ti = = = = _ Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 6G. Énergie électrique produite à partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases liquor Other service all fuels 
Gaz Lessive de Autres Consommation Total des 

manufacturés pâte épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 2 
Production de l'énergie électrique: 
- - - - 1 161 par services 1 
_ 20 48 - ~ 163 par industries 2 
- 20 48 ~ ~ 1 324 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
- _ = = - 3 606 par services 4 
- 44 108 - - 348 par industries 5 
108 - - 3 954 Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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— Quarter 2 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


FES = 


TABLE 7A. Primary and Secondary Energy — Quebec — 1988 Quarter 2 


Coal 


Charbon 


mm 


kilotonnes 


Crude 


oil 


Pétrole 
brut 


~ 


megalitres 


403.6 
2 049.5 
2 033.5 
167.9 


5.4 


3 516.9 


135 


135 


Natural Gas plant 
gas NGL's 
Gaz LGN des 

naturel usines de 

gaz 


gigalitres megalitres 

Ped 52.8 

1 326.8 83.9 

= -16.4 

- 45.5 

1 299.1 93.0 

0.8 = 

= 3535 

1 298.3 57.9 

— 96.7 

1173 68.7 

X x 

125 29 

116.9 = 

Liye = 

69.8 = 

23.6 - 

89.2 - 

37.0 ~ 

299.9 8.8 

7535 8.8 

= 3.4 

755.0 15.1 

1.0 - 

~ 20.0 

1.3 - 

2.4 20.0 

= 5.8 

143.5 13.6 

12:3 0.6 

260.1 13.6 

125.0 -0.1 
terajoules 

1 047 1 475 

50 178 2 205 

— — 473 

= 1 301 

49 132 2 504 

32 - 

- 1 016 

49 100 1 488 

= 631 

44 373 1 754 

Xx X 

57 74 

4 421 - 

4 428 = 

2 640 = 

894 - 

374 = 

1 399 = 

11 341 225 

28 497 225 

= 87 

28 554 386 

39 = 

= Sry 

50 x 

89 511 

= 148 

5 428 347 

464 15 

9 838 347 


Hydro and 
nuclear 
electricity 
Electricite 
(hydro et 
nucleaire) 


36 099.4 


17 993.8 


18 778.7 


123 410 


129 958 


67 603 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


Total 


primary 
sources 


Total des 
sources 
primaires 


136 


185 


Coke 


kilotonnes 


(69 — 


TABLEAU 7A. L'énergie primaire et secondaire — Québec — 1988 Trimestre 2 


Coke oven 
gas 


Gaz de 
fours à coke 


gigalitres 


terajoules 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


(es) 
© 
A 
ND 


mw 
N 
Ww 
N 


Me 
NNN De ND 
o 
~ 
ui 


a 


œ 
© 1 © M © 
o 
[ea] 
a 


Thermal 
electricity 


Energie 
électrique 
(thermique) 


a 
a 
> 


tt at ta at tt at ete 


N 
[e] 
w 


ee eee eee 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


— Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter—régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilite 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacture 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non—-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 

Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


D OU EB ND 
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— Year-to-date — 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
lron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


TABLE 7B. Primary and Secondary Energy — Quebec — 1988 Quarter 2 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


7 = 


Crude 
oil 


Petrole 
brut 


megalitres 


806.2 
4 402.2 
3 924.7 
116.3 


1 
7 401.3 


7 401.3 


31 047 
169 527 
151 140 

4 478 


— 120 
285 023 


285 023 


Natural 
ges 


Gaz 
naturel 


gigalitres 


96.3 


3 144.9 


115 297 


115 228 


1919915 


63 113 


17 129 


29 847 


Gas plant 
NGL's 


LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


87.5 


217.9 
—20.4 


53.8 
204.6 


Hydro and 
nuclear 
electricity 


Electricité 
(hydro et 
nucléaire) 


86 133.4 


38 578.0 


24 077.5 


284 396 
23 226 


310 080 


310 080 
26 029 


284 858 
X 


6 359 
47 460 


138 881 


11 895 
43 563 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 
primaires 


284 396 
60 322 
175 527 
325 391 

1 548 


1 689 
725 133 


68 


286 874 


438 190 


Coke 


kilotonnes 


AT 


TABLEAU 7B. L'énergie primaire et secondaire - Québec - 1988 Trimestre 2 


Coke oven 
gas 


Gaz de 


fours à coke 


gigalitres 


terajoules 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


8 271.8 

465.7 
1 705.4 
— 609.0 
— 611.6 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


N 
Np 
> 
ee 


HI HI HT +++ +++ +4 ++ ++) 


fo] 
=] 


44444 +++ ++ ++ ++ +++ + + + + + + + —+ —+ 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


— Cumulatif de l'année - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacture 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilite nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non—energetique 


Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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— Quarter 2 - 


Production 

Exports 

Imports 

Interregional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
lron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Eph 


TABLE 7C. Refined Petroleum Products — Quebec — 1988 Quarter 2 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


+ +++ + +++ + + + + ++ + + + + + + + + —+ —+ 


Gaz de 
distillation 


Motor Kerosene & 
gasoline stove oil 
Essence Mazouts 
à moteur pour poêles 


thousands of cubic metres 


1 603.2 23.6 

50.2 15 

180.7 = 

— 147.8 -3.5 

— 129.7 —23.6 

—34.4 -18.0 

17.6 -3.4 

1 698.7 20.8 

1 698.7 20.8 

0.2 — 

1 698.5 20.8 

- 0.6 

- 0.6 

= 0.1 

- 0.1 

- 0.8 

49.2 = 

1 538.9 - 

1 588.2 = 

Zou 0.4 

- 14.3 

10.2 0.2 

2571 4.9 
terajoules 

55 567 890 

1 741 57 

6 264 - 

-5 124 — 133 

—4 495 — 888 

—]1 193 — 677 

608 - 128 

58 877 783 

58 877 783 

6 ae 

58 871 783 

= 21 

- 21 

= 3 

= 5 

= 31 

1 707 = 

53 339 - 

55 046 = 

871 17 

= 540 

352 8 

2 602 186 


Diesel 
fuel oil 


Carburant 
diésel 


29 


29 


noe 


= 


Light 
fuel oil 


Mazouts 
legers 


11 


11 


Heavy 
fuel oil 


Mazouts 
lourds 


19 792 


18 980 


On 
~ 
œ 
> 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 


= 75 


TABLEAU 7C. Produits pétroliers raffinés — Québec - 1988 Trimestre 2 


Aviation 

gasoline 

Essence 
d'aviation 


Aviation 
turbo fuel 
Carbu- 
réacteur 


milliers de métres cubes 


363 


230.0 


34.0 
—71:6 
—49.5 

-4.2 

-8.5 


229.2 


Non energy 
products 
Produits non- 
énergétiques 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffinés 
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— Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilite nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes canadiennes 

Lignes aériennes étrangères 

Lignes maritimes domestiques 

Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non—energetique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes canadiennes 

Lignes aériennes étrangères 

Lignes maritimes domestiques 

Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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— Year-to-date - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


aa 


TABLE 7D. Refined Petroleum Products — Quebec — 1988 Quarter 2 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


HR EH HET +++ ++ +++ ++ ++ NO 


HR HH HH 4H + OH + + + + + + + + + + 


Gaz de 
distillation 


Motor Kerosene & 
gasoline stove oil 
Essence Mazouts 
à moteur pour poéles 


thousands of cubic metres 


3 254.0 263.7 
61.1 147 
291.0 97.6 
— 272.7 -63.7 
- 263.1 -21.9 
—33.6 - 291.6 
-69.5 65.3 
3 371.1 81.5 
3 371.1 81.5 
0.4 — 
3 370.8 81.4 
- 0.3 
- 11 
- 1.5 
- 0.3 
— 1.6 
- = yd 
100.8 - 
3 064.4 se 
3 165.2 - 
45.6 1.8 
= 60.3 
239 1.0 
136.5 14.6 
terajoules 

112 782 9 938 
2 VAR, 442 
10 085 3 678 
-—9 452 —2 400 
~9 118 — 823 
—]1 164 -10 988 
—2 407 2 460 
116 844 3 069 
116 844 3 069 
12 1 

116 832 3 069 
— 11 

= 58 

= 58 

= 11 

= 59 

= 140 

3 495 _ 
106 212 ~ 
109 707 - 
1 580 67 
= 2273 

814 38 

4 731 551 


Diesel 
fuel oil 


Carburant 
diésel 
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54 


54 


ee 


PorrUn 


Light 
fuel oil 


Mazouts 
légers 


48 260 


es |e 


TABLEAU 7D. Produits pétroliers raffinés - Québec — 1988 Trimestre 2 


Heavy Petroleum Aviation 
fuel oil coke gasoline 
Mazouts Coke Essence 

lourds pétrolier d'aviation 


Aviation 
turbo fuel 
Carbu- 
réacteur 


milliers de mètres cubes 


934.6 37.0 25.5 
114.3 = 3 
259.0 305.0 - 
— 190.7 -20.6 -14.1 
48.0 0.6 1.9 
—0.3 1.6 —0.8 
Stas = 1.5 
877.6 322.5 10.2 
33.9 = = 
0.8 - - 
842.9 322.5 10.2 
74.4 30.2 -- 

- 244.9 ~ 
768.5 37.7 10.2 
x = a 

84.2 - = 
252.5 - - 
115.0 - - 
9.6 31.0 - 
17.2 - - 
222 6.7 ~ 
426.6 37.7 - 
3.6 - - 
2.4 = = 
516.8 SH - 
- - 1.6 
167.9 - - 
32:5 = = 
200.4 - 1.6 
6.9 - - 
12.3 - - 
4.5 - 1.3 
27.6 _ 7.4 
-- 9.7 - 

39 001 1 567 856 
4771 - ~ 
10 810 12 926 - 
-7 958 - 871 - 472 
2 002 24 64 
-12 69 —28 

1 555 -- 51 
36 624 13 666 343 
1 415 - - 
35 - — 

35 174 13 666 343 
3 103 1 280 — 
- 10 379 - 

32 071 1 598 343 
nt — — 

3 516 - - 
10 538 - me 
4 800 - a 
401 1 314 - 
720 - = 

1 342 284 - 
17 801 1 598 - 
150 - = 
100 - = 

21 567 1 598 = 
= = 53 

7 006 _ = 
1 358 - = 
8 364 - 53 
286 - = 
514 - - 
189 - 43 

1 151 - 247 


394.2 


17729 

— 1147 
—56.4 
8.0 
—24.7 


496.7 


Non energy 
products 
Produits non- 
énergétiques 


Total refined 
products 


Total des 
produits 
raffinés 
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— Cumulatif de l'année — 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 
Disponibilite nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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Quebec — 1988 Quarter 2 


TABLE 7E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Naphtha 
specialties 


Asphalt Lubricating Other Total 
oils and products non—energy 


greases products 


Petrochemical 
feedstocks 


Quarter 2 Trimestre 2 


thousands of cubic metres 


1 Production 69.5 5.3 253.9 14.4 92.2 435.3 
2 Exports 26.4 0.2 11.3 0.3 - 38.2 
3 Imports 79.3 1.6 - 0.8 84.4 166.1 
4 Inter-regional transfers —0.4 — —25.0 CH! 119.3 103.0 
5 Stock variation (change and adj.) -14.7 -3.6 58.6 8.8 12h 61.2 
6 Inter-product transfers 86.5 -1.5 -1.1 —0.4 —45.9 37.7 
7 Other adjustments —37.7 0.5 —0.9 26.4 — 228.7 — 240.6 
8 Availability 185.5 9.2 157.1 41.2 9.1 402.1 
15 Producer consumption =e 0.1 - 0.2 ~ 3 
16 Final demand 185.5 9.1 157.1 41.0 9.1 401.8 
19 Total mining - - - 1.8 - 1.8 
27 Total manufacturing 185.5 - 52.1 14.5 - 252.0 
28 Forestry - - - 168 - 1 ee! 
29 Construction - - 105.1 12 - 106.3 
41 Transportation - = - 14.4 - 14.4 
42 Agriculture = = 0.7 - 0.7 
44 Public administration - - - 0.6 _ 0.6 
45 Commercial and other institutional - 9% - 6.5 9:1 24.7 


Statistical difference 


Total 
all types 


1 Production 

2 Exports - - - ~ - - 
3 Imports - - - 62.5 75.8 138.3 
4 Inter—regional transfers 29.9 - - - - 29.9 
5 Stock variation (change and adj.) 2,7 : - —2.9 4.3 4.1 
if Other adjustments 9.2 - - - - 9.2 
8 Availability 36.4 - - 65.4 TES 1733 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities - - = = - - 
10 (b) Electricity — by industry ~ - - - - _ 
11 (c) Coke and manufactured gases - - - - - ~ 
13 (e) Steam generation - - - _ — _ 
14 Net supply 36.4 - - 65.4 71.5 173.3 
15 Producer consumption - = = = = = 
16 Non-energy use — - ~ 4.5 40.6 45.2 
17 Energy use — final demand 36.4 - - 60.9 30.8 128.1 
19 Total mining _ = = = = = 
20 Pulp and paper and sawmills _ = = = = + 
21 Iron and steel - - - - 3.5 35 
22 Smelting and refining -- - - 60.9 - 60.9 
23 Cement 36.4 - - ~ 27.4 63.7 
25 Chemicals = = = = = 3 
26 Other manufacturing = = = = Æ = 
27 Total manufacturing 36.4 - = 60.9 30.8 128.1 
43 Residential = = = = = ma 
44 Public administration = ~ = = = = 


Commercial and other institutional 


TABLE 7G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 


Light fuel 
oil 


Heavy fuel 
oil 


Tar, pitch, 
petrol. coke 


Coals Natural gas 


Charbon 


Carburant 
diésel 


Gaz naturel Goudron, brai 


coke de pétr 


Mazouts 
lourds 


Mazouts 
légers 


gigawatt hours 


Quarter 2 

Electricity generated: 
1 by utilities - - 20 1174 15 = 
2 by industry - 6 = = 5 = 
3 Total - 6 21 17 19 a 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities = = 46 4 _ 
5 by industry = 14 ss : ae Hs 
Total - 14 46 41 130 = 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 
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Québec - 1988 Trimestre 2 


TABLEAU 7E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Total des 
produits non— 
énergétiques 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et 
pétrochimique spéciaux/ graisses 
base-naphte lubrifiantes 


Autres 
produits 


Year-to-date 


Cumulatif de l'année 
milliers de mètres cubes 


198.0 13.6 341.5 44.0 109.9 707.0 Production 1 
91.9 0.3 30.9 0.5 ~ 123.6 Exportations 2 
143.5 1.8 - Sol 155.8 304.2 Importations 3 
-3.6 2.6 —44.8 4.9 168.2 127.3 Transferts inter-régions 4 
-14.2 1.4 35.5 9.7 —62.7 -30.3 Variation des stocks 5 
135.9 -3.8 -2.5 -0.9 —52.0 76.7 Transferts inter-produits 6 
—-38.4 5.0 -1.2 34.9 — 428.8 — 428.6 Autres ajustements 7 
357.7 17.5 226.6 75.7 15.7 693.3 Disponibilite 8 
0.1 0.1 - 0.3 E 0.5 Autoconsommation 15 
357.7 17.4 226.6 75.4 157 692.8 Ecoulement final 16 
- - - 3.4 - 3.4 Total minier 19 

EL r A4 - 76.5 27.7 - 461.9 Total manufacturier 27 
~ - ~ 2.7 - 2.7, Forestier 28 

~ - 150.1 2:41 - 152.1 Construction 29 

- - - 26.0 - 26.0 Transport 41 

- - - 1.1 - Lt Agriculture 42 

- - - 1.0 - 1.0 Administration publique 44 

- 17.4 - 115, 15.7 44.6 Commerces et autres institutions 45 


Différence statistique 


TABLEAU 7F. Détails de charbon 


Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
bitumineux importé tous genres 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date Cumulatif de l'année 
kilotonnes 

~ - - - - - Production 1 

- - - - - - Exportations 2 

- - - 121.8 88.1 209.9 Importations 3 
29.9 ~ - - = 29.9 Transferts inter-régions 4 
—26.4 - - -8.2 -47.8 —-82.4 Variation des stocks 2 
9.2 - - - - 9.2 Autres ajustements "4 
65.6 - - 130.0 135.8 331.4 Disponibilite 8 

Transformé en autres combustibles: 

= = = = - = a) Energie électrique — par services 9 

- - _ - - - b) Energie électrique — par industries 10 

- - - - - - c) Coke et gaz manufacture 11 

- _ _ _ - ~ e) Production de vapeur 13 
65.6 - - 130.0 135.8 331.4 Disponibilite nette 14 
- - - - - - Autoconsommation 15 

- - - 8.6 86.6 95:1 Usage non-énergétique 16 
65.6 - - 121.4 49.3 236.3 Usage énergétique — écoulement final 17 
_ = = - = - Total minier 19 

- - - - = - Pates et papier et scieries 20 

- - - - 6.6 6.6 Sidérurgie 21 
— - - 121.4 - 121.4 Fonte et affinage 22 
65.6 - - - 42.7 108.2 Fabricants de ciment 23 
- - _ - - _ Produits chimiques 25 

- - ~ - - - Manufacturier — autres 26 
65.6 - = 121.4 49.3 236.3 Total manufacturier 27 
_ - - - ~ - Domestique 43 

= = = = = = Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 7G. Energie électrique produite a partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases liquor Other service all fuels 
Gaz Lessive de Autres Consommation Total des 

manufacturés pâte épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 2 


Production de l'énergie électrique: 


_ _ _ - 7 45 par services 1 
s = _ - - 11 par industries 2 
= = _ - —7 56 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 

a = — - —7 203 par services 4 
5 * - - - 21 par industries 5 

Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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— Quarter 2 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 

{c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 

(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Airlines 

Marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 

(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 

(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Airlines 

Marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


BAR = 


TABLE 8A. Primary and Secondary Energy — Ontario — 1988 Quarter 2 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


Crude 
oil 
Pétrole 
brut 


megalitres 
48.3 
697.1 
PAT 
6 505.3 
-15.8 


—4.2 
6 095.2 


234 728 


Natural Gas plant 
gas NGL's 


Gaz LGN des 


usines de 
gaz 


naturel 


gigalitres megalitres 

1237 — 

561.2 468.5 

118.2 43.4 

5 545.4 1 208.2 

1 155.9 165.8 

63.1 - 

= -85.7 

4 133.2 531.6 

0.1 - 

56.6 - 

~ 188.8 

14.4 - 

4 062.1 342.8 

= 3.6 

2193 361.3 

4 260.3 234.4 

x X 

61.5 4.6 

269.4 - 

291.8 = 

75:8 = 

12.0 - 

119.8 - 

288.5 = 

877.1 22.8 

1 934.3 22.8 

= 13.4 

1 995.8 40.8 

242.8 - 

= 100.0 

3.0 - 

245.8 100.0 

41.2 15.5, 

12377 41.7 

62.7 1.6 

677-2 34.8 

- 417.5 0.1 
terajoules 

4 677 = 

21 226 12 768 

4 470 797 

209 726 30 240 

43 717 4 221 

2 388 - 

= =—2 SOF 

156 318 11 661 

2 = 

2 141 = 

= 4 924 

544 = 

153 630 6 737 

= 92 

8 295 7 354 

161 124 5 984 

x X 

2 326 117 

0 188 - 

11 035 - 

2 867 = 

452 - 

4 530 = 

10 912 - 

sey 2 582 

73 154 582 

= 342 

75 480 1 042 

9 182 = 

= 2 398 

113 = 

9 295 22533 

1 558 396 

46 809 1 065 

2 370 41 

25 611 888 


Hydro and 
nuclear 
electricity 
Electricité 
(hydro et 
nucléaire) 


GWH 


26 121.0 
2 077.1 
560.2 
426.1 


25 030.2 


25 030.2 


31 811.7 


11 744.7 


90 109 


42 281 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


603.8 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 
primaires 


102 233 
68 317 
169 771 
522 484 
109 255 

2 388 
—6 184 


613 120 


65 667 
2 264 
47 079 
239 651 
544 


257 914 


Coke 


kilotonnes 


1 223.4 
16.7 
32.8 
=—0:1 
117 


ENT 2 


TABLEAU 8A. L'énergie primaire et secondaire — Ontario — 1988 Trimestre 2 


Coke oven 
gas 


Gaz de 
fours à coke 


gigalitres 


574.1 


terajoules 


10 685 


10 666 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


6 916.7 
624.8 
370.8 
500.9 

— 236.1 
—67.2 

= 1959 


7 136.7 


33.4 
5.2 


259 199 
20 248 
36 760 


195 494 


Or 
o 
fen) 
oO 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


Nn 
uo 
œ 
Le] 
N 


+444 + HR ee ice cee Se + + + + + + + + + + + + —+ + 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 
— Trimestre 2 - 
eee 
Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Societés ferrovieres 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
= Production 
91 773 Exportations 
184 582 Importations 
540 867 Transferts inter-régions 
99 770 Variation des stocks 
— 925 Transferts inter-produits 
-15 594 Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
67 010 a) Énergie électrique — par services 
2 493 b) Energie électrique — par industries 
47 079 c) Coke et gaz manufacturé 
239 651 d) Produits raffinés 
545 e) Production de vapeur 
589 588 Disponibilité nette 
21 734 Autoconsommation 
53 311 Usage non-énergétique 
530 330 Usage énergétique — écoulement final 
Xx Mines de fer 
8 969 Total minier 
19 316 Pates et papier et scieries 
64 606 Sidérurgie 
5235 Fonte et affinage 
7 310 Fabricants de ciment 
6 208 Raffinage pétrolier 
22 048 Produits chimiques 
54 198 Manufacturier — autres 
178 899 Total manufacturier 
456 Forestier 
3 024 Construction 
191 347 Total industriel 
3 992 Sociétés ferrovières 
13 328 Lignes aériennes 
5 793 Maritimes 
9 389 Pipelines 
16 666 Transport commercial et en commun 
111 499 Ventes au détail (pompes) 
160 666 Transport 
8 424 Agriculture 
91 338 Domestique 
8 349 Administration publique 
70 205 Commerces et autres institutions 
-15 787 Différence statistique 
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— Year-to-date — 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
lron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


TABLE 8B. 


— LU 


Primary and Secondary Energy — Ontario — 1988 Quarter 2 


Coal 


Charbon 


11 


11 


11 


11 


kilotonnes 


Crude 


oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


Che 


1 487.7 
473.2 

13 823.2 
107.1 


—1.7 


12 791.0 


1297910 


492 


492 


Natural Gas plant 
gas NGL's 
Gaz LGN des 

naturel usines de 

gaz 


gigalitres megalitres 

245.8 = 

151567 102274 

118.2 1872 

11-390:9 2 524.8 

—1 828.1 —33.4 

127.4 - 

- — 210.6 

12 553.7 1257.7 

0.1 - 

125.6 = 

— 361.8 

27.1 = 

12 400.9 895.9 

= 9.0 

409.1 797.7 

12 418.8 601.9 

X X 

149.2 13.6 

547.2 — 

643.0 = 

184.3 - 

25.7 = 

252.4 - 

555.4 = 

2 465.8 9723 

4 673.7 57.3 

= 79.7 

4 822.9 150.6 

549.7 - 

= 202.2 

6.0 - 

555.7 202.2 

122.8 46.0 

4 303.9 116.0 

119.4 48 

2 494.1 82.3 

- 427.0 3.0 
terajoules 

9 296 — 

43 747 33 617 

4 470 2 642 

430 805 63 607 

—69 140 — 701 

4 818 - 

= —5 674 

474 782 27 660 

4 = 

4751 - 

= 9 524 

1 024 - 

469 003 18 136 

= 230 

15 473 15 947 

469 678 15 367 

X Xx 

5 642 347 

20 694 S 

24 319 = 

6 969 ~ 

970 - 

9 546 - 

21 003 = 

93 258 463 

176 760 1 463 

= 2 035 

182 401 3 845 

20 790 = 

= 54162 

227 = 

21 017 5 162 

4 644 1 174 

162 773 2 961 

4 514 123 

94 328 2 101 


Hydro and 
nuclear 
electricity 
Electricité 
(hydro et 
nucléaire) 


52 442.9 


21 188.5 


23 888.4 


2109537 


1871077 


188 794 


85 998 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


2 916.8 


TABLEAU 8B. L'énergie primaire et secondaire — Ontario - 1988 Trimestre 2 


Total 
primary Coke oven 
sources gas 
_ Coke - 
Total des Gaz de 
sources fours a coke 
primaires 
ne kilotonnes gigalitres 
2 356.4 1 119.8 
18.6 _ 
61.4 _ 
1 os 
31.0 - 
10.2 - 
2 378.4 1 119.8 
- 2,3 
2 378.4 1 117.6 
60.2 - 
2 318.2 411176 
2 256.8 1 1176 
0.6 - 
60.8 - 
2 318.2 ae ers.) 
2 318.2 1 117.6 
terajoules 
213 750 67 936 20 839 
149 248 535 - 
184 540 1 769 - 
1 085 381 -3 - 
— 142 248 893 _ 
4 818 - = 
-9 348 295 = 
1 472 141 68 569 20 839 
176 200 _ - 
5 922 - 40 
91 823 _ = 
502 104 - - 
1 024 - - 
695 068 68 569 20 799 
k, 1 735 * 
66 834 20 799 
65 064 20 799 
16 = 
1 754 - 
66 834 20 799 
66 834 20 799 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


14 438.7 
1, 2712 
564.2 
076.5 
— 105.7 
— 146.3 
— 436.4 


14 331.1 


_ 


94.6 
10.2 


ee 
NYO 
woo 
wor 
N+ 


10 855.5 


532 062 
46 270 
21 027 
40 350 
—4 267 
=6 593 

—20 820 


524 022 


Thermal 
electricity 


Energie 
électrique 
(thermique) 


GWH 


18 785.4 


18 785.4 


ttt tt ss st tts ss st ++ 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 
— Cumulatif de l'année — 
eee 
Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
ne Production 
196 054 Exportations 
207 336 Importations 
1 125 728 Transferts inter-régions 
— 145 622 Variation des stocks 
-1 775 Transferts inter—produits 
—29 874 Autres ajustements 
Disponibilite 
Transformé en autres combustibles: 
180 017 a) Energie électrique — par services 
6 381 b) Energie électrique — par industries 
91 823 c) Coke et gaz manufacture 
502 104 d) Produits raffinés 
1 040 e) Production de vapeur 
1 373 245 Disponibilite nette 
56 258 Autoconsommation 
99 966 Usage non-énergétique 
1233/1117 Usage énergétique — écoulement final 
x Mines de fer 
19 057 Total minier 
39 859 Pates et papier et scieries 
129 713 Sidérurgie 
10 418 Fonte et affinage 
13 383 Fabricants de ciment 
12 848 Raffinage pétrolier 
48 109 Produits chimiques 
137 149 Manufacturier — autres 
391 478 Total manufacturier 
977 Forestier 
6 475 Construction 
417 987 Total industriel 
8 317 Sociétés ferrovieres 
25 592 Lignes aériennes 
6 746 Maritimes 
21 345 Pipelines 
33 444 Transport commercial et en commun 
212 563 Ventes au détail (pompes) 
308 007 Transport 
18 492 Agriculture 
281 371 Domestique 
18 197 Administration publique 
189 057 Commerces et autres institutions 
-16 090 Différence statistique 
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TABLE 8C. Refined Petroleum Products — Ontario - 1988 Quarter 2 


œ OU BR & 1 + 


@ 1 O1 BR & ND + 


a! 
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Refinery Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 
— Quarter 2 - 
thousands of cubic metres 
Production 271.1 404.0 2 572.9 103.4 982.3 420.2 
Exports 89.1 - 357 12 Sous 114.6 
Imports 0.6 - 142.7 - PEL — 
Inter-regional transfers —6.9 - 263.9 4.2 148.9 -51.9 
Stock variation (change and adj.) 66.0 3.6 —29.6 8.5 78.4 - 111.0 
Inter—product transfers —20.0 -62.3 110.2 —80.6 81.5 -43.1 
Other adjustments 172.9 -3.1 24.0 —1.1 43.8 -4.8 
Availability 262.6 335.1 3 107.6 16.3 1 155.6 316.8 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities - - = = == 16.2 
(b) Electricity — by industry ~ = = = 1.6 = 
(e) Steam generation = = = = = = 
Net supply 262.6 335.1 3 107.6 16.3 1 154.0 300.6 
Producer consumption 6.1 335.1 0.1 0.1 2.4 0.6 
Non-energy use t = = = = = 
Energy use — final demand t - 3 107.4 16.1 1 151.6 300.1 
Iron mines it = = = x cat 
Total mining if = = 0.2 33.3 2.8 
Pulp and paper and sawmills it - - - 20.8 7 
Iron and steel t = = = 3.5 = 
Smelting and refining t = = = 1.0 - 
Cement i = = = 8.5 = 
Chemicals 10 - = - 2.0 ~ 
Other manufacturing Vi - = 0.9 53.6 8.2 
Total manufacturing t - - 0.9 89.5 8.2 
Forestry t - - -- 10.1 0.3 
Construction if - = 0.1 61.1 6.0 
Total industrial t - - 12 194.0 17.4 
Railways t = = = 103.2 - 
Canadian airlines if - - - = - 
Foreign airlines al = = = = = 
Domestic marine t - - - 28.8 ~ 
Foreign marine if - - - 24.4 - 
Pipelines t - - - 0.8 - 
Road transport and urban transit t ~ 233 ~ 291.5 = 
Retail pump sales t - 2 867.7 - 310.0 - 
Transportation it - 2 941.0 - 758.8 - 
Agriculture t ~ 53.0 0.3 53.0 10.7 
Residential t - - 10.8 ~ 219.1 
Public administration il ~ 17.5 0.5 24.5 4.8 
Commercial and other institutional i - 95.9 83 121.3 48.1 
Statistical difference t - -- - -- — 
terajoules 
Production 7 168 16 860 89 176 3 896 37 996 16 253 
Exports 2 442 ~ 1 237 45 1 302 4 434 
Imports 18 - 4 947 - 428 1 
Inter-regional transfers — 182 - 9 146 158 5 759 —2 009 
Stock variation (change and adj.) 1 879 149 -1 025 320 3 031 —4 295 
Inter—product transfers — 502 —2 598 3 819 -3 035 S155 —1 666 
Other adjustments 4 685 — 130 832 —41 1 696 - 185 
Availability 6 864 13 982 107 709 613 44 699 12/2355 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities - _ = = 2 627 
(b) Electricity — by industry = = = = 61 = 
(e) Steam generation = = = = = = 
Net supply 6 864 13 982 107 709 613 44 637 11 628 
Producer consumption 169 13 982 5 5 93 22 
Non-energy use 1 = = = = = 
Energy use — final demand t - 107 704 608 44 544 11 606 
Iron mines T = = = “ ce 
Total mining à - - 9 1 289 109 
Pulp and paper and sawmills t = es = 805 = 
lron and steel if ~ ~ 136 = 
Smelting and refining t = = = 39 a 
Cement t - - ~ 330 = 
Chemicals rf = = = 78 = 
Other manufacturing t - - 33 2 073 318 
Total manufacturing 1 - - 33 3 462 318 
Forestry t = " 1 392 13 
Construction + = = 3 2 362 233 
Total industrial ii - - 47 7 505 673 
Railways rt - - - 3 992 = 
Canadian airlines + ==. = = = = 
Foreign airlines t = = is = = 
Domestic marine 1: = Be = 1 114 a 
Foreign marine t = =: = 945 = 
Pipelines + = = = 31 iy 
Senet re urban transit t - 2 541 - 11 276 - 
pump sales 3 es 99 393 2 11 992 = 
aaa qi - 101 934 - 29 350 ~ 
opera’: 2h = 1 838 13 2 051 414 
Public administration ’ E = > ia a SAS 
Commercial and other institutional 1 = oor a =e 186 
t = 3 324 123 4 690 1 860 
Statistical difference + — = az as 


Heavy Petroleum 
fuel oil coke 


Mazouts Coke 
lourds pétrolier 
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TABLEAU 8C. Produits pétroliers raffinés - Ontario — 1988 Trimestre 2 


Aviation 

gasoline 

Essence 
d'aviation 


Aviation 
turbo fuel 
Carbu- 
réacteur 


milliers de mètres cubes 


—0.1 


Non energy 
products 
Produits non- 
énergétiques 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffinés 


— Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes canadiennes 

Lignes aériennes étrangères 

Lignes maritimes domestiques 

Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter—regions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes canadiennes 

Lignes aériennes étrangères 

Lignes maritimes domestiques 

Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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— Year-to-date - 


Production 

Exports 

Imports 

inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 
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TABLE 8D. Refined Petroleum Products — Ontario — 1988 Quarter 2 


Refinery 
LPG's 


GPL des 
raffineries 


14 


+ HH HHH HHH 4H 4H 4444 444 4444444 + + 


Gaz de 
distillation 


Motor Kerosene & 
gasoline stove oil 
Essence Mazouts 
à moteur pour poéles 


thousands of cubic metres 


terajoules 


181 265 


207 408 


207 408 
12 


207 396 


5 829 
190 999 


196 828 
3 355 


1 207 
6 006 


Diesel 
fuel oil 


Carburant 
diésel 
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Light 
fuel oil 


Mazouts 
légers 


sis 


TABLEAU 8D. Produits pétroliers raffinés — Ontario — 1988 Trimestre 2 


Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total refined 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
raffinés 
- Cumulatif de l’année — 
milliers de mètres cubes 
1 063.3 148.3 3.1 623.6 2 658.5 14 438.7 Production 
317.8 - - 31.8 325,38 i 272.2 Exportations 
50.9 62.9 = 94.1 141.7 564.2 Importations 
76.1 17.1 19.2 120.0 153.1 1 076.5 Transferts inter-régions 
19.1 -0.1 Pt 13.1 58.1 — 105.7 Variation des stocks 
-16.1 - -0.3 15.8 —60.0 146.3 Transferts inter—produits 
—0.8 9.0 -0.3 -15.4 — 768.5 — 436.4 Autres ajustements 
836.5 237.4 20.7 793.2 1 741.4 14 331.1 Disponibilite 
Transformé en autres combustibles: 
52,1 - ~ - ~ 94.6 a) Energie électrique — par services 
7.7 = — ~ - 10.2 b) Energie électrique — par industries 
0.4 - - - ~ 0.4 e) Production de vapeur 
776.3 237.4 20.7 793.2 1 741.4 14 225.9 Disponibilite nette 
207.8 118.2 ae — 3.4 1 061.4 Autoconsommation 
- DO = - 1 738.0 17932 Usage non-énergétique 
568.5 64.0 20.7 793.1 - 10 855.5 Usage energetique — ecoulement final 
x = ~ - - x Mines de fer 
11.6 - - - - 85.7 Total minier 
51.8 - - ~ - 95.5 Pates et papier et scieries 
162.4 = - - - 170.6 Sidérurgie 
30.5 - - - - 31.8 Fonte et affinage 
5,3 27.4 ~ - - 47.7 Fabricants de ciment 
128.8 - - - - 132:9 Produits chimiques 
41.8 36.6 - - ~ 226.7 Manufacturier — autres 
420.7 64.0 - - - 705.4 Total manufacturier 
is - - - - Boe Forestier 
2.0 ~ - - ~ 114.6 Construction 
435.6 64.0 - - - 930.8 Total industriel 
- ~ - ~ ~ 215.0 Sociétés ferrovières 
- - 4.3 599.7 - 604.0 Lignes aériennes canadiennes 
- - - 108.6 - 108.6 Lignes aériennes étrangères 
Fo Bh) - - - - 97.2 Lignes maritimes domestiques 
42.3 - - - - 69.7 Lignes maritimes étrangères 
- - ~ - Es 1.7 Pipelines 
- - - - - 731.3 Transport commercial et en commun 
- - - - - 6 062.3 Ventes au detail (pompes) 
95.8 - 4.3 708.2 - 7 889.7 Transport 
2.0 ~ - ~ ~ 221.3 Agriculture 
2.8 = - ~ - 947.4 Domestique 
6.3 ~ SZ 55.9 - 193.4 Administration publique 
26.0 ~ 10.6 29.0 - 672.8 Commerces et autres institutions 
-- -- ~ -- -- -- Difference statistique 
terajoules 
44 370 6 287 105 22 407 99 564 532 062 Production 
13 264 ~ - 1 144 bi 727 46 270 Exportations 
22129 2 666 - 3 381 5 290 21 027 Importations 
3 176 723 645 4 313 6 451 40 350 Transferts inter-régions 
796 -4 39 470 2 522 —4 267 Variation des stocks 
— 670 - —9 566 -3 025 —6 593 Transferts inter—produits 
—34 382 -10 — 554 —29 432 —20 820 Autres ajustements 
34 907 10 062 692 28 499 64 600 524 022 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
2 174 ~ - = = 3 818 a) Energie électrique — par services 
320 - - - - 419 b) Energie électrique — par industries 
16 - - - - 16 e) Production de vapeur 
32 396 10 062 692 28 499 64 600 519 769 Disponibilite nette 
8 671 5 008 -- 1 127 44 043 Autoconsommation 
- 2 339 = = 64 472 66 812 Usage non-énergétique 
23 725 2 TAS 692 28 498 Es 395 450 Usage énergétique — écoulement final 
x = ~ - = X Mines de fer 
485 _ - = - 3 349 Total minier 
2 164 - - - = 3 852 Pates et papier et scieries 
6 777 - - ~ - 7 096 Sidérurgie 
1,273 - — - - 1 324 Fonte et affinage 
220 1 161 - - - 1 964 Fabricants de ciment 
5 377 - ~ - - 5 534 Produits chimiques 
1 745 1 551 - - - 9 030 Manufacturier — autres 
17 555 2 712 - - - 28 801 Total manufacturier 
53 = = - - 977 Forestier 
83 = = - - 4 440 Construction 
18 177 2 712 - - - 37 566 Total industriel 
= = -: = ~ 8 317 Sociétés ferrovières 
= = 146 21 546 = 21 692 Lignes aériennes canadiennes 
= _ _ 3 900 - 3 900 Lignes aériennes étrangères 
2 234 = ~ - - 3 921 Lignes maritimes domestiques 
1 765 = - - - 2 824 Lignes maritimes étrangères 
= = - ~ ~ 65 Pipelines 
= 2 = — ~ 27 612 Transport commercial et en commun 
à £ = _ - 212 336 Ventes au detail (pompes) 
3 999 146 25 446 ~ 280 668 Transport 
83 - - - _ 8 175 Agriculture 
118 - - - - 36 603 Domestique 
264 - 192 2 010 - 71175 Administration publique 
1 083 - 355 1 041 - 25 262 Commerces et autres institutions 
_— a - — _—— 1 Différence statistique 
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Ontario — 1988 Quarter 2 


TABLE 8E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Other 
products 


Total 
non-energy 
products 


Naphtha 
specialties 


Asphalt Lubricating 
oils and 


greases 


Petrochemical 
feedstocks 


Quarter 2 Trimestre 2 


thousands of cubic metres 


1 Production 694.3 60.0 129.4 138.4 197.6 1 219.6 
2 Exports 123.0 26.2 15.7 551 4.0 173.9 
3 Imports 54.3 1.8 — 33 14.5 104.0 
4 Inter-regional transfers -1.2 47 50.8 -51.3 62.8 65.9 
5 Stock variation (change and adj.) -21.7 -23.5 -17.6 —24.3 -81.5 — 168.6 
6 Inter-product transfers 67.6 0.1 - — - 110.3 -42.6 
7 Other adjustments — 130.9 —9.8 —4.9 —26.9 — 223.3 — 395.8 
8 Availability 582.7 54.2 1773 112.7 18.8 945.7 
LS Producer consumption 1.0 -- - Val = eel, 
16 Final demand 581.6 54.1 177.3 111.6 18.8 943.6 
19 Total mining - - - 2.9 - 2.9 
27 Total manufacturing 581.6 - 65.6 40.0 - 687.3 
28 Forestry - - = 0.8 - 0.8 
29 Construction - - IZ. 23 - 114.0 
41 Transportation - - - 49.0 = 49.0 
42 Agriculture - = - 2.6 - 2.6 
44 Public administration - ~ - 0.7 - 0.7 
45 Commercial and other institutional - 54.1 - see 18.8 86.2 


Statistical difference 


Total 
all types 


Trimestre 2 


kilotonnes 
1 Production — - - = = - 
2 Exports = = = = = = 
3 Imports - - - - 5 301.4 5 301.4 
4 Inter-regional transfers 879.8 - 429.4 = = 1 309.2 
5 Stock variation (change and adj.) 446.4 - -72.8 - 1 746.6 21203 
7 Other adjustments — 136.5 - 9.1 ~ -- — 127.3 
8 Availability 296.9 - 511.4 - 3 554.8 4 363.0 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity — by utilities 296.8 = 511.4 - 157279 2 536.1 
10 (b) Electricity — by industry - - - - 4.2 4.2 
11 (c) Coke and manufactured gases - - - - 1 623.4 1 623.4 
13 (e) Steam generation = = = =. = _ 
14 Net supply -- - - - 199.2 199.2 
15 Producer consumption - - - - — _ 
16 Non-energy use - - - - - - 
17 Energy use — final demand -- - - - 199.2 199.2 
19 Total mining - - - - - _ 
20 Pulp and paper and sawmills - - - - 14.2 14.2 
21 Iron and steel - _ - _ = = 
22 Smelting and refining - = = = = > 
23 Cement — - - - LIZ ik AT 
25 Chemicals _ = = = = = 
26 Other manufacturing — - - ~ 7.9 7.9 
27 Total manufacturing -- - - - 199.2 199.2 
43 Residential _ = = = = = 
44 Public administration - = = = = = 


Commercial and other institutional 


TABLE 8G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 


Light fuel 
oil 


Tar, pitch, 
petrol. coke 


Heavy fuel 
oil 


Coals 


Charbon 


Natural gas 


Gaz naturel Goudron, brai 


coke de petr 


Mazouts 
lourds 


Mazouts 
legers 


Carburant 
diesel 


gigawatt hours 


Quarter 2 

Electricity generated: 
1 by utilities 6 555 -- -- 58 7 = 
2 by industry 44 428 11 - 29 = 
3 Total 6 600 429 ill 58 36 = 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities 17 407 1 -- 151 18 = 
5 by industry 103 950 18 - 62 - 
6 Total 172510 951 18 151 80 = 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 
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Ontario — 1988 Trimestre 2 


TABLEAU 8E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Asphalte Total des 
produits non— 


énergétiques 


Autres 
produits 


Huiles et 
graisses 
lubrifiantes 


Produits 
spéciaux/ 
base-naphte 


Alimentation 
pétrochimique 


Cumulatif de l’année 


Year-to-date 
milliers de mètres cubes 


1 406.8 139.5 234.9 298.8 578.6 2 658.5 Production 1 
236.6 46.2 21.1 13.6 7.8 3223 Exportations 2 
63.5 45 ~ 60.1 14.6 141.7 Importations 3 
0.8 5:2 70.4 -81.5 158.4 153.1 Transferts inter-régions 4 

0.8 -15.7 28.1 -10.7 55.6 58.1 Variation des stocks 5 
136.7 0.2 - -0.4 — 196.5 —60.0 Transferts inter—produits 6 

- 237.4 11.1 -5.9 —62.0 — 452.0 — 768.5 Autres ajustements 7 
1 132.8 106.7 250.2 212.0 39.6 1 741.4 Disponibilite 8 
1.8 0.1 — 0.9 La 3.4 Autoconsommation 15 

1 131.6 106.6 250.2 211,1 38.5 1 738.0 Ecoulement final 16 
- - - 5.8 - 5.8 Total minier 19 

1 131.6 - 113.0 78.4 - 1, 322.9 Total manufacturier 27 
~ - ~ 1.6 - 1.6 Forestier 28 

~ Es 1372 3.9 - 141.1 Construction 29 

- - - 90.4 - 90.4 Transport 41 

- = - 3.7 - 37 Agriculture 42 

_ _ = is ~ LS Administration publique 44 

~ 106.6 - 26.1 38.5 171.2 Commerces et autres institutions 45 


Difference statistique 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 


kilotonnes 

- - - - - ~ Production 1 

2 _ < L a = Exportations 2 

- - - - 5 349.4 5 349.4 Importations ey 

1 3229 - 1 092.9 - - 2 415.8 Transferts inter-régions 4 
— 269.5 ~ 29.8 ~ —2 397.3 —2 637.0 Variation des stocks 5 
-— 135.1 - 8.3 ~ -- 126.8 Autres ajustements 7 
1 457.3 - 1 071.4 - 7 746.7 10 275.4 Disponibilite 8 

Transformé en autres combustibles: 

1 452.9 - 1 071.4 - 4 161.0 6 685.2 a) Energie électrique — par services 9 
- - - Es 40.4 40.4 b) Energie électrique — par industries 10 

4.4 - ou ~ 3 162.1 3 166.5 c) Coke et gaz manufacture 11 

- - - - _ - e) Production de vapeur 13 

-- - - - 383.2 383.2 Disponibilite nette 14 

- - - - - - Autoconsommation 15 

_ - = - - - Usage non-énergétique 16 

-- - - - 383.2 383.2 Usage énergétique — écoulement final 17 

- - - - - - Total minier 19 

~ ~ ~ - 35.1 35.1 Pâtes et papier et scieries 20 

~ - - - - - Sidérurgie 21 

_ _ - ~ = - Fonte et affinage 22 

- ~ - - 317.6 317.6 Fabricants de ciment 23 

- - - - - ~ Produits chimiques 25 

— - - - 30.5 30.5 Manufacturier — autres 26 

-- - - - 383.2 383.2 Total manufacturier 27 

~ - - ~ - - Domestique 43 

_ - - — _ - Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 8G. Energie électrique produite a partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases liquor Other service all fuels 
Gaz Lessive de Autres Consommation Total des 

manufactures pâte épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 2 
Production de l'énergie électrique: 

- - - - _ 6 620 par services i 
10 6 19 1 - 549 par industries 2 
10 6 19 1 - 7 168 Total 3 

Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 

~ - - - - 17 576 par services 4 

22 12 40 3 = 1 210 par industries 5 
3 Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


LT = 


TABLE 9A. Primary and Secondary Energy — Manitoba — 1988 Quarter 2 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


191.8 
8 058.9 


7 868.0 
0.6 


-0.3 


7 386 
310 348 


302 997 
23 


cl? 


Natural Gas plant 
gas NGL's 
Gaz LGN des 

naturel usines de 

gaz 


gigalitres megalitres 

— 11 

1 253.0 32.3 

1 597-5 49.9 

-3.3 -8.0 

= -5.1 

347.8 21.6 

0.2 = 

347.7 21.6 

= 0.1 

420.0 22.6 

- 3.6 

1.4 - 

x X 

Xx x 

X X 

55.5 = 

34.7 2.0 

109.7 2.0 

- (el 

109.7 6.7 

70.7 = 

= 6.7 

70.7 6.7 

= 1.9 

118.3 39 

= 0.2 

121.3 3.2 

-72.4 -- 
terajoules 

= 29 

47 387 873 

60 417 12312 

— 124 — 214 

il = 

= — 130 

13) 155 Om 

6 = 

13 149 551 

= 3 

15 886 577 

= 92 

53 - 

X x 

X Xx 

X X 

2 100 - 

1 312 51 

4 148 51 

= 28 

4 148 diy dil 

2 675 + 

= 171 

2 675 171 

= 49 

4 474 100 

= 5 

4 588 82 


Hydro and 
nuclear 
electricity 
Electricité 
(hydro et 
nucléaire) 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


GWH kilotonnes 


(= 
FE 
w 
a 
° 
° 
N 


ee 
re 
NN 
On 
1 ! 


12 489 = 


12 489 43 


12 234 43 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 
primaires 


Coke 


kilotonnes 


- Ps 


TABLEAU 9A. L'énergie primaire et secondaire - Manitoba - 1988 Trimestre 2 


Coke oven 
gas 


Gaz de 


Refined 
petroleum 
products 


Produits 


fours à coke pétroliers 


gigalitres 


raffinés 


megalitres 


Thermal 
electricity 
Énergie 
électrique 
(thermique) 


N 
[=] 
nN 
i 


ttt st ++ + +) 


N 
Ny 
N 


ee ee tien sien tien die ies ites tie en ie ee ee ee oe ee à 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


- Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


2 Production 
362 062 Exportations 
1 170 Importations 
396 305 Transferts inter-régions 
145 Variation des stocks 
3 Transferts inter-produits 
374 Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
2 596 a) Énergie électrique — par services 
43 b) Énergie électrique — par industries 
- c) Coke et gaz manufacture 
- d) Produits raffines 
78 e) Production de vapeur 


54 133 Disponibilité nette 
1 002 Autoconsommation 
1 588 Usage non-énergétique 


54 280 Usage énergétique — écoulement final 
1 Mines de fer 


Total minier 
Le Bo) Pâtes et papier et scieries 
Xx Sidérurgie 
X Fonte et affinage 
Xx Fabricants de ciment 
- Raffinage pétrolier 
417 Produits chimiques 
090 Manufacturier — autres 


9 064 Total manufacturier 
22 Forestier 
381 Construction 


10 524 Total industriel 
2 
1 


o 
a 
N 


791 Sociétés ferrovières 

260 Lignes aériennes 

— Maritimes 
8 127 Pipelines 
2 042 Transport commercial et en commun 
11 609 Ventes au détail (pompes) 


20 830 Transport 

3 988 Agriculture 

8 843 Domestique 

1 236 Administration publique 

8 858 Commerces et autres institutions 


-2 736 Différence statistique 
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— Year-to-date — 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
lron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmilis 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


JU 


TABLE 9B. Primary and Secondary Energy - Manitoba — 1988 Quarter 2 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


387.4 
15 699.6 


15 318.6 
6.1 


=0:3 


14 919 
604 591 


589 919 
235 


on 


Natural 


gas 


Gaz 


naturel 


gigalitres 


115 


161 


45 


45 


49 


N+ 


17 
-4 


Gas plant 
NGL's 


LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


1.8 
126.2 


160.3 
—22.3 


10.2 
68.4 


B 
ie) 
5 
oO | 


Hydro and 
nuclear 
electricity 


Electricite 
(hydro et 
nucléaire) 


30 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


TOI 
101.1 


188 


Total 
primary 
sources 


Total des 
sources 
primaires 


78 573 


Coke 


kilotonnes 


INI wl 


= Ot = 


TABLEAU 9B. L'énergie primaire et secondaire - Manitoba — 1988 Trimestre 2 


Coke oven 
gas 


Gaz de 
fours à coke 


gigalitres 


terajoules 


Refined 
petroleum 
products 


Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 
ity 


441.4 
26.9 


en 


599 
1 356.7 


4.1 


52 726 


49 607 


49 357 


a7 117 


= 
wo 
b 
uo 


Now 
= 
w 
[e} 


nN 


w 
Neer BW ND 
ive] 
N 
oo 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


go 
© 
œ 
w 


Ht st sO sO a ss st ++ 4 


œ 
w 
oO 


SH ss st st ts ++ + + 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 
— Cumulatif de l'année - 
ee 
Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacture 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
oy Production 
729 469 Exportations 
2 925 Importations 
814 213 Transferts inter-régions 
665 Variation des stocks 
71 Transferts inter—produits 
2 556 Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
6 503 a) Energie électrique — par services 
175 b) Energie électrique — par industries 
- c) Coke et gaz manufacturé 
~ d) Produits raffinés 
431 e) Production de vapeur 
130 048 Disponibilité nette 
3 150 Autoconsommation 
2 101 Usage non—énergetique 
129 038 Usage énergétique — écoulement final 
1 Mines de fer 
2 315 Total minier 
2 413 Pâtes et papier et scieries 
x Sidérurgie 
Xx Fonte et affinage 
X Fabricants de ciment 
_ Raffinage pétrolier 
4 875 Produits chimiques 
6 564 Manufacturier — autres 
18 454 Total manufacturier 
is Forestier 
707 Construction 
21 549 Total industriel 
5 130 Sociétés ferrovières 
2 801 Lignes aériennes 
6 Maritimes 
1 533 Pipelines 
3 811 Transport commercial et en commun 
22 017 Ventes au détail (pompes) 
41 298 Transport 
7 199 Agriculture 
28 951 Domestique 
2 984 Administration publique 
27 058 Commerces et autres institutions 
-4 241 Difference statistique 
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— Quarter 2 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


on 


TABLE 9C. Refined Petroleum Products - Manitoba — 1988 Quarter 2 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 
—0.1 
ao 
46 
1.1 
1 


HR +++ ts st +++ tt st ++ + | à 


29 


+ 4 RH + + + + + + + + + + —+ + — | 


Motor Kerosene & 

gasoline stove oil 

Gaz de Essence Mazouts 
distillation à moteur pour poêles 


thousands of cubic metres 


Diesel Light 
fuel oil fuel oil 
Carburant Mazouts 
diesel légers 
20.5 - 
275.6 0.7 
-4.9 9.2 
—20.0 15.8 
Fal 0.2 
247.2 7.3 
1.8 0.1 
0.6 -- 
244.8 7.4 
0.4 - 
244.4 7.4 
9.3 0.1 
0.8 - 
x Es 
x = 
X aS 
44 25 
7-2 2-3 
0.5 — 
8.9 0.2 
26.0 2.8 
721 - 
34.9 - 
33.6 = 
140.7 - 
52:1 ics 
= 2 
5.9 0.3 
19.6 0.7 
792 - 
10 661 LL 
— 190 355 
— 774 612 
276 7 
9 561 290 
70 E! 
24 1 
9 468 287 
15 - 
9 453 287 
1 ge. 
361 6 
32 = 
a pa 
i = 
De = 
2 = 
170 96 
280 96 
21 1 
345 7 
1 007 109 
2 791 = 
1 = 
135% - 
1 299 - 
5 442 = 
2 016 57 
- 82 
228 13 
759 25 


Heavy 

fuel oil 
Mazouts 
lourds 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 


CS 


TABLEAU 9C. Produits pétroliers raffinés —- Manitoba — 1988 Trimestre 2 


Aviation 
gasoline 


Essence 
d'aviation 


milliers 


Aviation Non energy 
turbo fuel products 

Carbu- Produits non- 
réacteur énergétiques 


de mètres cubes 


ce 9.5 6.0 
7.9 58.0 42.2 
—0.3 7.6 1.6 
-3.9 —0.2 0.7 
ins 4.1 2 
5.6 44.8 37.4 
5.6 44.8 37.4 
— = 373 
5.6 44.8 _ 
0.6 33.4 - 
- 1.0 - 
0.6 34.5 - 
1.2 7.8 = 
3.8 25 = 
terajoules 
= 343 267 
264 2 084 1 825 
-11 271 79 
— 130 7 27 
45 146 82 
189 1 609 1 588 
189 1 609 1 588 
- - 1! 
- - 1 588 
189 1 609 - 
22 1 201 - 
2 38 = 
22 1 238 - 
40 282 = 
127 89 = 


Total refined 
products 


Total des 
produits 
raffines 


29 549 


26 773 


26 657 


= 
a 
© 
co 


25 024 


NH 
re) 
= 


- Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 
Disponibilite 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferroviéres 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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— Year-to-date — 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


lron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


TABLE 9D. Refined Petroleum Products - Manitoba — 1988 Quarter 2 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


HR 444444444 444 4444444 44 + | «Ww 


110 


| 


04 — 


Motor 
gasoline 
Gaz de Essence 
distillation à moteur 


Kerosene & 
stove oil 
Mazouts 

pour poêles 


thousands of cubic metres 


1:9 


- 45.9 

- 736.9 -0.1 
- 33.4 — 
= 4.2 23.9 
= 16.7 1.7 
- 678.5 23.6 
- 678.5 23.6 
= 678.4 23.6 
_ - 0.1 
= - 0.2 
= _ 0.2 
- - 0.3 
- - 0.5 
= 24.5 - 
= 563.5 = 
a 588.0 - 
= 54.0 1.9 
= = 12.6 
= 7.9 4.5 
= 28.6 4.1 

terajoules 

= 1 592 Fa 
= 25 541 -3 
= 1 158 -1 
= 147 902 
= 579 64 
- 23 516 890 
= 23 516 890 
= 1 1 
- 23 515 889 
= = i 
= = 7 
= = 10 
Fi == 20 
= 850 ~ 
= 19 530 = 
= 20 380 = 
= 1 873 73 
a = 473 
- 272 170 
= 990 253 


Diesel 
fuel oil 
Carburant 
diesel 


Light 
fuel oil 
Mazouts 

légers 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 

lourds 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 


= - 


TABLEAU 9D. Produits pétroliers raffinés — Manitoba — 1988 Trimestre 2 


Aviation 

gasoline 

Essence 
d'aviation 


Aviation 
turbo fuel 
Carbu- 
réacteur 


milliers de mètres cubes 


Non energy 
products 


Produits non- 
énergétiques 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffinés 


~ 
wo 
re 
ou 


D O1 & 
Ww 
O 


— Cumulatif de l'année - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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Manitoba — 1988 Quarter 2 


TABLE 9E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Other 
products 


Total 
non-energy 
products 


Asphalt Lubricating 
oils and 


greases 


Petrochemical Naphtha 
feedstocks specialties 


Quarter 2 Trimestre 2 


thousands of cubic metres 


1 Production = - - = = - 
2 Exports = - 6.0 - - 6.0 
3 Imports = = _ = — = 
4 Inter-regional transfers 0.5 2.0 34.7 6.5 =1.5 42.2 
5 Stock variation (change and adj.) -- —0.2 Sal —0.4 —0.9 1.6 
6 Inter-product transfers = = - - OF 0.7 
7 Other adjustments -- — —0.1 2.2 = 2.1 
8 Availability 0.4 2.2 25.5 9.1 0.2 37.4 
15 Producer consumption - — - — - — 
16 Final demand 0.4 2.2 25.5 9.1 0.2 373 
19 Total mining - - - 0.6 - 0.6 
27 Total manufacturing 0.4 - 2.8 2.3 - 5.5 
28 Forestry _ - - -- - — 
29 Construction - - 22.7 0.3 - 23) 
41 Transportation - - - 3.6 - 3.6 
42 Agriculture = = - 155 - 1.3 
44 Public administration - - _ 0.2 - 0.2 
45 Commercial and other institutional - ee - 0.7 0.2 out 


Statistical difference 


Total 
all types 


1 Production 

2 Exports — = = = = - 
2 Imports = = = = = = 
4 Inter-regional transfers 6.3 - 165.7 ~ ~ 172.1 
5 Stock variation (change and adj.) 0.3 - —25.6 - - —25.2 
7 Other adjustments 0.4 - 1277 - - 13.0 
8 Availability 6.4 - 203.9 - - 210.3 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities - = 174.9 - - 174.9 
10 (b) Electricity — by industry - - - - ~ - 
11 (c) Coke and manufactured gases - _ - - — = 
13 (e) Steam generation = - 5.4 - - 5.4 
14 Net supply 6.4 - 237 - - 30.0 
15 Producer consumption ~ - - - _ = 
16 Non-energy use ~ - - - _ ~ 
17 Energy use — final demand 6.4 - 23.7 - - 30.0 
19 Total mining - - - - - - 
20 Pulp and paper and sawmills = = 212 = es 21.2 
21 Iron and steel X - X - - x 
22 Smelting and refining x - x - - x 
23 Cement X - X - - X 
25 Chemicals = = = = = = 
26 Other manufacturing 5.0 = = = = 5.0 
27 Total manufacturing 6.4 - 21.2 - - 27.6 
43 Residential — = = = = = 
44 Public administration _ = = = = 


Commercial and other institutional 


TABLE 9G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 


Light fuel 
oil 


Heavy fuel 
oll 


Tar, pitch, 
petrol. coke 


Coals 


Charbon 


Natural gas 


Carburant 
diesel 


Gaz naturel Goudron, brai 


coke de petr 


Mazouts 
lourds 


Mazouts 
legers 


gigawatt hours 


Quarter 2 

Electricity generated: 
1 by utilities 186 1 5 -- - = 
2 by industry - - 1 -- 2 = 
3 Total 186 1 6 — 3 = 

Year-to-date 

Electricity generated: 
“ by utilities 470 2 qi = = = 
5 by industry _ 3 3 = 7 = 
6 Total 470 5 14 1 7 = 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 
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Manitoba — 1988 Trimestre 2 


TABLEAU 9E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et 
pétrochimique spéciaux/ graisses 
base-naphte lubrifiantes 


Total des 
produits non- 
énergétiques 


Autres 
produits 


Year-to-date Cumulatif de l'année 


milliers de mètres cubes 


. _ - - = - Production 1 
- - 6.0 _ _ 6.0 Exportations 2 
= = es = - Importations 3 

0.6 44 37.5 13.4 -1.5 54.4 Transferts inter-régions 4 
ae —0.2 Sid 0.7 -1.2 2.4 Variation des stocks 5 
7 -- - -- 0.9 0.9 Transferts inter—produits 6 
— -- -0.1 35 0.1 35 Autres ajustements 7 
0.6 4.5 28.3 16.2 0.7 50.3 Disponibilité 8 
~ -- - -- - — Autoconsommation 15 
0.6 4.5 28.3 16.1 0.7 50.3 Ecoulement final 16 
- - - 1.1 - 1.1 Total minier 19 
0.6 - 4.5 4.4 - 9.5 Total manufacturier 27 
~ - - as - == Forestier 28 
~ ~ 23.8 0.5 - 24.4 Construction 29 
= - = 6.5 - 6.5 Transport 41 
- - - 1.6 - 1.6 Agriculture 42 
a ¥ = 03 ~ 0.3 Administration publique aS 
- 4.5 - 1.6 0.7 6.9 Commerces et autres institutions 45 


Difference statistique 


Bitumineux 
canadien 


Cumulatif de l'année 


Year-to-date 


kilotonnes 

= = = - ~ - Production 1 

- - - - - - Exportations 2 

= = = = - - Importations 3 
10.7 = 540.3 - - 551.0 Transferts inter-régions 4 
—0.9 - 15 - - 14.1 Variation des stocks 5 
15 ~ 10.3 - - 11.8 Autres ajustements 7 
13,1 - 535.5 - - 548.7 Disponibilite 8 

Transformé en autres combustibles: 

- - 439.9 - - 439.9 a) Energie électrique — par services 9 

- - 4.8 - ~ 48 b) Energie electrique — par industries 10 

- - - - - - c) Coke et gaz manufacture 11 
0.3 - 29.3 - ~ 29.7 e) Production de vapeur 13 
12.8 - 61.4 - - 74.2 Disponibilité nette 14 
- - - - - - Autoconsommation 15 

- _ - - - Es Usage non-énergétique 16 
12.8 - 61.4 - - 74.2 Usage énergétique — écoulement final 17 
_ - - - - - Total minier 19 

- _ 48.3 = - 48.3 Pates et papier et scieries 20 

xX - X _ - X Sidérurgie 21 

x - X _ - xX Fonte et affinage 22 

X - X - - X Fabricants de ciment 23 

EL a ‘ = = = Produits chimiques 25 
10.0 - - - - 10.0 Manufacturier — autres 26 
12.8 - 48.3 = - 61.1 Total manufacturier 27 
is a s = = - Domestique 43 

> = = é = Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 9G. Energie électrique produite a partir des combustibles 


Station Total 
service all fuels 


Manufactured Spent pulping 


gases liquor Other 
Gaz Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pate epuisee de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 2 
Production de l'énergie électrique: 


=< = = - - 192 par services 1 
= 5 = = ~ 10 par industries 2 
= 5 _ - - 202 Total 3 
Cumulatif de l’année 
Production de l'énergie électrique: 

a ce = & = 483 par services 4 
- 12 - ~ ~ 25 par industries 5 

Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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TABLE 10A. Primary and Secondary Energy - Saskatchewan — 1988 Quarter 2 


— Quarter 2 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


2 668.9 


— 586.1 


38 


—8 


29 


28 


51.4 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 
2 912.0 
Sie 

—2 627.4 
Xx 

X 

X 

Xx 

112 141 
123 

= 101,181 
X 

X 

X 


Natural 
gas 


Gaz 
naturel 


gigalitres 


967.4 
1473 


1 846.4 
—49.4 


terajoules 


36 588 
66 083 


69 830 
-1 868 


14 946 


23 794 


Gas plant 
NGL's 


LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


26.6 
360.0 


248.1 
22.2 


84.6 
21.5 


Hydro and 
nuclear 
electricity 
Electricité 
(hydro et 
nucléaire) 


_ 
Le] 
[e] 
ine) 


Ld) 
> 
N 
N 


eu 
© 
© 
eo | 


ee 
ore 
N 
wo 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 
primaires 


189 776 
75 501 
267 
—32 859 
x 


Coke 


kilotonnes 


409 kx. 


TABLEAU 10A. L'énergie primaire et secondaire — Saskatchewan — 1988 Trimestre 2 


Coke oven 


gas 


Gaz de 


fours a coke 


gigalitres 


terajoules 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


oO «KK KOK OK OK 


1 030. 


me 
| nm Oo 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


2 443. 


œ 
ss 
wo 
ou 


ee i i i ee ee ++ ++ 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


+. 


Dee MOM DKS! 


30 649 


90 546 


69 219 


A 
D 
jo} 
oo 


Lo 
N 
ss 
a 


15 460 


— Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacture 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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TABLE 


— Year-to-date — 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 
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10B. Primary and Secondary Energy - Saskatchewan - 1988 Quarter 2 


Coal 


Charbon 


= 


kilotonnes 


6 282.1 


-1 611.2 


36.0 


—39.1 
4 595.7 


4 450.2 


Crude 
oil 


Petrole 
brut 


megalitres 


5 934.8 
4.1 


—5 146.5 
—67.2 


37422 
888.6 


228 549 
158 


198192 
x 


X 
x 


Natural 
gas 


Gaz 
naturel 


gigalitres 


2 023.9 
4 222.3 


4 608.4 
—89.2 


410.7 
3972 
566.8 
20.1 
340.4 


—85.9 


terajoules 


76 545 
159 688 


174 290 
=3 372 


94 519 


23 830 


70 379 


18 292 


15 534 


12 875 
—3 250 


Gas plant 
NGL's 


LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


52.2 
810.9 


615.3 
-78.9 


96.0 
31.5 


Hydro and 
nuclear 
electricity 
Electricite 
(hydro et 
nucleaire) 


3 
N 
a 
Fe 
© 


N 
© 
= 
a 


N 
w 
ors 
bp 


21 176 


ren 
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ou 
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Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 
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TABLEAU 10B. L'énergie primaire et secondaire — Saskatchewan — 1988 Trimestre 2 


Total Refined Total 
primary Coke oven petroleum Thermal primary and 
sources gas products electricity secondary 
- Coke ~ _ = = 
Total des Gaz de Produits Energie Total 
sources fours à coke pétroliers électrique primaire et 
primaires raffinés (thermique) secondaire 
— Cumulatif de l'année - 
sinc! kilotonnes gigalitres megalitres GWH tele 
= = — 5 349.8 Production 
= = = = Exportations 
= = — = Importations 
= = = = Transferts inter-régions 
æ = a + Variation des stocks 
= = — = Transferts inter—produits 
= = = = Autres ajustements 
- - 2 75553 5 349.8 Disponibilite 
Transformé en autres combustibles: 
- - 1.9 - a) Energie électrique — par services 
= = 2.8 - b) Energie électrique — par industries 
= = = — c) Coke et gaz manufacturé 
= = - d) Produits raffinés 
Æ — = = e) Production de vapeur 
- - 1 750.6 5 349.8 Disponibilite nette 
= = = t Autoconsommation 
- - 104.3 + Usage non-énergétique 
- - 1 553.5 t Usage energetique — ecoulement final 
= = - t Mines de fer 
- = 73.1 i Total minier 
- EL 5.4 Tt Pates et papier et scieries 
- - X Tt Sidérurgie 
- ~ xX t Fonte et affinage 
- - X tT Fabricants de ciment 
- = X t Raffinage pétrolier 
- = 1.0 t Produits chimiques 
- - 12.6 t Manufacturier — autres 
- - 42.2 T Total manufacturier 
- - 0.2 ii Forestier 
~ - 25.8 t Construction 
od - 141.3 t Total industriel 
- - 43.6 t Sociétés ferrovières 
- - 24.2 t Lignes aériennes 
- - -- t Maritimes 
- - — t Pipelines 
~ - 170.3 t Transport commercial et en commun 
Es ~ 610.9 t Ventes au détail (pompes) 
- - 849.0 F Transport 
~ ~ 388.0 t Agriculture 
- - 38.1 t Domestique 
- - 42.8 t Administration publique 
- - 94.3 Tt Commerces et autres institutions 
- - -- if Difference statistique 
terajoules 
401 377 ~ - X 19 259 Bs Production 
180 769 - - X - X Exportations 
637 - - X ~ X Importations 
—30 510 - = X - X Transferts inter-régions 
Xx - = X ~ X Variation des stocks 
- - - X - X Transferts inter—produits 
X ~ - Xx - Xx Autres ajustements 
x - - 64 576 19 259 Disponibilite 
Transformé en autres combustibles: 
67 128 - - 74 7 67 202 a) Energie électrique — par services 
515 - - 116 - 631 b) Energie électrique — par industries 
_ - - - ~ - c) Coke et gaz manufacturé 
X = - - - X d) Produits raffinés 
_ _ = - ~ _ e) Production de vapeur 
99 549 - - 64 386 19 259 183 194 Disponibilité nette 
ce - - X t X Autoconsommation 
- - 4 453 t 4 470 Usage non-énergétique 
- - 56 789 t 152 601 Usage énergétique — écoulement final 
= = _ t _ Mines de fer 
= - 2 847 t 18 324 Total minier 
- - 211 i 2 627 Pates et papier et scieries 
= = 4 t x Sidérurgie 
-- = x t x Fonte et affinage 
= _ x t X Fabricants de ciment 
a = ne t X Raffinage pétrolier 
2 = 41 t 922 Produits chimiques 
= = 494 t 6 528 Manufacturier — autres 
- * - 1712 t 12 931 Total manufacturier 
= = 7 t 7 Forestier 
= = 999 t 7S Construction 
2 ~ 5 565 t 32 437 Total industriel 
~ - 1 687 t 1 687 Sociétés ferroviéres 
~ - 867 t 867 Lignes aériennes 
os = 1 t 1 Maritimes 
= ÿ rd t 16 914 Pipelines 
= = 6 440 t 6 838 Transport commercial et en commun 
os = 21 412 t 21 412 Ventes au détail (pompes) 
- - 30 409 à 47 719 Transport 
- - 14 353 t 18 376 Agriculture 
- - 1 450 t 28 646 Domestique 
= = 1 557 t 2 490 Administration publique 
= = 3 455 t 22 932 Commerces et autres institutions 
= - x t x Difference statistique 
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TABLE 10C. Refined Petroleum Products — Saskatchewan — 1988 Quarter 2 


Refinery Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gasoline stove oil fuel oil fuel oil 

GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 

raffineries distillation à moteur pour poéles diésel legers 


© —j O O1 B & N — 


ow 


13 
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13 


— Quarter 2 - 
thousands of cubic metres 

Production X x x x X X 
Exports X x x x X X 
Imports X x X X xX X 
Inter-regional transfers X x X X Xx xX 
Stock variation (change and adj.) X X X X xX X 
Inter-product transfers Xx X x X x X 
Other adjustments X X X x X X 
Availability 14.6 19.0 439.1 2:9 418.8 113 

Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities - — = = = 0.8 

(b) Electricity — by industry = = = = = 
(e) Steam generation = = = = re a: 
Net supply 14.6 19.0 439.1 29 418.8 10.5 
Producer consumption X X X X Xx X 
Non-energy use + = = = Æ La 
Energy use — final demand Nf - 439.1 2.5 418.7 10.5 
Iron mines if = = = > = 
Total mining t = = 0.1 24.5 5.3 
Pulp and paper and sawmills it = — = 19 = 
Iron and steel if = = = x os 
Smelting and refining t = = = x = 
Cement t = = = X = 
Chemicals ji - = = 0.2 = 
Other manufacturing if - - 0.1 4.5 0.4 
Total manufacturing t = = 0.1 7.3 0.4 
Forestry it - - - 0.1 -- 
Construction in - - -- 16.7 0.5 
Total industrial t - - 0.2 48.6 6.2 
Railways t = = = 24.8 - 
Canadian airlines il - = = = = 
Foreign airlines t = = = = = 
Domestic marine t = - = — = 
Foreign marine if = = = = = 
Pipelines ii = = = = = 
Road transport and urban transit if - 19.0 - 83.4 - 
Retail pump sales ‘i - 302.2 - 45.0 - 
Transportation it - 321.2 - 153.2 - 
Agriculture il - 88.1 0.1 172.8 12 
Residential Tr - - 1.9 - 2.2 
Public administration iH — 4.9 0.1 723 0.6 
Commercial and other institutional + - 24.9 0.2 36.8 0.3 
Statistical difference ad x X xX X x 
terajoules 

Production x X Xx X Xx X 
Exports X Xx xX X X x 
Imports X X X Xx Xx X 
Inter-regional transfers X X x X xX X 
Stock variation (change and adj.) X X X xX x X 
Inter—product transfers X Xx X x X xX 
Other adjustments X X X X xX X 
Availability 388 791 15 219 95 16 198 436 

Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities = = = = = 29 
(b) Electricity — by industry = = = = x = 
(e) Steam generation = _ £ = L = 
Net supply 388 791 15 219 95 16 198 406 
Producer consumption x x x xX re x 
Non-energy use af = = = = = 
Energy use — final demand i - 15 219 95 16 196 406 
Iron mines 15 = = = = =, 
Total mining t - - 3 948 204 
Pulp and paper and sawmills < = = = 74 = 
Iron and steel t = = = x = 
Smelting and refining + = = = xX = 
Cement + = = = xX a 
Chemicals t = = = 6 = 
Other manufacturing t = = 5 174 14 
Total manufacturing t - _ 5 284 14 
Forestry t = 2 = 2 “= 
Construction + = a 1 648 21 
Total industrial it = + 9 1 882 239 
Railways À >. == ‘= 958 = 
Canadian airlines ft = = = s 5 
Foreign airlines i = = = = » 
Domestic marine f = = i. ee = 
Foreign marine t = 2 = _ EL 
Pipelines ii 5 = a 1 = 
Road transport and urban transit t = 657 a 3 227 x, 
Retail pump sales t = 10 475 a 1 740 a 
Transportation t - 21/1932 - 5 927 = 
Agriculture t = 3 054 4 6 682 48 
Residential t - ~ 71 - 85 
Public administration t = 170 5 284 24 
Commercial and other institutional t > 863 6 1 422 10 
Statistical difference t x xX x x X 
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TABLEAU 10C. Produits pétroliers raffinés - Saskatchewan — 1988 Trimestre 2 


Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products 

Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques 


milliers de métres cubes 


x x x X Xx 

x Xx X Xx x 

X X X X X 

x X x X Xx 

X xX x X X 

xX X X x X 

x X Xx x x 

18.2 7.4 4.7 21.4 73.6 

0.2 - - - - 

1,5 - ~ - _ 

16.5 7.4 4.7 21.4 73.6 

x X x X x 

_ 719 - - 73.6 

16.3 _ 4.7 21.4 - 

3.8 = - - = 

x & = = = 

x = = = = 

ye = = = = 

0.6 - ~ = = 

1.0 - ~ = = 

12.2 ~ - - - 

16.0 - - - = 

= - 0.2 11.8 - 

= _ 0.2 11.8 _ 

- - 7) 8.6 - 

0.3 - 1.8 0.9 = 

x x X xX x 
terajoules 

X x x X X 

Xx x X X X 

Xx X xX X x 

X x X Xx X 

xX X Xx x Xx 

X x X X Xx 

X x x X X 

758 315 156 767 3 194 

9 = = = = 

63 - - - - 

687 315 156 767 3 194 

X x x X X 

= 318 = = 3 193 

680 - 156 767 - 

159 - - ~ - 

x = = ES = 

* = a = = 

xX = ro = a 

26 - _ ~ = 

43 = = = = 

507 - - - - 

666 _ - purs — 

= = 425 a 

os = = 1 = 

= _ 426 = 

E - 89 309 _ 

14 - 61 33 = 


Total refined 
products 


Total des 
produits 
raffines 


1 030. 


OK KK KK OK OK 


— pt 
[| no 


— Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilite 
Transforme en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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— Year-to-date - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 
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TABLE 10D. Refined Petroleum Products - Saskatchewan — 1988 Quarter 2 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


D XX XX x x x 


PJ 
œ 


> 
a 
a 


HR HHH 4H 4H 4H + 444 4444444 ++ + X 


w 
oO 
N 


+ HHH +++ ++ +++ st ++ x 


Gaz de 
distillation 


< KK OK OK OK OK 


791 


Motor Kerosene & 
gasoline 


stove oil 


Mazouts 
pour poéles 


Essence 
à moteur 


thousands of cubic metres 


x x 

X X 

X Xx 

X X 

X Xx 

X x 

x x 

804.2 28.9 

804.2 28.9 

X X 

804.2 28.9 

- 0.4 

= 0.2 

- 0.2 

- 0.2 

- 0.8 

36.5 ~ 

551.9 = 

588.4 - 

163.0 1:5 

- 24.1 

9.9 153 

42.9 12 

X Xx 
terajoules 

x X 

X X 

X Xx 

Xx X 

X Xx 

x X 

X X 

27 873 1 088 

27 873 1 088 

x X 

27 873 1 088 

od 15 

= 7 

= 7 

= 9 

pes 32 

1 265 = 

19 128 = 

20 393 = 

5 650 57 

= 907 

342 48 

1 488 45 

x X 


Diesel 
fuel oil 


Carburant 
diésel 


ou 
[re] 
œ 


23 


23 


-w 


aonn 


wx“ «x x xX x x x 


Light 
fuel oil 
Mazouts 
légers 


UNKHKXXXXX X 


> 
w 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 
lourds 


XXXX XX OK 


o 8 
ONE =" 


LE 
| © 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 


BEA XAEX D 


1 
œ 


x KK KK OK OK 


780 


TABLEAU 


Aviation 

gasoline 

Essence 
d'aviation 
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10D. Produits pétroliers raffinés - Saskatchewan — 1988 Trimestre 2 


Aviation Non energy 
turbo fuel products 

Carbu- Produits non- 
réacteur énergétiques 


milliers de mètres cubes 


xX x X 
X X x 
X X xX 
x X Xx 
X X x 
X Xx x 
x X x 
6.1 40.2 85.7 
6.1 40.2 85.7 
X x X 
= = 85.8 
6.1 40.2 == 
0.3 23.8 = 
0.3 23.8 - 
2.9 14.6 = 
2.9 1.8 - 
xX x x 
terajoules 
X X Xx 
X X X 
x X X 
Xx x x 
X Xx X 
X Xx X 
X X X 
206 1 445 3 668 
206 1 445 3 668 
x x X 
- - 3 669 
206 1 445 = 
10 856 = 
a 1 = 
10 857 - 
99 525 ~ 
97 63 - 
x x x 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffinés 


W XX XX X x x 


= 
y 
ou 
oa 


x KK KK OK OK 


64 576 


os | 
oa 
an 
a 


— Cumulatif de l'année - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non—-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes canadiennes 

Lignes aériennes étrangères 

Lignes maritimes domestiques 

Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 


Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes canadiennes 

Lignes aériennes étrangères 

Lignes maritimes domestiques 

Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


OnoOuhLwnre 


@ OU BE GO ND 


ow 


13 
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Saskatchewan — 1988 Quarter 2 


TABLE 10E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


Quarter 2 Trimestre 2 


thousands of cubic metres 


1 Production X X X x X xX 

2 Exports X X x X X x 

aI Imports Xx X x x X x 

4 Inter-regional transfers X X X x X X 

5 Stock variation (change and adj.) X X X X X x 

6 Inter-product transfers x X x X x Xx 

7 Other adjustments X Xx X Xx x xX 

8 Availability 0.2 1.0 59:5 12.8 0.1 73.6 

15 Producer consumption X X X Xx X x 
16 Final demand 0.2 1.0 59.5 12.8 0.1 73.6 
19 Total mining - - - 29 - 2.9 
27 Total manufacturing 0.2 - 25 0.8 - 3:5 
28 Forestry - - - -- - —_ 
29 Construction - - 57.0 0.3 - 5744 
41 Transportation - - = 3.9 - 3.9 
42 Agriculture - - - 4.1 - 4.1 
44 Public administration - = - 0.2 - 0.2 
45 Commercial and other institutional - 1.0 - 0.5 0.1 1.6 
Statistical difference xX 


Total 
all types 


Trimestre 2 


kilotonnes 
1 Production - - 2 668.9 - - 2 668.9 
2 Exports = - - - - - 
3 Imports - - - - ~ - 
4 Inter-regional transfers 9.0 == — 595.2 - ~ — 586.1 
5 Stock variation (change and adj.) - - 51.4 - - 51.4 
7 Other adjustments ~ — = = = — 
8 Availability 9.0 - 2 022.4 - - 2 031.4 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity — by utilities - - 1 954.8 - - 1 954.8 
10 (b) Electricity — by industry - ~ - - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases - - — ~ ~ ~ 
13 (e) Steam generation = = = = ES = 
14 Net supply 9.0 = 67.5 - - 76.6 
15 Producer consumption - = —— = = ee 
16 Non-energy use - - = = = = 
17 Energy use — final demand 9.0 - 67.5 - - 76.5 
19 Total mining - _ = = = = 
20 Pulp and paper and sawmills ~ - - - - _ 
21 Iron and steel Xx _ X ~ ~ X 
22 Smelting and refining xX - X - ~ x 
23 Cement Xx - X — ~ x 
25 Chemicals = = = = ss = 
26 Other manufacturing - - 58.5 ~ - 58.5 
27 Total manufacturing 9.0 _ 58.5 oe fe 67.5 
43 Residential - - 9.0 - - 9.0 
44 Public administration _ = = = = = 


Commercial and other institutional 


TABLE 10G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 


Light fuel 
oil 


Heavy fuel 
oil 


Tar, pitch, 
petrol. coke 


Coals Natural gas 


Charbon 


Gaz naturel 


Goudron, brai 
coke de petr 


Mazouts 
lourds 


Mazouts 
legers 


Carburant 
diesel 


gigawatt hours 


Quarter 2 
Electricity generated: 
1 by utilities 2 297 66 - 2 - = 
2 by industry ~ 56 - - 11 — 
3 Total 2 297 122 - 2 11 = 


Year-to-date 
Electricity generated: 


4 by utilities 5 114 98 - 5 = = 
5 by industry - 92 ~ - 20 = 
6 Total 5 114 190 - 5 20 zy 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 
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Saskatchewan — 1988 Trimestre 2 


TABLEAU 10E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Huiles et 
graisses 
lubrifiantes 


Produits 
spéciaux/ 
base-naphte 


Alimentation 
pétrochimique 


Asphalte Autres Total des 
produits produits non-— 


énergétiques 


Year-to-date Cumulatif de l'année 


milliers de mètres cubes 


x X x X X X Production 1 
Xx x X X xX X Exportations 2 
X X X X X X Importations 3 
xX x X Xx X X Transferts inter-régions 4 
xX x X X xX X Variation des stocks 5 
x x X x X x Transferts inter-produits 6 
x x X Xx x X Autres ajustements Fr 

0.2 1.9 60.1 23.2 0.3 85.7 Disponibilité 8 
Xx x X X xX X Autoconsommation 15 

0.2 1.9 60.1 23.2 0.3 85.8 Ecoulement final 16 
= - - 4.5 - 4.5 Total minier 19 

0.2 - 25 1.6 - 4.4 Total manufacturier 27 
- - - -- - -- Forestier 28 
- = 57.5 0.6 ~ 58.1 Construction 29 
- - - 6.9 - 6.9 Transport 41 
_ - - 1.4 = 77 Agriculture 42 
_ _ - 0.4 - 0.4 Administration publique 44 
- 1.9 ~ 1.4 0.3 3.6 Commerces et autres institutions 45 
x Difference statistique 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 


kilotonnes 
~ ~ 6 282.1 - - 6 282.1 Production 1 
- - - - - - Exportations 2 
x Æ 2 = - - Importations 3 
21.6 0.4 -1 633.2 ~ - -1 611.2 Transferts inter-régions 4 
- - 36.0 - - 36.0 Variation des stocks 5 
- —0.4 —-38.7 - - -39.1 Autres ajustements 7 
21.6 - 4 574.1 - - 4 595.7 Disponibilite 8 
Transformé en autres combustibles: 
= - 4 450.2 - _ 4 450.2 a) Energie électrique — par services 9 
- - - - - - b) Energie électrique — par industries 10 
- = - - se - c) Coke et gaz manufacture 11 
- - - - = - e) Production de vapeur 13 
21.6 - 123.9 - - 145.5 Disponibilité nette 14 
- - 0.5 - - 0.5 Autoconsommation 15 
- - - - - - Usage non-énergétique 16 
21.6 - 123.5 - - 145.0 Usage énergétique — écoulement final 17 
= - - - - - Total minier 19 
- ~ - ~ - = Pates et papier et scieries 20 
X - X - - X Sidérurgie 21 
X - X _ = X Fonte et affinage 22 
Xx - X - = x Fabricants de ciment 23 
- - - - - ~ Produits chimiques 25 
- - 78.9 - - 78.9 Manufacturier — autres 26 
21.6 - 78.9 - - 100.5 Total manufacturier 27 
= ~ 44.5 - - 44.5 Domestique 43 
é = = £. = ~ Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 10G. Énergie électrique produite à partir des combustibles 


Station Total 

service all fuels 
Gaz Lessive de Autres Consommation Total des 

manufacturés pâte épuisée de centrale combustible 


Manufactured Spent pulping 
gases liquor Other 


gigawatt Heures 


Trimestre 2 

Production de l'énergie électrique: 
= ~ ~ _ _ 2 365 par services 1 
= 2 10 — - 78 par industries 2 
- 2 10 = - 2 443 Total 3 

Cumulatif de l'année 

Production de l'énergie électrique: 
= - - ~ - & 217 par services 4 
- 3 18 - ~ 133 par industries 5 
3 Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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— Quarter 2 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 
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TABLE 11A. Primary and Secondary Energy — Alberta - 1988 Quarter 2 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


SJ 


242.3 
014.7 


NM 


— 597.8 
— 259.7 


03 
4 889.2 


4 884.7 


158 195 
55 605 


—16 499 
—7. 339 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


20 465.2 
1 042.7 


=15 527.3 
— 159.4 


124.2 
4 178.8 


788 115 
40 154 


— 1097/2956 
—6 138 


4 783 
160 925 


160 925 


Natural 


gas 


Gaz 


naturel 


gigalitres 


20 002.9 


17.9 


—14 071.3 


53 


10 
-9 


Gas plant 
NGL's 


LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


3 563.0 
318.3 


—1 630.7 
277.4 


283.4 
1 620.0 


Hydro and 
nuclear 
electricity 


Électricité 
{hydro et 
nucléaire) 


31 273 


jo} 
oO 
i) 


15 438 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


= 199 ~ 


TABLEAU 11A. L'énergie primaire et secondaire — Alberta — 1988 Trimestre 2 


Total 
primary Coke oven 
sources gas 
- Coke - 
Total des Gaz de 
sources fours à coke 
primaires 


2 kilotonnes gigalitres 


terajoules 


1 786 664 - - 
104 930 _ - 

6 = = 

—1 188 326 2 - 


12 314 -2 - 
499 111 - - 


99 218 - = 
3°713 ~ = 


167 436 = = 
48 = = 


228 696 - - 


Refined 
petroleum 
products 


Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


170 
3 


—79 
22 


-4 
106 


776 
350 

8 
534 
139 
106 
003 


142 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


wo 
[=] 
[ul] 
a 
i 


HR 44H 44444 444 44444444 + + + + à 


w 
Np 
a 
oO 
np 


ie tes aie ie HR + +++ ee Se ee ee + ++ + + 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


— Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


+ Production 
108 280 Exportations 
14 Importations 
—1 267 858 Transferts inter-régions 
-15 490 Variation des stocks 
140 Transferts inter-produits 
8 309 Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
3 739 b) Énergie électrique — par industries 
— c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
48 e) Production de vapeur 


367 421 Disponibilité nette 
101 624 Autoconsommation 
71 088 Usage non-énergétique 
203 938 Usage énergétique — écoulement final 
- Mines de fer 
26 273 Total minier 
1 653 Pates et papier et scieries 
569 Sidérurgie 
X Fonte et affinage 
Xx Fabricants de ciment 
7 374 Raffinage pétrolier 
18 199 Produits chimiques 
22 617 Manufacturier — autres 
53 061 Total manufacturier 
160 Forestier 
1 884 Construction 
81 378 Total industriel 
5 476 Sociétés ferrovières 
4 535 Lignes aériennes 
2 Maritimes 
5 647 Pipelines 
7 743 Transport commercial et en commun 
35 829 Ventes au détail (pompes) 
59 232 Transport 
11 814 Agriculture 
22 447 Domestique 
3 Sif Administration publique 
25 549 Commerces et autres institutions 
-9 229 Difference statistique 


@ on un & 9 ND + 
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— Year-to-date — 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 

(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 

(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Airlines 

Marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 

(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 

(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Airlines 

Marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 
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TABLE 11B. Primary and Secondary Energy — Alberta — 1988 Quarter 2 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


14 966.6 
3 580.5 


— 969.0 
=93.7 


0.1 
10 470.9 


10 442.6 


323 939 
98 822 


—26 740 
—1 765 


—3 
200 138 


199 561 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


40 985.9 
1 907.7 


—30 945.4 
— 577.4 


142.0 
8 852.2 


1 578 366 
73 466 


1191707 
—22 236 


5 469 
340 899 


340 899 


Natural 


naturel 


gigalitres 


44 771.8 


—31 342.7 
= 149.3 


13 472.3 


aA 
D 
a 
a 


o 
ES 
co 
a 


~ 
(ea) 
fo) 
aay 
fon) 


112 


Gas plant 
NGL's 


LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


7 714.7 
762.8 


—3 705.2 
466.0 


603.2 
3 383.9 


Pe 
> Bb 
Me] 
D © 


Wren 
nN 
a 
a 


i) 
Ww 
w© 
o 


Hydro and 
nuclear 
electricity 


Electricite 
(hydro et 
nucléaire) 


18 063.0 


© 
N 
Ww 
nN 


13 682 


31 604 


17 467 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


Total 


primary 
sources 


Total des 
sources 
primaires 


eee 


Coke 


kilotonnes 
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TABLEAU 11B. L'énergie primaire et secondaire — Alberta - 1988 Trimestre 2 


Coke oven 
gas 


Gaz de 
fours a coke 


gigalitres 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


Thermal 
electricity 


Énergie 
électrique 
(thermique) 


GWH 


19 292.7 


a 
o 
pS 
ou 
> 


+ HR HH HH HHH HHH ++ ++ + + + + + + + + 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


— Cumulatif de l'année — 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacture 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergetique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 
Exportations 
68 Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
937 Transferts inter—produits 
15 326 Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
8 062 b) Energie électrique — par industries 
- c) Coke et gaz manufacture 
d) Produits raffines 
148 e) Production de vapeur 


815 007 Disponibilite nette 
221 957 Autoconsommation 
139 782 Usage non-énergétique 
465 442 Usage énergétique — écoulement final 
- Mines de fer 
55 271 Total minier 
3 697 Pates et papier et scieries 
1 316 Sidérurgie 
x Fonte et affinage 
X Fabricants de ciment 
15 697 Raffinage pétrolier 
38 465 Produits chimiques 
47 582 Manufacturier — autres 
111 378 Total manufacturier 
422 Forestier 
4 333 Construction 
171 404 Total industriel 
9 745 Sociétés ferrovières 
8 679 Lignes aériennes 
6 Maritimes 
13 174 Pipelines 
15 400 Transport commercial et en commun 
69 989 Ventes au détail (pompes) 
116 995 Transport 
21 459 Agriculture 
78 496 Domestique 
7 314 Administration publique 
69 775 Commerces et autres institutions 
-12 174 Différence statistique 
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— Quarter 2 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 
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TABLE 11C. Refined Petroleum Products — Alberta — 1988 Quarter 2 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


ee en sO HH HHH a OC SO en ee le en cn sO St A 


Gaz de 
distillation 


Motor Kerosene & 
gasoline stove oil 
Essence Mazouts 
a moteur pour poéles 


thousands of cubic metres 


1 479.3 
Rp | 


— 11841 
— 287.0 
185.4 
187 


1 139.8 


terajoules 


519272 
522 


20 971 
—9 948 
427 
— 649 


39 506 


a 


39 506 


39 502 


Diesel 
fuel oil 
Carburant 
diesel 


Light 
fuel oil 
Mazouts 

legers 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 

lourds 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 
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TABLEAU 11C. Produits pétroliers raffinés — Alberta — 1988 Trimestre 2 


Aviation 

gasoline 

Essence 
d'aviation 


Aviation 
turbo fuel 
Carbu- 
réacteur 


milliers de mètres cubes 


terajoules 


1,259 


313.8 


— 
LS 
~ 
w | 


Non energy 
products 


Produits non- 
énergétiques 


11-399 


4 
11 394 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffinés 


2 878.1 


nm 
B © 
are 
En 
On 


— Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non—energetique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes canadiennes 

Lignes aériennes étrangères 

Lignes maritimes domestiques 

Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Énergie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 


Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes canadiennes 

Lignes aériennes étrangères 

Lignes maritimes domestiques 

Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


® ONU BR & N + 
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TABLE 11D. Refined Petroleum Products — Alberta — 1988 Quarter 2 


Refinery Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gasoline stove oil fuel oil fuel oil 

GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 

raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 


— Year-to-date - 


ONAN & W ND 


ow 


13 


thousands of cubic metres 


Production 542.5 387.1 3 442.2 43.8 2 984.6 - 
Exports 5.6 - 29.0 0.4 107.7 3 
Imports = > = ~ + = 
Inter-regional transfers -0.7 - -1 532.0 —13.9 -1 388.9 -13.1 
Stock variation (change and adj.) -7.6 - —60.4 =9:5 —34.4 1.1 
Inter-product transfers — 202.2 = 29973 —28.2 — 150.4 78.3 
Other adjustments 1.9 - -52.1 PES -34.5 -21.5 
Availability 343.5 387.1 2 188.8 22.1 1 337.5 41.3 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities - = = 1.9 = 
(b) Electricity — by industry = = = = - = 
(e) Steam generation - = = = = 
Net supply 343.5 387.1 2 188.8 22.1 1 335.6 41.3 
Producer consumption - 38731 0.2 0.1 0.6 - 
Non-energy use t ~ = = = = 
Energy use — final demand "iE _ 2 188.6 22.0 1 335.0 41.3 
Iron mines t = = à = = 
Total mining i _ = 7-2 161.1 22.2 
Pulp and paper and sawmills t = - - 10.0 - 
Iron and steel t = = = 0.5 = 
Smelting and refining t = = = X = 
Cement t = = =: x = 
Chemicals Ah = = = 1.7 = 
Other manufacturing t = = 0.4 27.8 0.4 
Total manufacturing t = = 0.4 43.2 0.4 
Forestry t = = - 10.2 ae 
Construction Tt = = 0.3 67.9 0.7 
Total industrial iF - - 7.9 282.3 23.3 
Railways t = = - 252.0 - 
Canadian airlines t - = = = = 
Foreign airlines t = = = = = 
Domestic marine iF - - ~ 0.2 - 
Foreign marine t = = = = = 
Pipelines t - - - 0.6 - 
Road transport and urban transit t - 120.5 - 215.5 - 
Retail pump sales i - 1 723.6 ~ 255.0 ~ 
Transportation t - 1 844.1 - 723.1 - 
Agriculture t - 184.7 0.4 195.7 2S) 
Residential tT - - 10.8 - 10.7 
Public administration t - 20.2 0.1 31.1 0.5 
Commercial and other institutional t - 139.6 2.8 102.8 4.3 
Statistical difference M - -- - -- - 
terajoules 
Production 14 971 16 154 119 305 1 649 115 443 - 
Exports 146 : 1 005 13 4 164 50 
Imports - = = = = = 
Inter-regional transfers -19 - —53 098 — 525 —53 723 — 507 
Stock variation (change and adj.) — 187 - —2 094 — 357 -1 331 44 
Inter—product transfers —5 786 - 101372 —1 064 -5 818 3 029 
Other adjustments 64 - —1 804 426 -1 335 — 832 
Availability SP27E 16 154 75 865 831 51 735 1 597 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities - - = = 75 = 
(b) Electricity — by industry = = = Æ z 
(e) Steam generation = = a = = 
Net supply 9 271 16 154 75 865 831 51 660 1 596 
Producer consumption - 16 154 ¥ 3 21 - 
Non-energy use Ht = = S a: = 
Energy use — final demand t - 75 858 828 51 638 1 596 
Iron mines t = = = = = 
Total mining t - - 270 6 230 858 
Pulp and paper and sawmills t _ = = 387 = 
Iron and steel it = = = 18 5 
Smelting and refining + =. Æ = x we 
Cement + = = = x = 
Chemicals t = = = 65 = 
Other manufacturing t = = 14 1 074 14 
Total manufacturing if - - 14 1 669 14 
Forestry t = i de 396 Ex 
Construction + = s 12 2 626 27 
Total industrial t - - 296 10 921 899 
Railways t = = <= 9 745 = 
Canadian airlines + = 5 - a a 
Foreign airlines t = = = = iz 
Domestic marine FT 5 = = 6 = 
Foreign marine t = ey = re a 
Pipelines t 4 = eat 22 B 
cl en ei urban transit t 2 Laoag, 2 8 334 = 
Gi - 59 741 = 9 862 = 
Transportation i j - 63 918 - 27 969 - 
Agriculture ii = 6 403 15 P2871 98 
Residential + = i 406 > 415 
Public administration t = 701 6 1 202 18 
Commercial and other institutional + = 4 837 106 3 975 165 
Statistical difference 4 _ = ès 
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TABLEAU 11D. Produits pétroliers raffinés — Alberta — 1988 Trimestre 2 


Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total refined 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
raffinés 


milliers de métres cubes 


11181 359.7 61.9 614.4 1 284.3 9 831.5 

19.7 - 0.1 - 6.7 170.3 

= = = = 1.1 1.1 

-81.1 - -51.7 — 282.4 — 846.1 —4 210.0 

—0.9 15 0.3 -27.1 —41.2 — 178.1 

4.1 - —0.2 -9.6 9.0 - 

6.1 1.0 -1.2 -31.1 —46.0 — 166.1 

21.4 359.1 8.4 318.4 436.7 5 464.4 

pe = = = = 1.9 

1.5 - = - - io 

20.1 359.1 8.4 318.4 436.7 5 461.1 

0.1 58.9 = - 0.1 447.1 

= 30.7 — = 436.6 467.3 

20.0 269.6 8.4 318.4 - 4 203.2 

24 269.6 - _ - 462.3 

1.8 = — = — 11.8 

= = = = = 0.5 

X — — - = x 

X - = = — Xx 

7.6 - = = 7 9.3 

3.9 - - - — 32.4 

13.4 - - - - 57.3 

0.6 - - = = 10.9 

0.2 — — - - 69.1 

16.5 269.6 - - - 599.5 

a = = = Eo 252.0 

= us 2.0 22105 - 223.6 

= = = 18.1 = 18.1 

= = = = = 0.2 

= = = = = 0.6 

= = = = = 336.0 

= a = = = 1 978.6 

_ - 2.0 239.7 - 2 808.9 

r= = = = = 383.4 

= Pa = = - 215 

- - : | 68.1 - 121.8 

3.9 - 4.6 10.6 - 268.1 

- -0.1 - -- -0.1 
terajoules 

4 638 15 243 2 075 22 074 51 931 363 483 

820 - 2 - 293 6 493 

— = = - 42 42 

-—3 386 ~- -1 732 -10 148 —34 081 — 157 218 

-36 64 10 - 975 -1 277 -6 139 

172 - -8 — 345 350 903 

254 41 -42 -1 116 -1 866 -6 210 

892 15 220 281 11 440 17 359 200 645 

= - = = - 75 

54 - - - 5: 55 

839 15 220 281 11 440 17 359 200 515 

6 2 496 — = 6 18 694 

- 1 301 - - 17 353 18 654 

833 11 426 281 11 440 - 153 899 

96 11 426 - - - 18 880 

75 - = — - 462 

- - - - _ 18 

x - — - a X 

x - - - - X 

319 _ — = = 385 

164 - _ — - 1 266 

557 = _ _ 2,253 

25 = = = - 422 

9 = = - - 2 674 

688 11 426 - - - 24 230 

- - — - - 9 745 

— - 68 7 960 - 8 028 

= = - 651 - 651 

ar = Fa = = 6 

7 a zs 2 4 22 

À = = - - 12 511 

= = _ ~ = 69 603 

~ = 68 8 611 - 100 566 

al = = - - 14 087 

= = = - - 821 

- - 59 2 448 - 4 433 

144 - 154 381 - 9 763 


— Cumulatif de l'année - 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilite 

Transformé en autres combustibles 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergetique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter—produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


œ 1 Oo E Lo Fr — 
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Alberta — 1988 Quarter 2 


TABLE 11E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


Quarter 2 Trimestre 2 


thousands of cubic metres 


1 Production 76.0 3.9 162.9 35.8 378.1 656.6 
2 Exports - — 5.8 -~ 0.3 6.2 
3 Imports = - - 0.2 - 0.2 
4 Inter-regional transfers 0.4 -1.1 -83.2 -9.9 — 344.2 — 438.1 
5 Stock variation (change and adj.) —2.4 —0.6 -74.3 -13.8 —48.6 - 139.7 
6 Inter—product transfers = 0.8 - —0.7 -43.4 -—43.3 
7 Other adjustments — £7 -6.5 -11.1 -13.0 —28.8 
8 Availability 78.8 5.8 141.6 28.1 25.8 280.1 
15 Producer consumption - - - 0.1 - 0.1 
16 Final demand 78.8 5.8 141.6 28.0 25.8 280.0 
19 Total mining - - - 5.6 - 5.6 
27 Total manufacturing 78.8 - 23.9 3.6 - 106.3 
28 Forestry = - — 0.3 - 0.3 
29 Construction - - 1177 1.4 - 119.1 
41 Transportation - - - 11.2 - 112 
42 Agriculture _ = - 25 - 25 
44 Public administration - - - 0.7 ~ 0.7 
45 Commercial and other institutional ~ 5.8 - 2.8 25.8 34.4 


Statistical difference 


Total 
all types 


kilotonnes 


1 Production 2 504.5 4 737.8 - _ - 7 242.3 
2 Exports 2 014.7 - - - - 2 014.7 
3 Imports = ~ = = = = 
4 Inter-regional transfers — 597.8 — - - - — 597.8 
5 Stock variation (change and adj.) — 279.2 195 - - - — 259.7 
7 Other adjustments —0.3 — - - - -0.3 
8 Availability 171.0 4 718.2 - - - 4 889.2 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity — by utilities 168.2 4 716.5 - — - 4 884.7 
10 (b) Electricity — by industry - ~ - — - _ 
11 (c) Coke and manufactured gases - - = = = = 
ies (e) Steam generation _ — = = _ = 
14 Net supply 2.8 17 - - - 4.5 
15 Producer consumption 2.8 -- - - ~ 2.8 
16 Non-energy use - ~ - _ _ = 
17 Energy use — final demand - iby) - - _ 1.7 
19 Total mining - _ = = = bs 
20 Pulp and paper and sawmills _ - - - _ _ 
21 lron and steel _ = = = e : 
22 Smelting and refining _ = = = = = 
23 Cement _ _ = = = 4 
25 Chemicals = = = = = = 
26 Other manufacturing = = = = = = 
27 Total manufacturing - = = = = = 
43 Residential = 7 = = = 17 


Public administration 
Commercial and other institutional 


TABLE 11G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel Light fuel Heavy fuel Tar, pitch, 
fuel oil oil oil petrol. coke 


Coals Natural gas 


Charbon 


Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel legers lourds coke de petr 


Gaz naturel 


gigawatt hours 


Quarter 2 

Electricity generated: 
1 by utilities 7 923 345 3 = = = 
2 by industry - 662 - — 4 74 
3 Total 7 923 1 007 3 -- 4 74 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities 16 884 729 6 - = = 
5 by industry ~ 1 425 _ — 9 140 
6 Total 16 884 2 154 6 -- 9 140 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 


- 117 - 


Alberta — 1988 Trimestre 2 


TABLEAU 11E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Produits 
spéciaux/ 
base-naphte 


Alimentation Asphalte 


petrochimique 


Huiles et Autres Total des 
graisses produits produits non- 
lubrifiantes énergetiques 


Year-to-date Cumulatif de l'année 


milliers de métres cubes 


155.1 7.8 345.3 84.3 691.9 1 284.3 Production 1 
~ 0.1 5.9 -- 0.7 6.7 Exportations 2 

- ~ - 1.1 - £4 Importations 3 

1.0 —2.1 -87.1 -17.0 — 740.8 — 846.1 Transferts inter-régions 4 
-2.2 —0.4 74.9 -7.3 — 106.2 -41.2 Variation des stocks 5 
- 10 - -0.1 ef 9.0 Transferts inter—produits 6 

— 3.8 7.1 -22.3 —20.5 —46.0 Autres ajustements Fs 
158.2 LL ZT 170.2 53.3 43.8 436.7 Disponibilité 8 
~ ~ - 0.1 - 0.1 Autoconsommation 15 
158.2 11,1 170.2 53:2 43.8 436.6 Ecoulement final 16 
- - - 12.0 - 12.0 Total minier 19 
158.2 - 42.1 6.6 - 206.9 Total manufacturier 27 
~ - - 0.7 - 0.7 Forestier 28 

- - 128.1 PAT À - 130.9 Construction 29 

= ~ - 20.8 = 20.8 Transport 41 

2 bs = 43 = 4.3 Agriculture 42 

- - - iz - LZ Administration publique 44 

- 10,1 = 4.9 43.8 59.9 Commerces et autres institutions 45 


Différence statistique 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 


kilotonnes 
4 837.1 10 129.5 - - - 14 966.6 Production 1 
3 580.5 ~ ~ - - 3 580.5 Exportations 2 
~ - - - - ~ Importations 3 
— 968.6 -0.4 ~ - ~ — 969.0 Transferts inter-régions 4 
-85.8 32,1 ~ - - —53.7 Variation des stocks 5 
-0.5 0.6 - - - 0.1 Autres ajustements 7 
373.9 10 097.6 - - - 10 470.9 Disponibilite 8 
Transformé en autres combustibles: 
368.1 10 074.5 ~ - - 10 442.6 a) Energie électrique — par services 9 
- ~ - - - - b) Energie électrique — par industries 10 
- - ~ - - - c) Coke et gaz manufacture 11 
_ - - - - = e) Production de vapeur 13 
5.2 23.1 - - - 28.3 Disponibilité nette 14 
52 -- - - - 52 Autoconsommation 15 
~ - - - - - Usage non-énergétique 16 
- 23.0 ~ - - 23.0 Usage énergétique — écoulement final 17 
- - - - = - Total minier 19 
- - - = - - Pates et papier et scieries 20 
ne 7 Es = = = Sidérurgie 21 
_ - - - - - Fonte et affinage 22 
> - - = - - Fabricants de ciment 23 
- - - - - - Produits chimiques 29 
_ - ~ ~ = - Manufacturier — autres 26 
- - - - - - Total manufacturier 27 
~ 23.0 - ~ - 23.0 Domestique 43 
ae os 2 = = = Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 11G. Énergie électrique produite à partir des combustibles 


Total 
all fuels 


Station 


Manufactured Spent pulping 


Other 


gases liquor service 
Gaz Lessive de Autres Consommation Total des 
manufacturés pâte épuisée de centrale combustible 


gigewatt Heures 


Trimestre 2 

Production de l'énergie électrique: 
- - - _ - 8 271 par services 1 
- 12 se ~ ~ 785 par industries 2 
~ 12 33 - - 9 056 Total 3 

Cumulatif de l'année 

Production de l'énergie électrique: 
~ ~ ~ - ~ 17 620 par services 4 
- 27 72 ~ = 1 673 par industries 5 
Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 


© 1 OO OU B & ND + 
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TABLE 12A. Primary and Secondary Energy — British Columbia — 1988 Quarter 2 


— Quarter 2 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 

(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 

(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Puip and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


6 274.4 
5 560.7 


= 2973 
345.9 


re 


7.8 
62.7 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


495.3 
657.0 


2 138.2 
-149 


—10.9 
1 980.6 


Natural 
gas 


Gaz 
naturel 


gigalitres 


= 


893.4 
4 322.3 


3 788.1 
59 


terajoules 


71 607 
163 470 


143 265 
222 


51 180 


22 017 


22 818 


Gas plant 
NGL's 
LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


87.1 
103.0 


64.3 
—2.8 


ss) 
56.7 


Hydro and 

nuclear Steam 
electricity (see intro) 
Electricité Vapeur 
(hydro et (voir intro) 
nucléaire) 


GWH kilotonnes 
13 168.6 _ 
1 588.8 - 


555.6 - 
124.1 - 


12 259.4 - 


12 259.4 - 


11 938.0 - 
X 


No 
Le} 
Q 
oO 
| 


44 134 - 


mn 
oun 
a) © 
NO 
io 


20 855 - 


24 289 - 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 


Coke 


TABLEAU 124. 


Coke oven 
gas 
Gaz de 
fours à coke 


primaires 


ie kilotonnes gigalitres 
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L'énergie primaire et secondaire — Colombie-Britannique — 1988 Trimestre 2 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


2 332.2 
367.6 
158.6 
462.3 

35.3 


— 223.9 
2 326.4 


terajoules 


313 587 - — 


- 517 = = 


on 
br NN OO 

œ 

re 

o 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


D 
nn 
a 
w 


htt st sO Hs sO sO de 2 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 
— Trimestre 2 - 
eee 
Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
mee Production 
364 238 Exportations 
8 714 Importations 
237 326 Transferts inter-régions 
10 954 Variation des stocks 
603 Transferts inter-produits 
—9 340 Autres ajustements 
Disponibilite 
Transformé en autres combustibles: 
371 a) Energie électrique — par services 
1 689 b) Energie électrique — par industries 
- c) Coke et gaz manufacture 
76 569 d) Produits raffinés 
- e) Production de vapeur 
185 053 Disponibilite nette 
15 593 Autoconsommation 
4 496 Usage non-énergétique 
165 267 Usage énergétique — écoulement final 
xX Mines de fer 
6 207 Total minier 
21 369 Pâtes et papier et scieries 
X Sidérurgie 
X Fonte et affinage 
X Fabricants de ciment 
1 335 Raffinage pétrolier 
6 296 Produits chimiques 
12 249 Manufacturier — autres 
50 568 Total manufacturier 
2 450 Forestier 
778 Construction 
60 003 Total industriel 
3 245 Sociétés ferroviéres 
6 730 Lignes aériennes 
7 185 Maritimes 
2 669 Pipelines 
7 496 Transport commercial et en commun 
29 547 Ventes au détail (pompes) 
56 871 Transport 
2 666 Agriculture 
21 983 Domestique 
3 259 Administration publique 
20 485 Commerces et autres institutions 
- 302 Difference statistique 
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TABLE 12B. Primary and Secondary Energy - British Columbia — 1988 Quarter 2 


— Year-to-date - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


12 195.0 
11 805.0 


— 386.6 
— 124.2 


15.9 
143.5 


336 582 
325 817 


—10 670 
—3 428 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


1 053.3 
1 065.4 


3 729.6 
PAY 


19.8 
3 725.4 


40 563 
41 029 


143 627 
457 


763 
143 467 


143 467 


Natural Gas plant 
gas NGL's 


Gaz LGN des 
naturel usines de 


gigalitres megalitres 

4 867.2 183.8 

9 430.3 253.0 

- 1.4 

8 010.6 192.5 

—0.2 —2.0 

- 87.6 

3 447.7 214.3 

45.7 = 

= 70.2 

3 401.9 144.1 

384.0 0.7 

_ 0.4 

2 983.6 251.4 

X x 

51.9 19.6 

296.7 - 

X X 

X X 

X X 

47.0 — 

293.6 = 

450.1 24.7 

1 167.9 24.7 

0.6 - 

= 24.6 

1 220.4 68.9 

197.9 = 

= 88.5 

10.7 - 

208.5 88.5 

34.4 10.6 

838.0 44.1 

33.0 2:2 

649.2 37.1 

34.4 -0.1 
terajoules 

184 077 4 885 

356 654 6 939 

= 36 

302 961 5 144 

—8 —-54 

= 22379) 

130 391 5 558 

1 729 = 

= 2 009 

128 661 3 549 

14 523 18 

= 11 

112 838 6 418 

x X 

1 962 500 

11 219 = 

X X 

Xx X 

xX Xx 

1 778 - 

11 103 = 

17 021 631 

44 171 631 

23 - 

= 628 

46 155 1 759 

7 484 = 

= 2 259 

403 - 

7 886 2 259 

1 303 271 

31 694 1 126 

1 248 56 

24 553 947 


Hydro and 
nuclear Steam 
electricity (see intro) 


Electricite Vapeur 
(hydro et (voir intro) 
nucleaire) 


GWH kilotonnes 


29 244.3 - 
4 216.7 ~ 
732.4 - 
575 = 


26 333.5 = 


11 595.5 - 


13 540.5 - 


94 801 - 


41 744 - 


48 746 - 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 
primaires 


671 386 
745 619 

2 672 
443 125 
-3 032 


3 581 
378 178 
1 729 
145 476 


230 972 


Coke 


kilotonnes 
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TABLEAU 12B. L'énergie primaire et secondaire — Colombie-Britannique — 1988 Trimestre 2 


Coke oven 
gas 


Gaz de 


fours à coke 


gigalitres 


terajoules 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


megalitres 


4 487.9 
646.1 
308.2 
946.6 

=3.9 


— 514.2 
4 586.3 


ps 
fon) 
[es] 
re 
in) 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


~ 
N 
w& 
a 
i 


HR ee ee ce ce ee nee er ne ce eee ++ + +) 


> 
> 
a 
Le] 


À +++ +++ ++ +++ ++ +++ + + + + + + + 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 
-— Cumulatif de l'année — 
vee 
Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
= Production 
769 085 Exportations 
15 557 Importations 
479 584 Transferts inter-régions 
—2 387 Variation des stocks 
1 060 Transferts inter—produits 
-16 710 Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
842 a) Énergie électrique — par services 
3 374 b) Energie électrique — par industries 
= c) Coke et gaz manufacturé 
145 476 d) Produits raffinés 
- e) Production de vapeur 
404 298 Disponibilite nette 
34 262 Autoconsommation 
7 833 Usage non-énergétique 
360 908 Usage énergétique — écoulement final 
x Mines de fer 
13 153 Total minier 
44 986 Pates et papier et scieries 
x Sidérurgie 
X Fonte et affinage 
xX Fabricants de ciment 
2 442 Raffinage pétrolier 
14 350 Produits chimiques 
23 264 Manufacturier — autres 
103 519 Total manufacturier 
4 975 Forestier 
1 724 Construction 
123 371 Total industriel 
6 388 Sociétés ferrovières 
12 747 Lignes aériennes 
11 966 Maritimes 
7 605 Pipelines 
14 900 Transport commercial et en commun 
57 423 Ventes au détail (pompes) 
111 030 Transport 
5 400 Agriculture 
61 345 Domestique 
7 671 Administration publique 
52 092 Commerces et autres institutions 
1 295 Différence statistique 
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TABLE 12C. Refined Petroleum Products — British Columbia — 1988 Quarter 2 


Refinery Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gasoline stove oil fuel oil fuel oil 

GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 

raffineries distillation à moteur pour poéles diesel légers 


@ 1 O1 B & N 


— Quarter 2 - 
thousands of cubic metres 
Production 153 109.2 931.0 54.6 604.6 1.4 
Exports PE) = 154.4 0.9 68.0 FA 
Imports = = 16.0 = 24.1 #. 
Inter-regional transfers = = 109.7 —0.7 85.5 -15.1 
Stock variation (change and adj.) —0.1 - — 100.4 352 48.3 -0.1 
Inter-product transfers 7.8 - — 108.7 -10.9 -13.4 122.6 
Other adjustments 2.4 - -8.6 3.6 19:3 -5.1 
Availability 67.7 109.2 885.3 10.5 603.7 86.8 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities = = = = 9.6 = 
(b) Electricity — by industry = = = = 44 ge 
(e) Steam generation = = = = = Fa 
Net supply 67.7 109.2 885.3 10.5 589.7 86.8 
Producer consumption 3.4 109.2 a — 0.8 = 
Non-energy use t > a = = = 
Energy use — final demand m2 - 885.3 10.5 588.9 86.7 
Iron mines t = = = X = 
Total mining t - = 2.0 42.8 1.2 
Pulp and paper and sawmills t = = = 38.9 = 
Iron and steel t - = = x = 
Smelting and refining t = = = X = 
Cement t = = = X = 
Chemicals ‘i 2 a Le 04 = 
Other manufacturing t - - 0.9 15.8 2.0 
Total manufacturing t - - 0.9 57.1 2.0 
Forestry if - - 0.2 45.8 0.7 
Construction t - - 0.1 14.4 Ph à 
Total industrial si - - 934 160.2 6.0 
Railways i - ~ - 83.9 - 
Canadian airlines af = = 2. = = 
Foreign airlines F - = = = = 
Domestic marine t - - ~ 77.7 ~ 
Foreign marine ii - = = 16.0 = 
Pipelines t - - - 0.2 - 4 
Road transport and urban transit if — 45.5 _ 1225 - | 
Retail pump sales if ~ 784.0 - 55.9 - 
Transportation Ti - 829.5 - 356.0 - | 
Agriculture Tt - 14.8 0.9 225 2.8 
Residential t - - 2.6 - 48.4 
Public administration t ~ 7-5 0.2 17.4 6.3 
Commercial and other institutional t - 530 an 32.8 239 
Statistical difference + - -- -0.1 -- - 
terajoules | 
Production 2 039 4 557 32 268 2 059 23 385 52 
Exports 66 - 5 351 34 2 632 660 | 
Imports - - 555 -- 931 - 
Inter-regional transfers - - 3 801 —27 3 306 — 586 
Stock variation (change and adj.) -4 - -3 481 1 328 1 869 —3 
Inter—product transfers — 225 - —3 769 — 412 — 518 4 74] 
Other adjustments 64 - — 300 137 748 - 195 
Availability 1 817 4 557 30 685 394 23 351 3 356 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities - _ - - 371 = 
(b) Electricity — by industry _ = = = 170 i 
(e) Steam generation = = = = we = 
Net supply 1 817 4 557 30 685 394 22 811 3 356 
Producer consumption 87 4 557 1 — 32 1 
Non-energy use + = = = 5 = 
Energy use — final demand if - 30 684 397 22 779 3 355 
Iron mines t _ = = x a 
Total mining t - - 75 1 657 46 
Pulp and paper and sawmills if = ~ = 1 503 = 
Iron and steel t = = = x a 
Smelting and refining t = = = x Æ. 
Cement ‘i = _ ra “xX = 
Chemicals + ES = = 15 = 
Other manufacturing + = = 32 612 77 
Total manufacturing at = = 32 2 210 77 
Forestry t = - 6 1 772 27 
Construction ih = 22 3 557 83 
Total industrial t - - 117 6 197 233 
Railways Tt ~ ~ - 3 245 a 
Canadian airlines + = = = = = 
Foreign airlines f = = = + = 
Éd marine + = = pa 3 007 . 
gn marine t = %# 5 620 " 
Pipelines + = a ue 8 “a 
cited henge urban transit : - 1 579 - 4 730 = 
- 27-173 - 2 162 = 
TEEN 18 - 28 751 - 137772 - 
ee cer t = 512 32 869 107 
esidential t a _ 
Public administration pe ps Lees 
Commercial and other institutional ‘ ie a = pi ane 
T - 1 161 140 1 269 902 
Statistical difference + - = =3 = —, 
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TABLEAU 12C. Produits pétroliers raffinés - Colombie-Britannique — 1988 Trimestre 2 


Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total refined 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
raffinés 
— Trimestre 2 - 
milliers de metres cubes 
200.1 11.7 ATE 293.7 42.9 2 332.2 Production 
26.4 - 0.4 81.3 16.8 367.6 Exportations 
45.8 21.0 - 17.0 34.8 158.6 Importations 
9.4 - 9.5 10.5 20527 462.3 Transferts inter-régions 
8.3 = —2.4 13.0 sie) 353 Variation des stocks 
—0.1 ~ —0.2 -14.1 32.8 - Transferts inter—produits 
7.0 - -8.8 -8.6 — 225.2 — 223.9 Autres ajustements 
227.4 32.7 10.2 204.2 88.8 2 326.4 Disponibilite 
Transformé en autres combustibles 
- ~ - = ~ 9.6 a) Energie électrique — par services 
1725 = - - - 21.9 b) Energie électrique — par industries 
= = — = - - e) Production de vapeur 
209.9 32.7 10.2 204.2 88.8 2 294.9 Disponibilite nette 
i ey -- -- 0.4 126.8 Autoconsommation 
= 19.6 - - 88.4 108.0 Usage non-énergétique 
208.7 1.4 10.2 204.2 - 1 995.9 Usage énergétique — écoulement final 
xX - - _ - X Mines de fer 
_— - - - - 46.1 Total minier 
86.5 - - - - 125.4 Pates et papier et scieries 
X - - - - Xx Sidérurgie 
X - - - = X Fonte et affinage 
X 1.4 - - ~ X Fabricants de ciment 
À - = - - 15 Produits chimiques 
8.3 ~ - - - 27.0 Manufacturier — autres 
95.9 1.4 - - - 157.3 Total manufacturier 
152 - - ~ - 61.9 Forestier 
= - - - - 16.6 Construction 
1112 1.4 - - - 281.8 Total industriel 
- - - — ~ 83.9 Sociétés ferroviéres 
- ~ 0.9 149.5 - 150.4 Lignes aériennes canadiennes 
- - - 37.0 - 37.0 Lignes aériennes étrangères 
58.2 - ~ ~ - 136.0 Lignes maritimes domestiques 
27.0 ~ ~ - - 43.0 Lignes maritimes étrangères 
_ - - - - 0.2 Pipelines 
- - - - - 167.8 Transport commercial et en commun 
- - - - - 839.9 Ventes au détail (pompes) 
85.2 - 0.9 186.5 - 1 458.2 Transport 
~ - _ - - 40.9 Agriculture 
— ~ - - - 510 Domestique 
1.3 - 0.9 Als bey - 45.2 Administration publique 
11% - 8.4 6.0 - 118.9 Commerces et autres institutions 
- - -- ~ -0.1 Difference statistique 
terajoules 
8 351 497 258 10 552 1 804 85 823 Production 
1 102 = 13 2 923 646 13 426 Exportations 
1 911 890 - 611 1 381 6 279 Importations 
392 - 318 376 10 181 17 761 Transferts inter-régions 
348 ~ —80 468 12975 1 819 Variation des stocks 
—6 - -8 — 505 1 304 603 Transferts inter—produits 
292 - — 294 — 308 -8 969 -8 824 Autres ajustements 
9 491 1 387 342 77335 3 681 86 397 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
= - ~ = - 371 a) Energie électrique — par services 
731 = = - = 901 b) Energie électrique — par industries 
- _ EL - - - e) Production de vapeur 
8 760 1 387 342 7335 3 681 85 125 Disponibilité nette 
50 497 -- —— 16 524? Autoconsommation 
~ 831 - - 3 665 4 495 Usage non-énergétique 
8 710 59 342 7 335 - 73 662 Usage énergétique — écoulement final 
x - - - - x > Mines de fer 
1 = - - - 1 779 Total minier 
3 611 - - - ~ 5 114 Pates et papier et scieries 
X - = ~ ~ X Sidérurgie 
x - - = - x Fonte et affinage 
x 59 _ _ ~ X Fabricants de ciment 
45 - - - 7 60 Produits chimiques 
345 _ - = ~ 1 067 Manufacturier — autres 
4 002 59 - - - 6 381 Total manufacturier 
634 = _ _ - 2 439 Forestier 
= - - - ~ 643 Construction 
4 636 59 - - - 11 242 Total industriel 
_ = - - - 3 245 Sociétés ferroviéres 
- - 30 5 370 - 5 400 Lignes aériennes canadiennes 
- = - 1 329 - 1°329 Lignes aériennes étrangères 
2 431 - - - ~ 5 438 Lignes maritimes domestiques 
1127 — - - - 1 747 Lignes maritimes étrangères 
= = = = 8 Pipelines 
= = = _ ~ 6 308 Transport commercial et en commun 
= = = = - 29 335 Ventes au détail (pompes) 
3 557 - 30 6 700 - 52 810 Transport 
ee = oa - - 1 520 Agriculture 
1 = _ - - 1 970 Domestique 
53 - 30 419 - 1 686 Administration publique 
463 - 282 217 ~ 4 433 Commerces et autres institutions 


= _ — — -- -3 Difference statistique 
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TABLE 12D. Refined Petroleum Products — British Columbia — 1988 Quarter 2 


— Year-to-date - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 

Inter-product transfers 

Other adjustments 
Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 

(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


ee ee es 4444444 44 


Gaz de 
distillation 


201.1 


201.1 
201.1 


Motor 
gasoline 
Essence 

à moteur 


Kerosene & 
stove oil 
Mazouts 

pour poëles 


thousands of cubic metres 


1792.3. 148.6 

281.5 1.0 

44.0 1.0 

175.4 2.8 

- 157.8 6.1 

- 151.1 — 117.9 

—25.8 2.8 

147112 36.2 

19711:2 36.2 

0.1 — 

4:711.1 36.2 

- 2.9 

- 3.0 

So 3.0 

- 0.5 

- 0.1 

= 6.5 

94.5 - 

1 510.8 = 

1 605.3 - 

26.5 225 

= 13.9 

15.3 0.6 

63.9 12:7, 

-- -0.1 
terajoules 

62422 5 601 

9 757 39 

12525 264 

6 080 105 

-5 471 230 

—5 238 -4 444 

— 893 107 

59 309 1 363 

59 309 1 363 

3 1 

59 306 1 366 

- 109 

= 113 

- 113 

= 19 

= 5 

- 247 

3 276 = 

52 364 = 

55 639 as 

919 95 

= 523 

532 24 

2 216 477 


Diesel 
fuel oil 


Carburant 
diesel 


— 
_ 
oO 
co 
nN 


46 


46 


_ 


wo. 


Light 
fuel oil 
Mazouts 

legers 


Heavy Petroleum 
fuel oil coke 
Mazouts / Coke 

lourds pétrolier 


~ 
~ 
oO 
nN 


16 874 72 


10 135 v2 


TABLEAU 


Aviation 

gasoline 

Essence 
d'aviation 
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12D. Produits pétroliers raffinés - Colombie-Britannique — 1988 Trimestre 2 


Aviation 
turbo fuel 
Carbu- 
reacteur 


milliers de métres cubes 


15.1 498.5 
0.8 150.3 
= 48.0 
19.4 24.8 
1.9 15.4 
-0.4 —28.2 
-16.1 ay 
153 383.2 
15.3 383.2 
15:3 383.2 
1.4 293.6 
- 59.9 
1.4 9535 
172 18.3 
127 11.4 
terajoules 
506 17 911 
27 5 399 
- 1 726 
651 891 
64 553 
-13 -1 012 
— 541 206 
512 13 768 
512 13 768 
512 13 768 
45 10 548 
= 2 154 
45 12 702 
41 658 
426 408 


Non energy 
products 
Produits non- 
énergétiques 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffinés 


— Cumulatif de l'année - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilite 


Transformé en autres combustibles 
a) Energie électrique — par services 


b) Énergie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 
Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 


b) Energie électrique — par industries 


e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non—énergetique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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British Columbia — 1988 Quarter 2 


TABLE 12E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Asphalt Lubricating Other Total 
oils and products non-energy 


greases products 


Petrochemical 
feedstocks 


Naphtha 
specialties 


Quarter 2 Trimestre 2 


thousands of cubic metres 


1 Production 6.2 Jal 34.4 4.5 -9.3 42.9 
2 Exports 0.6 3.9 - 0.4 11.8 16.8 
3 Imports - — — 4.1 30.6 34.8 
4 Inter-regional transfers 0.4 0.2 20.6 19.1 213.4 253.7 
5 Stock variation (change and adj.) = -1.5 8.7 0.2 26.0 333 
6 Inter-product transfers ~ 0.1 _ 0.1 32.6 32.8 
7 Other adjustments 0.6 -1.1 —0.6 0.7 — 224.8 — 225.2 
8 Availability 6.5 49 45.7 27.9 4.7 88.8 
15 Producer consumption —— — - -- 0.4 0.4 
16 Final demand 6.5 3.9 45.7 27.9 4.3 88.4 
19 Total mining - - - 4.1 - 4.1 
27 Total manufacturing 6.5 - 4.8 6.0 - 17.3 
28 Forestry - ~ - 35 - 35 
29 Construction - - 40.9 0.6 - 41.5 
41 Transportation - - - 9.9 - 9.9 
42 Agriculture = = - 0.3 _ 0.3 
44 Public administration - - - 0.5 - 0.5 
45 Commercial and other institutional - 3:9) - 3.0 43 11.3 


Statistical difference 


Total 
all types 


kilotonnes 


1 Production 6 274.4 - - - - 6 2744 
2 Exports 5 560.7 - - - - 5 560.7 
3 Imports - - - - - ~ 
4 Interregional transfers — 297.3 - - - - — 297.3 
5 Stock variation (change and adj.) 345.9 - - ~ - 345.9 
7 Other adjustments 7.8 - - - - 7.8 
8 Availability 62.7 - - - - 62.7 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity — by utilities - - - _ = - 
10 (b) Electricity — by industry _ — = = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases - - - - - - 
13 (e) Steam generation _ = = = = = 
14 Net supply 62.7 - - - - 62.7 
15 Producer consumption 39.9 - - — - 39.9 
16 Non-energy use - - = = = = 
17 Energy use — final demand 22.8 - - - - 22.8 
19 Total mining - = = = = & 
20 Pulp and paper and sawmills = - = 3 = = 
21 Iron and steel X - - - - X 
22 Smelting and refining X - - - - X 
Ze Cement x = = = es xX 
25 Chemicals = = = = = = 
26 Other manufacturing = = = S 2 = 
27 Total manufacturing 22.8 - - - - 22.8 
43 Residential = = = = = = 
44 Public administration = = = = = 3 


Commercial and other institutional 


TABLE 12G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel 
fuel oil 


Light fuel 
oil 


Heavy fuel 
oil 


Tar, pitch, 
petrol. coke 


Coals 


Charbon 


Natural gas 


Gaz naturel Goudron, brai 


coke de pêtr 


Mazouts 
lourds 


Mazouts 
légers 


Carburant 
diésel 


gigawatt hours 


Quarter 2 

Electricity generated: 
1 by utilities - - 30 - = = 
2 by industry - 143 17 - 130 - 
3 Total - 143 47 - 130 > 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities ~ - 68 = = - 
5 by industry - 313 37 ~ 228 = 
6 Total - 313 106 ~ 228 = 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 
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Colombie-Britannique — 1988 Trimestre 2 


TABLEAU 12E. Produits pétroliers raffinés non—énergétiques 


Produits 
spéciaux/ 
base-naphte 


Alimentation 
pétrochimique 


Asphalte Huiles et 
graisses 


lubrifiantes 


Total des 
produits non— 
énergétiques 


Autres 
produits 


Year-to-date Cumulatif de l'année 


milliers de mètres cubes 


12.8 14.3 59.4 4.4 29.6 1292 Production 1 
0.9 12.7 - 0.5 11.8 25.9 Exportations 2 
~ -- - 10.1 37,2 47.3 Importations 3 
0.8 11 21.2 36.1 468.7 528.0 Transferts inter-régions 4 
0.1 -2.0 19.3 0.3 rg eed 89.4 Variation des stocks 9 
_ 5,5 oe = 50.5 55.9 Transferts inter—produits 6 
FA à -1.5 —0.6 1.3 — 493.7 - 491.8 Autres ajustements 7 
15.4 8.8 60.7 53.7 8.7 147.3 Disponibilité 8 
a ae = 0.1 1.4 IS Autoconsommation 15 
15.4 8.8 60.7 53.6 7.3 145.9 Ecoulement final 16 
- - - ear - 77 Total minier 19 
15.4 - 7.5 11.8 - 34.6 Total manufacturier 27 
- - - Te - pee Forestier 28 

- ~ 53.2 LE - 54.3 Construction 29 

- - - 18.7 - 18.7 Transport 41 

~ - - 0.5 - 0.5 Agriculture 42 

~ - - 1.0 - 1.0 Administration publique 44 

- 8.8 - 5.6 749 21.8 Commerces et autres institutions 45 


Différence statistique 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 


kilotonnes 
12 195.0 - - - ~ 12 195.0 Production 1 
11 805.0 ~ - - - 11 805.0 Exportations 2 
- - - - - ~ Importations 3 
— 386.6 ae - - - — 386.6 Transferts inter-régions 4 
— 124.2 - - - - — 124.2 Variation des stocks 5 
15.9 == - - - 15.9 Autres ajustements 7 
143.5 - - - - 143.5 Disponibilite 8 
Transformé en autres combustibles: 
- - - - ~ - a) Energie électrique — par services 9 
- = - ~ = Es b) Énergie électrique — par industries 10 
- - _ ~ = - c) Coke et gaz manufacture 11 
- - - - = = e) Production de vapeur 13 
143.5 - - - - 143.5 Disponibilite nette 14 
79.8 - ~ - - 79.8 Autoconsommation 15 
- - - - = = Usage non-énergétique 16 
63.7 - - - - 63.7 Usage énergétique — écoulement final 17 
_ - - - - - Total minier 19 
- - - - - - Pates et papier et scieries 20 
x - - - ~ X Sidérurgie 21 
x - - - - X Fonte et affinage 22 
X - ~- - - Xx Fabricants de ciment 23 
- - - ~ - - Produits chimiques 25 
- - = = ~ - Manufacturier — autres 26 
63.7 - - - - 63.7 Total manufacturier 27 
“ x a, = È = Domestique 43 
J = = = - - Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 12G. Energie électrique produite a partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 


gases liquor service all fuels 
Gaz Lessive de Consommation Total des 
manufacturés pate épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 2 

Production de l'énergie électrique: 
- - - - -1 29 par services 1 
- 112 170 - - 572 par industries 2 
- 112 170 - -1 601 Total | 

Cumulatif de l'année 

Production de l'énergie électrique: 
~ - - - —2 66 par services 4 
- 233 359 ~ - 1 170 par industries 5 
= 233 359 = -2 1 236 Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 


œ — O OU B & 1 
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TABLE 13A. Primary and Secondary Energy - Yukon and N.W.T. — 1988 Quarter 2 


— Quarter 2 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


Crude 
oil 


Pétrole 
brut 


megalitres 


457.8 


— 423.5 
X 


< x | 


Natural 
gas 


Gaz 
naturel 


gigalitres 


68.8 


32.7 


terajoules 


2 602 


—1 237 


Gas plant 
NGL's 


LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


0.1 


39 
1.1 
4.9 


Hydro and 
nuclear 
electricity 
Electricité 
(hydro et 
nucléaire) 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 
primaires 


Coke 


kilotonnes 
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TABLEAU 13A. L'énergie primaire et secondaire - Yukon et T.N.-O. - 1988 Trimestre 2 


Coke oven 
gas 


Gaz de 
fours a coke 


gigalitres 


Refined 
petroleum 
products 
Produits 
pétroliers 
raffinés 


Thermal 
electricity 
Énergie 
électrique 
(thermique) 


megalitres GWH 


em 

en 

Gy 

SY Sa pe pee Se Oe 
| 


on 
NO 
| 


m 
© 
La 
oa | 
a 
œ 
œ 


N 
WwW 
HR 4444444 444 44444444 44 4-40 


terajoules 


w 
~N 
@ 
D 
Ny 
> 
œ 


| 
+ +++ +++ +++ + +++ ee ee + + + + + + + + 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


SX Se Se Set 


— Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 


Transport commercial et en commun 


Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


@ 1 On O1 BR & MN 


@ 1 OU PB & ND + 


© On OU BR & D 


es 
ow 


— Year-to-date 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 
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TABLE 13B. Primary and Secondary Energy - Yukon and N.W.T. — 1988 Quarter 2 


Coal 


Charbon 


kilotonnes 


Stock variation (change and adj.) 


Inter-product transfers 

Other adjustments 
Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 


(c) Coke and manufactured gases 


(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 

Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 

Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 


Stock variation (change and adj.) 


Inter-product transfers 

Other adjustments 
Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity — by utilities 

(b) Electricity — by industry 


(c) Coke and manufactured gases 


(d) Refined products 
(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 
Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 

Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Crude 
oil 


Petrole 
brut 


megalitres 


903.9 


— 835.5 
10.1 


Natural 


naturel 


gigalitres 


144.9 


09.5 


terajoules 


5 480 


—2 628 


Gas plant 
NGL's 


LGN des 
usines de 
gaz 


megalitres 


0.2 


Hydro and 
nuclear 
electricity 


Electricité 
(hydro et 
nucléaire) 


Steam 
(see intro) 
Vapeur 
(voir intro) 


kilotonnes 


Total 
primary 
sources 

Total des 
sources 
primaires 


4 035 


Coke 


kilotonnes 
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TABLEAU 13B. L'énergie primaire et secondaire — Yukon et T.N.-O. — 1988 Trimestre 2 


Coke oven 
ges 


Gaz de 
fours à cok 


gigalitres 


Refined 
petroleum 
products 


Produits 
e pétroliers 
raffinés 


megalitres 


terajoules 


Yr 

Ne 
an w 
© 
a © 


f 7 
= 
no 
ww 
ow 


Thermal 
electricity 
Energie 
électrique 
(thermique) 


i 
oa 
oy 
a 


+++ Hs Ct st +++++ +++ ++ + +0 


uo 
oa 
N 


ee ee ee +++ +++ ++ ++ ++ 


Total 
primary and 
secondary 
Total 
primaire et 
secondaire 


— Cumulatif de l’année — 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 
Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 

a) Énergie électrique — par services 

534 b) Énergie électrique — par industries 

_— c) Coke et gaz manufacturé 

Xx d) Produits raffinés 

- e) Production de vapeur 


12 693 Disponibilite nette 
X Autoconsommation 
92 Usage non-énergétique 
9 929 Usage énergétique — écoulement final 
107 Mines de fer 


1 969 Total minier 
- Pates et papier et scieries 
= Sidérurgie 
= Fonte et affinage 
= Fabricants de ciment 
x Raffinage pétrolier 
- Produits chimiques 
681 Manufacturier — autres 


686 Total manufacturier 
= Forestier 
200 Construction 


2 855 Total industriel 
28 Sociétés ferrovieres 
733 Lignes aériennes 
— Maritimes 
- Pipelines 
559 Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 

34 Agriculture 

Domestique 

Administration publique 

1 684 Commerces et autres institutions 


x Difference statistique 
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TABLE 13C. Refined Petroleum Products — Yukon and N.W.T. - 1988 Quarter 2 


— Quarter 2 - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


XXXXX OK OK 


LL 


HR 444444444 444 + 5 + + + + + + —+ X | 


| <> KK «KOK OK 


+ HHH HH HHH 4H 4H 4H 444 + + + + + + + + ++ ++ —+ X | 


Gaz de 
distillation 


NKXXKXXX XX X 


oO 


XX XX OK OK OK 


29 


Motor 
gasoline 
Essence 

à moteur 


Kerosene & 
stove oil 
Mazouts 

pour poêles 


thousands of cubic metres 


X X 

X X 

Xx X 

X X 

Xx x 

X X 

x X 

23.4 4.6 

23.4 4.6 

x x 

23.3 4.5 

=e 0.7 

= 0.5 

- 0.5 

= 0.1 

= 1.3 

2.6 = 

18.8 = 

21.4 - 

0.1 — 

= 0.5 

0.7 FA) 

LA 0.6 

xX xX 
terajoules 

X X 

Xx X 

X Xx 

X X 

X X 

X Xx 

X x 

811 172 

811 172 

x X 

809 168 

= 26 

= 20 

= 20 

= 2 

= 48 

91 = 

651 _ 

742 = 

4 1 

> 18 

25 80 

39 21 

X xX 


Diesel 
fuel oil 
Carburant 
diésel 


> 
w 
Oo XX X X KK OK 


© 
io 


Light 
fuel oil 
Mazouts 

legers 


wx «x x x x x x 


<x KK XX OK OK 


678 


Heavy 

fuel oil 
Mazouts 
lourds 


W XX XX x x x 


> 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 


<< > KK OK OK 


x «KK KOK OK X 
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TABLEAU 13C. Produits pétroliers raffinés - Yukon et T.N.-O. - 1988 Trimestre 2 


Aviation 

gasoline 

Essence 
d'aviation 


Aviation 
turbo fuel 
Carbu- 
réacteur 


milliers de mêtres cubes 


D XX XX x x x 


D XX x x x x x 


el 
œ 


l 


XXX XX OK OK 


669 


Non energy 
products 
Produits non— 
énergétiques 


NXHXXX XX OKO 


e 


XXXX XX OK 


N 
D 


Total refined 
products 
Total des 
produits 
raffinés 


— Trimestre 2 - 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes canadiennes 

Lignes aériennes étrangères 

Lignes maritimes domestiques 

Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilite nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 


Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes canadiennes 

Lignes aériennes étrangères 

Lignes maritimes domestiques 

Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 
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TABLE 13D. Refined Petroleum Products — Yukon and N.W.T. — 1988 Quarter 2 


— Year-to-date - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
lron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter—regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter—product transfers 

Other adjustments 


Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities 
(b) Electricity — by industry 
(e) Steam generation 


Net supply 


Producer consumption 
Non-energy use 


Energy use — final demand 


Iron mines 


Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 


Total manufacturing 
Forestry 
Construction 


Total industrial 


Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Refinery 
LPG's 
GPL des 
raffineries 


x KK KK OK OK 


(le 


| 


HR HHH 444444 444 +++ + + + + + + + X | 


<x KK XX OKO 


RH HHH HHH + + + + ++ + + + + ++ —+ X | 


Gaz de 
distillation 


HERO CIS 


ee 


<< KK OK OK OK 


29 


Motor 
gasoline 
Essence 

à moteur 


Kerosene & 
stove oil 
Mazouts 

pour poéles 


thousands of cubic metres 


X X 

X X 

X X 

x x 

X X 

X X 

X X 

43.4 19.5 

43.4 19.5 

Xx X 

43.3 19.4 

- ed 

- 2.0 

- 2.0 

- 0.2 

- Si 

5.1 = 

383 = 

38.4 - 

0.2 = 

- 2: 

2.5 7.4 

2.2 6.1 

xX X 
terajoules 

X X 

X Xx 

X X 

Xx X 

X X 

x Xx 

X X 

1 503 735 

1 503 735 

Xx X 

1 501 730 

- 58 

- 27 

- 77 

= 6 

- 141 

177 > 

1 155 = 

2,331 = 

8 1 

= 78 

86 281 

76 229 

x X 


Diesel 
fuel oil 
Carburant 
dièsel 


Light 
fuel oil 
Mazouts 

légers 


HRK EAN ES 


Heavy 
fuel oi 
Mazout 

lourds 


Ss 


wx“ xx XX x 


> 


Petroleum 
coke 
Coke 

pétrolier 
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EAU 13D. Produits pétroliers raffinés - Yukon et T.N.-O. - 1988 Trimestre 2 


TABL 
Aviation Aviation Non energy 
gasoline turbo fuel products 
Essence Carbu- Produits non- 
d'aviation réacteur énergétiques 
milliers de mètres cubes 
X xX X 
Xx X Xx 
x Xx X 
X X xX 
X x x 
X x X 
x x x 
4.5 30.2 2.2 
4.5 30.2 2.2 
X Xx X 
= = 2e 
4.5 30.2 = 
2.0 18.3 = 
— 0.3 an 
2.0 18.6 - 
1.2 74 = 
1:3 4.5 — 
X xX 
terajoules 
Xx X Xx 
X X x 
x X Xx 
X Xx x 
X Xx Xx 
X X X 
x X x 
151 1 084 93 
151 1 084 93 
X Xx X 
_- - 92 
151 1 084 - 
66 656 = 
= 11 = 
66 667 - 
40 257 = 
45 160 - 
x x x 


Total refined 


products 

Total des 
produits 
raffinés 


xxx «Kw KX 


Ny 
ol 
Ny 


— Cumulatif de l'année - 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergetique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilite 

Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
e) Production de vapeur 


Disponibilite nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


®œ OO BE & 1 — 
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Yukon and N.W.T. — 1988 Quarter 2 


TABLE 13E. Non-energy Refined Petroleum Products 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


Quarter 2 Trimestre 2 


thousands of cubic metres 


1 Production Xx Xx X x X x 
2 Exports x x X x x x 
3 Imports X X Xx x X x 
4 inter-regional transfers X Xx Xx x X x 
5 Stock variation (change and adj.) X X xX X X Xx 
6 Inter-product transfers X x Xx x X x 
7 Other adjustments X X X X X x 
8 Availability - -- 1.0 0.7 - ed 
15 Producer consumption Xx x xX X x 
16 Final demand - —— 1.0 0.7 - 1.7 
19 Total mining - - - 0.2 - 0.2 
27 Total manufacturing - - - 0.1 - 0.1 
28 Forestry - - - — _ — 
29 Construction ~ - 1.0 0.1 ~ 1.0 
41 Transportation - - - 0.1 - 0.1 
42 Agriculture = = = as 2: ue 
44 Public administration - - - 0.1 - 0.1 
45 Commercial and other institutional ~ -- - 0.1 ~ 0.2 
Statistical difference xX 


Total 
all types 


kilotonnes 


1 Production - - - _ = - 
2 Exports - - ~ - - = 
3 Imports - _ = = = = 
4 Inter—regional transfers - ~ - - - _ 
5 Stock variation (change and adj.) - - = = = = 
7 Other adjustments — = = = = = 
8 Availability - _ - = S = 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities = = = = = € 
10 (b) Electricity — by industry - - = = = = 
il (c) Coke and manufactured gases - - _ == = = 
13 (e) Steam generation = == = = ed = 
14 Net supply - _ = Æ = = 
15 Producer consumption _ = = = = = 
16 Non-energy use _ - = = = = 
17 Energy use — final demand - - = a = - 
19 Total mining = - = = = = 
20 Pulp and paper and sawmills = = = a = = 
21 Iron and steel = = = = = 
22 Smelting and refining - _ = = = Es 
23 Cement = = = = = = 
25 Chemicals = = = = = 
26 Other manufacturing = = = = = = 
27 Total manufacturing - - = = 3 = 
43 Residential = = = = = = 
44 Public administration = = = = = = 


Commercial and other institutional 


TABLE 13G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


Diesel Light fuel Heavy fuel Tar, pitch, 

Coals Natural gas fuel oil oil oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


gigawatt hours 


Quarter 2 

Electricity generated: 
1 by utilities - - 47 - - = 
2 by industry - 21 1 - = = 
3 Total - 21 48 - - = 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities = - 111 - - = 
5 by industry = 43 1 = 2 = 
6 Total = 43 112 = a = 


Supplementary information See Text Table IV of introduction 
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Yukon et T.N.-O. — 1988 Trimestre 2 


TABLEAU 13E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Total des 
produits non— 
énergétiques 


Autres 
produits 


Huiles et 
graisses 
lubrifiantes 


Produits 
spéciaux/ 
base-naphte 


Alimentation 
pétrochimique 


Asphalte 


Cumulatif de l'année 


Year-to-date 
milliers de mètres cubes 


x X Xx x xX X Production 1 
Xx X X Xx X xX Exportations 2 
x x X x X x Importations 3 
x x X x X X Transferts inter-régions 4 
x x X xX X X Variation des stocks 5 
¥ X X X x X Transferts inter-produits 6 
x X X X X x Autres ajustements 7 
= 0.1 1.0 12 ee 2.2 Disponibilité 8 

xX X X X X Autoconsommation 15 
- 0.1 1.0 1.2 - 2.2 Ecoulement final 16 
= = - 0.3 ~ 0.3 Total minier 19 
- - - 0.2 - 0.2 Total manufacturier 27 
- - - -- - ae Forestier 28 
~ - 1.0 0.1 - i Wear Construction 29 
- - - 0.2 - 0.2 Transport 41 
Fa = e = >» == Agriculture 42 
- - - 0.1 - 0.1 Administration publique 44 
- 0.1 - 0.2 - 0.3 Commerces et autres institutions 45 
x x X X X xX Difference statistique 46 


Bitumineux 
canadien 


Year-to-date 
kilotonnes 


> = = = = - Production 1 
» Æ 2 = = = Exportations 2 
= = = = = = Importations 3 
= = = = = - Transferts inter-régions 4 
= = = = _ - Variation des stocks 5 
= = 2 = a ~ Autres ajustements 7 
= = = = - - Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
= = = _ - - a) Energie électrique — par services 9 
= = = - - - b) Energie électrique — par industries 10 
= = = = - - c) Coke et gaz manufacture 11 
a = = = = - e) Production de vapeur 13 
= = = - - - Disponibilité nette 14 
= = = = ~ - Autoconsommation 15 
4 # i = 3 - Usage non-énergétique 16 
= 2. - _ - - Usage énergétique — écoulement final 17 
= L = = = - Total minier 19 
as = = - - - Pates et papier et scieries 20 
: F po = = _ Sidérurgie 21 
= Lo = = a — Fonte et affinage 22 
Fa = 22 = = = Fabricants de ciment 23 
= E 3 = = = Produits chimiques 25 
= a a a = = Manufacturier — autres 26 
i = = me - - Total manufacturier 27 
a a me = = ~ Domestique 43 
Le _ = = = = Administration publique 44 


Commerces et autres institutions 


TABLEAU 13G. Énergie électrique produite à partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases liquor service all fuels 
Gaz Lessive de Consommation Total des 

manufacturés pate épuisée de centrale combustible 


gigawatt Heures 


Trimestre 2 
Production de l'énergie électrique: 


= £ = = = 47 par services 1 
= = = - ~ 22 par industries 2 
= = = a _ 69 Total 3 
Cumulatif de l’année 
Production de l'énergie électrique: 

_ = = ~ a 111 par services 4 
à = = = r 44 par industries 5 

Total 6 


Renseignements supplémentaires: Voir introduction, tableau explicatif IV 
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TABLE 14. Details of Natural Gas Liquids - 1988 Quarter 2 


thousands of cubic metres 


—Year-to-date- 


1 Production 2 917.4 1 750.4 3 284.7 7 952.5 xX 
2 Exports 1 965.9 1 307.3 - 2132 x 
3 Imports 18.6 = 120.0 138.6 X 
4 Inter-regional transfers = = i ry x 
5 Stock variation (change and adj.) - 107.3 224.9 189.5 307.1 X 
6 Inter-product transfers - ~ - - x 
7 Other adjustments 374.7 282.7 - 657.4 X 
8 Availability 1 452.1 500.9 3 2152 5 168.2 3.4 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities - = = = = 
10 (b) Electricity — by industry = = = = = 
12 (d) Refined products 269.0 7577 - 1 026.7 - 
13 Refinery produced LPG's (net) 937.1 399.9 = 1 337.0 2.9 
14 Net supply 2 120.2 143.1 a121572 5 478.5 6.3 
15 Producer consumption 15.5 - ~ 15:5 0.4 
16 Non-energy use 2734 143.1 3 219.1 3 6353 - 
17 Energy use — final demand 1 831.4 - - 1 831.4 5.9 
18 Iron mines = = = = = 
19 Total mining 67.4 - = 67.4 = 
20 Pulp and paper and sawmills = > = = = 
21 Iron and steel = tS > = = 
22 Smelting and refining = = ee = = 
23 Cement - = = = X 
24 Petroleum refining = = = = X 
25 Chemicals = = = = = 
26 Other manufacturing 200.9 - - 200.9 Lt 
27 Total manufacturing 200.9 - - 200.9 1.1 
28 Forestry = = = = = 
29 Construction 210.4 - ~ 210.4 0.4 
30 Total industrial 478.7 - - 478.7 1.5 
31 Railways = = = = = 
34 Airlines - = = = = 
37 Marine - = = - — 
38 Pipelines = = = = = 
39 Road transport and urban transit 481.8 - - 481.8 0.6 
40 Retail pump sales - - = - - 
41 Transportation 481.8 - - 481.8 0.6 
42 Agriculture 1577 - - 13727 - 
43 Residential 407.0 - - 407.0 1.9 
44 Public administration 17:10 - = 17.0 0.1 
45 Commercial and other institutional 309.2 - ~ 309.2 1.8 
46 Statistical difference 0.2 -- -3.9 -3.7 -- 

terajoules 

1 Production 74 481 50 096 60 307 184 885 X 

2 Exports 50 189 37 415 - 87 604 X 

3 Imports 475 ~ 2 203 2 678 X 

4 Inter-regional transfers - - - - x 

5 Stock variation (change and adj.) —2 739 6 437 3 479 EMIS X 

6 Inter-product transfers _ _ ~ - X 

7 Other adjustments 9 566 8 091 - 17 657 X 

8 Availability 37 072 14 336 59 031 110 439 87 

Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utilities ~ = = = = 

10 (b) Electricity — by industry = — = = = 
12 (d) Refined products 6 868 211685 ~ 28 553 - 
13 Refinery produced LPG's (net) 23 924 11 445 - 35 369 74 
14 Net supply 54 128 4 095 59 031 117 255 161 
15 Producer consumption 396 - - 396 10 
16 Non-energy use 6 972 4 096 59 103 70 170 - 
17 Energy use — final demand 46 756 - _ 46 756 151 
18 Iron mines = = = = = 
19 Total mining 1721 - - 1,721 - 
20 Pulp and paper and sawmills _ = = = = 
21 Iron and steel = = 2 = = 
22 Smelting and refining = = = = s 
23 Cement - = = = pe 
24 Petroleum refining = = = = x 
25 Chemicals = = — = = 
26 Other manufacturing 5 129 = = 5 129 28 
27 Total manufacturing 5 129 - - 5 129 28 
28 Forestry = = = = . 
29 Construction DiS72 ~ - 5 372 10 
30 Total industrial 12 221 - - 12 221 38 
31 Railways = = = a a 
34 Airlines = - a = 4 
37 Marine = a = s vi 
38 Pipelines = ed | . ” 
39 Road transport and urban transit 12 300 io - 12 300 15 
40 Retail pump sales = - = RS a 
41 Transportation 12 300 a - 12 300 15 
42 Agriculture SuSs ~ = 8:515 _ 
43 Residential 10 391 - ~ 10 391 49 
44 Public administration 434 me a 434 3 
45 Commercial and other institutional 7 894 ~ ~ 7 894 46 
46 Statistical difference 5 oa -72 -67 —— 


Note: lines 1-12,15 for gas plants only 


~ KK XX OK OK 


Terre-Neuve 


<x KK KK OK OK 


x KK KK OK OK 


Bb XX XX x x x 


w 


KK OK OK OK OK 
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TABLEAU 14. Détails des liquides de gaz naturel - 1988 Trimestre 2 


Prince Edward Island 


milliers de métres cubes 


Ba MX SE DE SE 5e 56 
<x XX XX OK 


o 


terajoules 


wo XX «KK x x OK 
XX XX X OK OK 


Note: lignes 1-12,15 pour usines de gaz seulement 


— Île-du-Prince-Édouard 


XX XX X OK OK 


<x KK OK XX OK 


mM «KK RK KK 


Oo 


—Cumulatif de l’année- 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
d) Produits raffinés 

LPG de raffineries (nette) 


Disponibilite nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 
Total manufacturier 


Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes 

Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 
b) Énergie électrique — par industries 
d) Produits raffinés 

LPG de raffineries (nette) 


Disponibilité nette 


Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 


Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes 

Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


© OU BE WU ND — 
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TABLE 14. Details of Natural Gas Liquids — 1988 Quarter 2 


Nova Scotia — Nouvelle-Écosse New Brunswick 


thousands of cubic metres 


—Year-to-date- 


1 Production x X X x x 
2 Exports x x X x x 
3 Imports x X x x X 
4 Inter-regional transfers X X x X X 
5 Stock variation (change and adj.) x X Xx x X 
6 Inter-product transfers X X X x X 
7 Other adjustments Xx x x x X 
8 Availability 0.3 -13.8 - -13.5 0.2 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities = = = = F 
10 (b) Electricity — by industry = = i = 
12 (d) Refined products - = = = = 
13 Refinery produced LPG's (net) 58.1 13.8 - PARC) 35:3 
14 Net supply 58.4 -- - 58.4 35:5 
15 Producer consumption 0.3 - - 0.3 0.2 
16 Non-energy use = = = di = 
17 Energy use — final demand 58.1 = = 58.1 35.3 
18 Iron mines = = = = = 
19 Total mining - - = = 1.6 
20 Pulp and paper and sawmills - = = == = 
21 Iron and steel x = = x = 
22 Smelting and refining - = = = x 
23 Cement X - - x X 
24 Petroleum refining X - - X X 
25 Chemicals - = = = = 
26 Other manufacturing 10.6 = = 10.6 6.3 
27 Total manufacturing 10.6 - - 10.6 6.3 
28 Forestry = — = = = 
29 Construction 4.1 - - 4.1 2.6 
30 Total industrial 14.7 - - 14.7 10.5 
31 Railways = - = = = 
34 Airlines = = = = = 
ay Marine - - - — = 
38 Pipelines - - = - = 
39 Road transport and urban transit 5.0 = - 5.0 3.4 
40 Retail pump sales = — = = = 
41 Transportation 5.0 - - 5.0 37 
42 Agriculture 0.5 - - 0.5 0.3 
43 Residential 1972 - ~ 19.2 10.7 
44 Public administration 1.1 - - LR 0.6 
45 Commercial and other institutional 17.6 - - 17.6 925 
46 Statistical difference -- -- - -- -- 

terajoules 

1 Production X X x X x 

2 Exports X X Xx X X 

3 Imports X x X X X 

4 Inter-regional transfers Xx Xx X X X 

à Stock variation (change and adj.) X X Xx X X 

6 Inter-product transfers Xx x x X X 

7 Other adjustments Xx X x Xx x 

8 Availability 8 — 395 - — 387 5 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities _ = = = 
10 (b) Electricity — by industry - = = = = 
12 (d) Refined products = = = = as 
ie) Refinery produced LPG's (net) 1 484 394 = 1 878 902 
14 Net supply 1 492 -1 - 1 491 907 
15 Producer consumption 8 - - 8 5 
16 Non-energy use _ = = = fae 
17 Energy use — final demand 1 483 - - 1 483 901 
18 Iron mines = = = as = 
19 Total mining - = = = 41 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = = 
21 Iron and steel x = oe x = 
22 Smelting and refining = 2 = = x 
23 Cement x = = xX x 
24 Petroleum refining x = = x x 
25 Chemicals a = rs a à 
26 Other manufacturing 27 za 4 271 161 
27 Total manufacturing 271 = ee 271 161 
28 Forestry a = = = = 
29 Construction 105 a = 105 66 
30 Total industrial 375 - - 375 268 
31 Railways 5 = = mag 2 
34 Airlines = = = = 5 
37 Marine = = = = = 
38 Pipelines = és * = es 
39 Road transport and urban transit 128 - _ 128 94 
40 Retail pump sales = Ps = ies - 
41 Transportation 128 - - 128 94 
42 Agriculture 13 - : 13 8 
43 Residential 490 . = 490 273 
44 Public administration 28 = - 28 ai 
45 Commercial and other institutional 449 = = 449 243 
46 Statistical difference 1 -1 - -- 1! 


Note: lines 1-12,15 for gas plants only 


XX XX OK OK OK 


<x KK KK OK OK 
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TABLEAU 14. Détails des liquides de gaz naturel — 1988 Trimestre 2 


Nouveau-Brunswick 


milliers de mêtres cubes 


Xx x = 
x x 31.3 
x X ~ 
x x 190.1 
x Xx 1.5 
X x - 
X X —4.6 
= 0.2 152.7 
= 35.3 135.1 
= 35:5 287.8 
= 0.2 2 
= = 101.1 
_ 35.3 186.6 
= 1.6 8.7 
= x 2 
a x = 
= x = 
= 6.3 26.2 
= 6.3 26.2 
- 2.6 179 
- 10.5 52.8 
= 37 41.5 
= 3.7 41.5 
= 0.3 17.4 
= 10.7 36.6 
= 0.6 1.8 
= a5 36.5 
= — 0.1 
X X = 
x x 799 
X X = 
X Xx 4 853 
x X 38 
x X = 
x x — 117 
- 5 3 898 
- 902 3 449 
= 907 7 347 
= 5 A 
- = 2 581 
= 901 4 764 
= 41 222 
= x = 
= x 3 
= x = 
= 161 669 
- 161 669 
- 66 457 
= 268 1 348 
= 94 1 059 
— 94 1 059 
= 8 444 
~ 273 934 
= 15 46 
- 243 932 
- 1 2 


Note: lignes 1-12.15 pour usines de gaz seulement 


Québec 


56.2 


27.8 


-21.9 


er 


en 


w 


i) 


58.4 
51.9 


-Cumulatif de l'année— 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
d) Produits raffinés 
LPG de raffineries (nette) 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter—produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
d) Produits raffines 

LPG de raffineries (nette) 


Disponibilite nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferroviéres 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Q nu B ON 


—Year-to-date- 


1 Production 

2 Exports 

3 Imports 

4 Inter-regional transfers 

5 Stock variation (change and adj.) 
6 Inter—product transfers 

7 Other adjustments 

8 Availability 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities 
10 (b) Electricity — by industry 
12 (d) Refined products 

13 Refinery produced LPG’s (net) 
14 Net supply 

15 Producer consumption 

16 Non-energy use 

17 Energy use — final demand 

18 Iron mines 

19 Total mining 
20 Pulp and paper and sawmills 
21 Iron and steel 
22 Smelting and refining 
23 Cement 
24 Petroleum refining 
25 Chemicals 

26 Other manufacturing 
27 Total manufacturing 
28 Forestry 

29 Construction 
30 Total industrial 
ul Railways 
34 Airlines 

37 Marine 
38 Pipelines 

39 Road transport and urban transit 
40 Retail pump sales 
41 Transportation 
42 Agriculture 
43 Residential 
44 Public administration 
45 Commercial and other institutional 


46 Statistical difference 


1 Production 
2 Exports 
3 Imports 
4 Inter—regional transfers 
5 Stock variation (change and adj.) 
6 Inter—product transfers 
7 Other adjustments 
8 Availability 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity — by utilities 
10 (b) Electricity — by industry 
12 (d) Refined products 
13 Refinery produced LPG's (net) 
14 Net supply 
15 Producer consumption 
16 Non-energy use 
17 Energy use — final demand 
18 Iron mines 
19 Total mining 
20 Pulp and paper and sawmills 
21 Iron and steel 
22 Smelting and refining 
23 Cement 
24 Petroleum refining 
25 Chemicals 
26 Other manufacturing 
27 Total manufacturing 
28 Forestry 
29 Construction 
30 Total industrial 
31 Railways 
34 Airlines 
37 Marine 
38 Pipelines 
39 Road transport and urban transit 
40 Retail pump sales 
41 Transportation 
42 Agriculture 
43 Residential 
44 Public administration 


45 Commercial and other institutional 
46 Statistical difference 


Note: lines 1-12,15 for gas plants only 
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TABLE 14. Details of Natural Gas Liquids - 1988 Quarter 2 


Ontario 


Manitoba 


Ww rm mm e 


— 
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en 


thousands 


11 


11 


11 


of cubic metres 


122721 


13722 


2 524.8 


15 947 
15 367 


= 
— 
J 
oS 


i) 


Manitoba 
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TABLEAU 14. Details des liquides de gaz naturel — 1988 Trimestre 2 


Saskatchewan 


milliers de métres cubes 


299 
770.2 


619.3 
— 103.6 


65.0 
47.6 - 


terajoules 


763 
19 663 1 


15 811 
—2 645 


Note: lignes 1-12,15 pour usines de gaz seulement 


22:39 
40.7 


17 
24.3 


31.0 
13.4 


—Cumulatif de l’année- 


Production 

Exportations 
Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter—produits 
Autres ajustements 


Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
d) Produits raffinés 
LPG de raffineries (nette) 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter—produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique — par services 
b) Énergie électrique — par industries 
d) Produits raffinés 

LPG de raffineries (nette) 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


© MU B & 1 + 
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TABLE 14. Details of Natural Gas Liquids - 1988 Quarter 2 


British Columbia 


—Year-to-date- 

thousands of cubic metres 

1 Production 2 764.4 1 665.6 3 284.7 7 714.7 121.5 62 

2 Exports 500.9 261.9 - 762.8 97.6 155.4 

3 Imports = = = = 1.4 pt 

4 Inter—regional transfers —2 212.1 — 996.0 — 497.1 —3 705.2 118.3 74.2 

5 Stock variation (change and adj.) 92.9 181.3 191.8 466.0 aire -0.8 

6 Inter-product transfers — ~ = = = = 

7 Other adjustments 385.2 218.0 - 603.2 41.3 46.3 

8 Availability 343.7 444.4 2 595.8 3 383.9 186.1 28.2 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities = = = = a = 

10 (b) Electricity — by industry = = = = = ~ 

12 (d) Refined products - 525.8 = 525.8 - 70.2 

15 Refinery produced LPG's (net) 181.6 162.0 = 343.5 66.0 42.3 

14 Net supply 525.3 80.6 2 595.8 3 201.6 252.1 0.3 

15 Producer consumption 3.0 = = 3.0 0.7 - 

16 Non-energy use — 80.6 2 600.0 2 680.6 - 0.4 

17 Energy use — final demand 522.3 = =_ 522.3 251.4 - 

18 Iron mines = = = = = = 

19 Total mining 4.9 - - 4.9 19.6 - 

20 Pulp and paper and sawmills - ~ - = = = 

21 Iron and steel - - = = X = 

22 Smelting and refining X - - X xX - 

23 Cement X - - X xX ~ 

24 Petroleum refining = = = = . = 

25 Chemicals - = = = = = 

26 Other manufacturing 54.9 - - 54.9 24.7 

2 Total manufacturing 54.9 - - 54.9 24.7 

28 Forestry = = = = = 

29 Construction 65.0 - - 65.0 24.6 

30 Total industrial 124.8 - - 124.8 68.9 

31 Railways = - = = = 

34 Airlines - - = _ - 

a Marine - - = - = 

38 Pipelines ~ - - = - 

39 Road transport and urban transit 109.3 - - 109.3 88.5 

40 Retail pump sales - - - - ~ 

41 Transportation 109.3 - - 109.3 88.5 

42 Agriculture 49.6 - - 49.6 10.6 

43 Residential 140.3 ~ - 140.3 44.1 

44 Public administration 4.5 - - 4.5 Be 

45 Commercial and other institutional 93.8 - - 93.8 3741 

46 Statistical difference -- -- -4.2 -4.3 -- -0.1 

terajoules 
1 Production 70 575 47 669 60 307 178 552 3 102 1 783 
2 Exports 12 788 7 496 - 20 284 2 492 448 
3 Imports - _ = - 36 _ 
4 Inter-regional transfers —56 475 —28 506 -9 127 -94 107 3 020 2 124 
5 Stock variation (change and adj.) 2372 5 189 3 521 11 082 -31 -23 
6 Inter—product transfers - - = = _ 
7 Other adjustments 9 834 6 239 _ 16 073 1 054 1 325 
8 Availability 8 775 12 719 47 659 69 152 4 751 807 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity — by utilities = = = = = 

10 (b) Electricity — by industry - - _ = = = 
12 (d) Refined products - 15 048 - 15 048 = 2 009 
13 Refinery produced LPG's (net) 4 635 4 636 _ 9 271 1 685 1 212 
14 Net supply 13 410 2 306 47 659 63 375 6 436 

15 Producer consumption 77 = = 77 18 

16 Non-energy use - 22307 47 736 50 043 - 

17 Energy use — final demand 13 334 - - 13 334 6 418 

18 Iron mines _ = = = = 

19 Total mining 125 - = 125 500 

20 Pulp and paper and sawmills _ = = = ee 

21 Iron and steel - = =: = x 

22 Smelting and refining x = = x x 

23 Cement X - - X X 

24 Petroleum refining - = = = = 

25 Chemicals _ = = = = 

26 Other manufacturing 1 402 = 1 402 631 

27 Total manufacturing 1 402 - - 1 402 631 

28 Forestry = = = = = 

29 Construction 1 659 - - 1 659 628 

30 Total industrial 3 186 - - 3 186 1 759 

31 Railways = = 2 = É 

34 Airlines = = os a = 

37 Marine = x = ms y 

38 Pipelines = = 2 is i 

39 Road transport and urban transit 2 790 - - 2 790 2 259 

40 Retail pump sales = = 4 i a4 

41 Transportation 2 790 - = 2 790 2 259 

42 Agriculture 1 266 - - 1 266 271 

43 Residential 3 582 _ - 3 582 1 126 

44 Public administration 115 - ~ 115 56 

45 Commercial and other institutional 2 395 - - 2 395 947 

46 Statistical difference -1 -1 -77 -79 -- 


Note: lines 1-12,15 for gas plants only 


Colombie-Britannique 


HMS 


TABLEAU 14. Détails des liquides de gaz naturel - 1988 Trimestre 2 


milliers de mètres cubes 
0.2 
11.4 
-0.1 
6.2 
17.5 


Note: lignes 1-12,15 pour usines de gaz seulement 


—Cumulatif de l’année- 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter—produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique — par services 
b) Energie électrique — par industries 
d) Produits raffinés 

LPG de raffineries (nette) 


Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 


Usage énergétique — écoulement final 
Mines de fer 


Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier — autres 


Total manufacturier 
Forestier 
Construction 


Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 


Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 


Différence statistique 


= Production 

5 Exportations 

- Importations 
291 Transferts inter-régions 
-3 Variation des stocks 

- Transferts inter—produits 
158 Autres ajustements 
447 Disponibilite 


Transformé en autres combustibles: 
- a) Energie électrique — par services 
— b) Energie électrique — par industries 
- d) Produits raffines 
- LPG de raffineries (nette) 


447 Disponibilite nette 
5 Autoconsommation 
- Usage non-énergétique 
439 Usage énergétique — écoulement final 
- Mines de fer 
20 Total minier 
- Pates et papier et scieries 
— Sidérurgie 


= Fonte et affinage 
~ Fabricants de ciment 


x Raffinage pétrolier 
- Produits chimiques 
84 Manufacturier — autres 
84 Total manufacturier 
= Forestier 
36 Construction 
140 Total industriel 


= Sociétés ferrovières 
= Lignes aériennes 


_ Maritimes 
~ Pipelines 
15 Transport commercial et en commun 
~ Ventes au détail (pompes) 
15 Transport 
3 Agriculture 
143 Domestique 
8 Administration publique 
130 Commerces et autres institutions 
3 Différence statistique 
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Data in Many Forms... 


Statistics Canada disseminates data in a variety of 
forms. In addition to publications, both standard and 
special tabulations are offered on computer print- 
outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. 
Maps and other geographic reference materials are 
available for some types of data. Direct access to 
aggregated information is possible through CANSIM, 
Statistics Canada's machine-readable data base and 
retrieval system. 


How to Obtain More Information 


Inquiries about this publication and related statis- 
tics or services should be directed to: 


Energy Section, 
Industry Division, 


Statistics Canada, Ottawa, K1A OT6 (telephone: 
951-9823) or to the Statistics Canada reference centre 
in: 


St. John's (772-4073) Winnipeg (983-4020) 
Halifax (426-5331) Regina (780-5405) 
Montréal (283-5725) Edmonton (495-3027) 
Ottawa (951-8116) Calgary (292-6717) 
Toronto (973-6586) Vancouver (666-3691) 


Sturgeon Falls (753-3200) 


Toll-free access is provided in all provinces and 
territories, for users who reside outside the local 
dialing area of any of the regional reference centres. 


Newfoundland and Labrador 1-800-563-4255 
Nova Scotia, New Brunswick 


and Prince Edward Island 1-800-565-7192 


Quebec 1-800-361-2831 
Ontario 1-800-268-1151 
Manitoba 1-800-542-3404 
Saskatchewan 1-800-667-7164 
Alberta 1-800-282-3907 


Southern Alberta 
British Columbia (South 
and Central) 

Yukon and Northern B.C. 
(area served by 
NorthwesTel Inc.) 
Northwest Territories 
(area served by 
NorthwesTel Inc.) 


1-800-472-9708 


1-800-663-1551 


Zenith 0-8913 


Call collect 403-495-2011 


How to Order Publications 


This and other Statistics Canada publications may be 
purchased from local authorized agents and other 
community bookstores, through the local Statistics 
Canada offices, or by mail order to Publication Sales, 
Statistics Canada, Ottawa, K1A OT6. 


1(613)951-7277 


National Toll Free Order Line 1-800-267-6677 


Toronto 
Credit card only (973-8018) 


Des données sous plusieurs formes... 


Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses, 
Outre les publications, des totalisations habituelles et spé- 
ciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfi- 
ches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et 
d'autres documents de référence géographiques sont disponibles 
pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données 
agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de 
données ordinolingue et le système d'extraction de Statistique 
Canada. 


Comment obtenir d'autres renseignements 


Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publica- 
tion ou de statistiques et services connexes doivent être 
adressées à: 


Section de l'énergie, 
Division de l'industrie, 


Statistique Canada, Ottawa, K1A OT6 (téléphone: 951-9823) ou 
au centre de consultation de Statistique Canada à: 


St. John's (772-4073) Winnipeg (983-4020) 
Halifax (426-5331) Regina (780-5405) 
Montréal (28525725) Edmonton (495-3027) 
Ottawa (951-8116) Calgary (292-6717) 
Toronto (973-6586) Vancouver (666-3691) 


Sturgeon Falls (753-3200) 


Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans 
toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs 
qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale 
des centres régionaux de consultation. 
Terre-Neuve et Labrador 1-800-563-4255 
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick 


et Île-du-Prince-Édouard 1-800-565-7192 


Québec 1-800-361-2831 
Ontario 1-800-268-1151 
Manitoba 1-800-542-3404 
Saskatchewan 1-800-667-7164 
Alberta 1-800-282-3907 


Sud de l'Alberta 
Colombie-Britannique (sud 
et centrale) 

Yukon et nord de la C.-B. 
(territoire desservi par la 
NorthwesTel Inc. ) 
Territoires du Nord-Ouest 
(territoire desservi par la 
NorthwesTel Inc.) Appelez à frais virés au 403-495-2011 


1-800-472-9708 


1-800-663-1551 


Zénith 0-8913 


Comment commander les publications 


On peut se procurer cette publication et les autres publica- 
tions de Statistique Canada auprés des agents autorisés et des 
autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux 
de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes 
des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A OT6. 


1(613)951-7277 


Commandes: 1-800-267-6677 (sans frais partout au Canada) 


Toronto 
Carte de crédit seulement (973-8018) 
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SYMBOLS 


The following standard symbols are used 
in Statistics Canada publications: 


. figures not available. 


. figures not appropriate or not appli- 
cable. 


- nil or zero. 

-- amount too small to be expressed. 
P preliminary figures. 
T revised figures. 


x confidential to meet secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 


* disposition of this secondary product is 
shown under the primary form thereof. 


NOTE 


Data for any quarter in a calendar year 
may be revised and included in the cumula- 
tive tables of a subsequent quarterly issue 
of that year (such revisions are incorpor- 
ated, by quarters, in the CANSIM data base 
at the year's end). Given that further 
revisions to submitted data are received 
after the publication of the fourth quarter 
issue of any given year, it should be borne 
in mind that the statistical series shown in 
this publication are not necessarily the 
same 1n every detail as those shown in other 
annual publications produced by the Energy 
Section of Statistics Canada. These latter 
publications are usually published after the 
fourth quarter issue of this publication. 
From time to time revisions for previous 


years may be incorporated in the CANSIM data 
base. 


SIGNES CONVENTIONNELS 


Les signes conventionnels suivants sont em- 
ployés uniformément dans les publications de 
Statistique Canada: 


.. nombres indisponibles. 


... n'ayant pas lieu de figurer. 


- néant ou zéro. 

-- nombres infimes. 
P nombres provisoires. 
T nombres rectifiés. 


x confidentiel en vertu des dispositions de la 
Loi sur la statistique relatives au secret. 


* la disposition de ce produit secondaire est 
comprise dans les données relatives a la 
forme primaire de ce méme produit. 


NOTA 


On peut réviser et inclure les données d'un 
trimestre d'une année civile dans les tableaux 
cumulatifs d'un numéro trimestriel ultérieur de 
cette méme année, telles révisions sont incluses 
par trimestre dans la base de données CANSIM à la 
fin de chaque année. Comme d'autres révisions 
aux données soumises sont reçues après publica- 
tion du numéro du quatrième trimestre d'une année 
donnée, il faut se rappeler que les séries sta- 
tistiques figurant dans cette publication ne sont 
pas nécessairement les mêmes à tous égards que 
celles présentées dans l'autres publications an- 
nuelles produites par la Section de l'énergie de 
Statistique Canada. Ces dernières publications 
paraissent ordinairement après le numéro du 
quartrième trimestre de la présente publication. 
De temps à autre, des révisions pour des années 
précédentes peuvent être incluses dans la base de 
données CANSIM. 
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Highlights 


- Canadian production of primary energy in 
the third quarter of 1988 reached 2 643 
petajoules (PJ), up 228 PJ (9.5%) from the 
corresponding quarter the previous year. 
Increased production of natural gas 
aecourted ator aio)inPiamore 66.2% %vofie the 
change. Production of primary electricity 
fell for the second consecutive quarter, 
due in large part to widespread drought 
conditions which resulted in less water 
being available for hydro-electric genera- 
tion. 


Imports of energy products reached 533 PJ, 
up 63 PJ (13.4%) over the same period of a 
year earlier, with the increase in coal 
imports of 26 PJ accounting for the 
largest portion of the increase. For the 
first 9 months of the year, imports of 
crude o1l are up 112 PJ (17.3%) to a level 
of 760 PJ, and coal imports reached 325 PJ 
an increase of 70 PJ (27.5%) over the same 
period in 1987. 


Exports for all energy forms for the third 
quarter were up 173 PJ (18.3%) over the 
third quarter of 1987, reaching a level of 
1 116 PJ. Natural gas exports (including 
LPG's), accounted for 82 PJ (47.4%) of 
the increase while coal and crude oil 
accounted for 36 and 33 PJ respectively. 
On a year-to-date basis, exports of crude 
oil were up 159 PJ (15.3%) reaching a 
level of 1 197 PJ. Natural gas exports, 
including LPG's, increased 305 PJ (38.0%) 
reaching 1 108 PJ. 


The amount of energy available to Cana- 
dians for consumption was 1 896 PJ in the 
third quarter, this was an increase of 99 
PJ, (5.5%) over a year earlier. Per 
capita consumption (based on population 
estimates at the beginning of the quarter) 
stood at 73 gigajoules, 4.1% above that of 
a year earlier. 


In the third quarter, industrial energy 
use, including tht used for non-energy 
purposes, rose slightly (25 PJ or 3.8%) 
over the 1987 level to reach 678 PJ. For 
the same period farm and residential use, 
excluding motor gasoline and diesel fuels, 
increased 3.6% (6 PJ) to 157 PJ. In the 
transportation sector, including all 
aviation fuel use, an increase of 26 PJ 
(5.8%) was recorded, bringing the total 
for transportation to 481 PJ. 


Faits Saillants 


. Au cours de ce trimestre, la production cana- 


dienne d'énergie primaire s'établit à 2 643 
pétajoules (PJ), soit 228 PJ (9.5%) de plus que 
la période correspondante de l'année précé- 
dente. L'augmentation de production de gaz 
naturel a contribué pour 151 PJ ou 66.2% de ce 
changement. Pour ce qui est de l'électricité 
primaire, elle a sensiblement baissé; cette 
deuxieme baisse consécutive est due surtout aux 
conditions de sécheresse qui prévalent à 
travers le pays, ayant pour effet de réduire le 
volume d'eau disponible pour la génération 
d'électricité hydraulique. 


Les importations de produits énergétiques ont 
atteint 533 PJ, une augmentation de 63 PJ 
(13.4%) par rapport au trimestre correspondant 
de l'année dernière. Cette augmentation est 
attribuable en grande partie à la huasse de 26 
PJ des importations charbon. Pour les 9 pre- 
miers mois de 1988, on a importé 112 PJ (17.3%) 
de plus de pétrole brut, pour un total de 760 
PJ. Les importations de charbon ont quant a 
elles atteint 325 PJ, une hausse de 70 PJ 
(27.5%) par rapport aux neuf premiers mois de 
1987. 


Les exportations couvrant tous les secteurs 
énergétiques sont en hausse de 173 PJ (18.3%) 
comparativement au troisième trimestre 1987 
pour totaliser 1116 PJ, le gaz naturel 
exporté (incluant les GPL) comptant à lui seul 
pour 82 PJ (47.4%) de l'augmentation tandis que 
les exportation charbon et de pétrole brut ont 
atteint 36 et 33 PJ respectivement. Sur une 
base cumulative, les exportations de pétrole 
brut sont passées à 1197 PJ, soit 159 PJ 
(15.3%) de plus. Pour cette méme période les 
exportations de gaz naturel (incluant les GPL) 
ont augmenté de 305 PJ (38.0%) pour atteindre 
1 108 Pde 


La quantité d'énergie mise à la disposition des 
Canadiens pour consommation a été de 1 896 PJ 
pour le troisiéme trimestre, soit une augmenta- 
tion de 99 PJ (5.5%) comparativement à l'année 
dernière. La consommation par habitant (basée 
sur les estimations démographiques du début du 
trimestre) se situe à 73 gigajoules, soit 4.1% 
de plus qu'il y a un an. 


Durant le troisième trimestre, l'usage énergé- 
tique pour le secteur industriel (comprenant 
aussi la consommation de combustibles à des 
fins non énergétiques) a augmenté de 25 PJ ou 
3.8% par rapport au niveau de 1987, pour 
atteindre 678 PJ. Pour la même période, 
l'utilisation de combustibles destinés à la 
consommation résidentielle et agricole 
(excluant l'essence & moteur et le carburant 
diesel) est en hausse de 3.6% (6 PJ) pour 
totaliser 157 PJ. La consommation au titre des 
transports (y compris le carburant d'aviation) 
s'est accrue de 26 PJ (5.8%), indiquant 481 PJ 
pour l'ensemble du secteur du transport. 


EXPLANATORY NOTES 


The data contained in this publication 
are derived primarily from monthly and 
quarterly surveys of the energy supply 
industries supplemented with data from the 
National Energy Board, the various energy 
producing provinces and additional informa- 
tion on imports as indicated by data re- 
ceived at Statistics Canada. Demand data 
are in general as reported by the larger 
energy supply companies on quarterly ques- 
tionnaires which are structured towards ob- 
taining consumption data in a standardized 
format, that is one which allows inter- 
energy comparisons. The companies surveyed 
are the producers of petroleum products, the 
largest distributors of petroleum products, 
major electric utilities (some of which con- 
solidate information from smaller utilities 
which they supply), major industrial produc- 
ers of electricity and the natural gas 
utility industry. 


The validity of the published data is a 
function of the ability of the responding 
supply industries to code customers in an 
accurate manner. However, many reporting 
companies, especially in the petroleum pro- 
ducts area, have difficulty in determining 
the final consumers of the product, due to 
the presence of marketing agents, brokers, 
etc. Further, the final consumer may use 
his purchased product in a number of differ- 
ent industries, eg. an iron ore company 
which extracts and mills ore and which also 
operates a railway system. 


The universes for all surveys forming the 
basis of this publication are characterized 
by very few but very large respondents - 
Hydro-Quebec, Imperial Oil Ltd., Interhome 
Energy Inc., Dow Chemicals, etc. In general 
no "sample" surveys of the energy 
producing/distribution industries are em- 
ployed: rather surveys of the total uni- 
verse form the basis of this publication. 
Selected energy use by seven of the most 
energy intensive industries in the mining 
and manufacturing sectors are monitored by 
surveying the largest establishments in each 
of the industries to verify selected data 
reported by the supply industries. Those 
few areas where estimates have played a role 
are indicated in the section of Data Sources 
following. 
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NOTES EXPLICATIVES 


Les données présentées ici sont établies prin- 
cipalement à partir d'enquêtes mensuelles et tri- 
mestrielles auprès des branches fournisseuses 
d'énergie, que viennent compléter les données 
communiquées par l'Office national de l'énergie, 
les différentes provinces productrices d'énergie 
et des renseignements supplémentaires sur les 
importations d'après les données reçues à Statis- 
tique Canada. Les données sur l'écoulement sont 
en général celles déclarées par les principales 
compagnies sur les questionnaires trimestriels, 
qui sont conçus pour l'obtention de données sur 
la consommation en format normalisé permettant 
des comparaisons entre diverses formes d'éner- 
gie. Les entreprises enquétées sont les pro- 
ducteurs de produits pétroliers, les principaux 
distributeurs de produits pétroliers, les grandes 
entreprises d'électricité (dont certaines consol- 
ident les renseignements provenant de services 
publics moins importants qu'elles fournissent), 
les principaux producteurs industriels d'électri- 
cité et la branche des compagnies de gaz naturel. 


La validité des données publiées est une 
fonction de la capacité des branches répondantes 
de coder les clients de façon appropriée. 
Cependant, un grand nombre de compagnies répond- 
antes, en particulier celles du secteur des pro- 
duits pétroliers, se heurtent à des difficultés 
pour déterminer les consommateurs finals du pro- 
duit en raison de la présence d'agents, de cour- 
tiers, etc. de commercialisation. De plus, le 
consommateur final peut utiliser le produit qu'il 
achète dans un certain nombre de branches dif fér- 
entes, comme par exemple une compagnie de miner- 
ais de fer qui extrait et broie le minerai, mais 
qui peut aussi exploiter un système ferroviaire. 


Les univers de toutes les enquêtes servant à 
la préparation de cette publication se caractér- 
isent par un très petit nombre de répondants, 
mais très importants, tels que Hydro-Québec, 
Imperial Oil Ltd., Interhome Energy Inc., Dow 
Chemicals, etc. En général, on n'utilise pas 
d'enquêtes par sondage des branches productrices 
et distributrices d'énergie. Un recensement de 
l'univers total est plutôt utilisé pour la pré- 
paration de cette publication. On suit certaines 
utilisations de l'énergie dans sept des branches 
a plus forte intensité énergétique des secteurs 
des mines et de la fabrication par une enquéte 
auprès des principaux établissements de chacune 
de celles-ci afin de vérifier les données sélec- 
tionnées déclarées par les branches fournis- 
seuses. La partie sur les sources de données 
méntionne les quelques domaines pour lesquels des 
estimations ont servi. 


Units of Measure Unités de mesure 


kilo = 105 kilo = 10 
mega = 106 mega = 106 
giga = 10? giga = 107 
tera = 1012 tera = 1012 
peta = 101 peta = 1012 
1 megalitre = 105m (or 1 000 cubic metres) 1 mégalitre = 105m (ou 1 000 mètres cubes) 
1 gigalitre = 106m (or 1 000 000 cubic 1 gigalitre = 106m (ou 1 000 000 mètres cubes) 
metres) 
1 B.t.u. = 1.054 615 x 10 joules 1 B.t.u. = 1.054 615 x 10 joules 
1 barrel = .158 91 cubic metres 1 baril = .158 91 mètre cube 
1 gallon = 4.546 09 litres 1 gallon = 4.546 09 litres 
1 cubic foot = .028 327 84 cubic metres 1 pied cube = .028 327 84 mètre cube 
1 ton = .907 184 7 metric tonnes. 1 tonne impériale = .907 184 7 tonne métrique. 
Energy conversion factors utilized, based Les facteurs de conversion en terajoules cal- 
on the gross heat of conbustion, are as fol- culés selon la chaleur brute de canbustion sont 
lows: les suivantes: 
Conversion factor 
Fuel type - Combustible Natural unit - Unité naturelle 
Coefficent de conversion 
terajoules 
Coal - Charbon: 
Anthracite kilotonnes 27.70(1) 
Imported bituminous - Bitumineux importé u 29.00(1 ) 
Canadian bituminous - Bitumineux canadien " 27.60(1) 
Sub-bituninous - Sousbitumineux IL 18.80(1) 
Lignite 42 14.40(1) 
Coke À 21497 
Coke oven gas - Gaz de four à coke gigalitres 18.61 
Propane megalitres 2% 55 
Butane an 28.62 
Ethane à 18.36 
LPG's - GPL J 2TET2E 2) 
Crude 011 - Pétrole brut ¥ 38.51 
Still gas - Gas de distillation y 41 73 (59 
Motor gasoline - Essence à moteur MN 34,66 
Kerosene - Kérosène ? 37.68 
Diesel - Huiles diesels % 38.68 
Light fuel o1l - Mazouts légers V 38.68 
Heavy fuel o11 - Mazouts lourds ? 41.73 
Petroleum coke - Coke de pétrole . 42. 38 
Aviation gasoline - Essence d'aviation ” Hg à 
Aviation turbo fuel - Carburéacteurs pour 
turbine à gaz é BLS 
Natural gas - Gaz naturel gigalitres 37.82(4) 
Electricity - Energie électrique gigawatt hours 
gigawatt heures 3. 60 
Steam - Vapeur kilotonnes FRE 
Solid wood wastes - Déchets de bois B 18.00 
Spent pulping liquor - 
Lessive de pâte épuisée ‘ 14.00 


1) Conversion factors revised for 1987. - Facteur révisé en 1987. 
(2) Not used in calculations in this publication. - Pas employé dans les calculs de cette publication. 


(3) Still gas 1s expressed in cubic metres of heavy fuel oil equivalent. - Le gaz de distillation 
s'exprime en équivalent de mètre cube de mazout lourd. 
(4) Revised from year to year, see page xiv. - Révisé annuellement: voir page xiv. 
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Since 


this quarterly publication gives 


additional detail on non-energy products at 


petroleum 
employ the 


refineries, 
following 


it was necessary to 
equivalents for the 


products listed: 


Puisque cette publication trimestrielle donne 


des renseignements supplémentaires sur des pro- 
duits non énergétiques fabriqués aux raffineries 


de pétrole, 


il a fallu utiliser les équivalents 


suivants pour chacun de ces produits: 


TT 


Fuel type 


Combustible 


Natural unit Conversion 
factor 
Unité naturelle Coefficient 


de conversion 


 ——————————————————Z 


Petrochemical feedstock - Alimentation pétrochimique 


Naptha specialties - Produits spéciaux/base-napthe 

Asphalt - Asphalte 

Lubricating oils and greases - Huiles et graisses 
lubrifiantes 

Other products - Autres produits 


terajoules 


megalitres 3507 
" Bo. ie 
u 44.46 


39.16 
À 29,02 


Notes on Individual Tables 


Table S - Historical Energy Summary Table - 
Canada 


This table is intended to allow an anal- 
ysis 


of historical energy trends at the 


national level for certain points of mea- 
surement - namely: 


ie 
2e 


Production, from primary sources. 

Gross availability, availability of each 

energy form (excluding crude oil); less 

a. production of coke, 

b. production of coke oven gas, 

c. production of thermal electricity, 

d. LPG's used for the production of 
refinery products. 

Net domestic consumption (net supply of 

primary and secondary sources). 

Producer consumption (less any crude oil 

consumed by producers). 

Non-energy use. 

Energy use. 

Total mining. 


. Total manufacturing. 
. Total industry. 


Total transportation (see 


under Table S3). 


explanation 


. Residential and farm. 
. Government and other commercial. 


NOSRTEE 


Tableau S - 


Notes sur les tableaux 


Tableau chronologique sommaire de 


l'énergie - Canada 


Dans ce tableau, 


il est possible d'analyser 


chronologiquement les tendances énergétiques à 
l'échelle nationale pour certains points de re- 
père, à savoir: 


1: 


Production, sources primaires. 

Disponibilité brute, disponibilité de chaque 

forme d'énergie (sauf pétrole brut); moins 

a. la production de coke, 

b. la production de gaz de fours à coke, 

c. la production d'électricité thermique, 

d. GPL utilisés pour la production de pro- 
duits pétroliers raffinés. 


3. Consommation intérieure nette (disponibilité 
nette primaire et secondaire). 

4, Autoconsommation (moins la quantité de 
pétrole brut utilisé par les producteurs). 

5. Utilisation non énergétique. 

6. Utilisation énergétique. 

7. Total, mines. 

8. Total, fabrication. 

9. Total, industrie. 

10. Total, transports (voir l'explication au 
tableau S3). 

11. Secteurs résidentiel et agricole. 

12. Secteurs public et autres secteurs commer- 


Ciauxe 


As an aid to analysis, degree days below 
18.09 Celsius are shown. The provincial and 
national figures have been developed by uti- 
lizing recordings at certain selected sta- 
tions considered to be representative of the 
geographic area concerned. 


Table S1 - Energy Summary Table 


This table is intended to allow an anal- 
ysis of energy trends for items presented in 
Table S at the provincial level for the cur- 
rent quarter and year. 


Table S2 - Components of Major Energy Totals 


This table also is intended to allow an 
analysis of trends in energy, but in the 
five basic energy forms. The method of com- 
piling the data is the same as that employed 
in Table S1. 


Table S3 - End Uses of Major Fuel Types 


This table is intended to analyze the 
disposition of the five basic energy forms, 
viz coal and coke, oil products and LPG's, 
natural gas, electricity, and steam. It 
should be emphasized that the data are not 
additive; for example, natural gas used to 
generate electricity is shown under the 
"natural gas" energy form, while the dispo- 
sition of electric energy includes that 
amount of electricity produced at gas fired 
stations. 


Furthermore, an element of "double- 
counting" is included in the "coal and coke" 
energy form in that coal used to produce 
coke is shown at the category "coke ovens", 
while the disposal of the coke produced is 
also accounted for in categories such as 
industrial use. 


In the transportation sector, only the 
use of fuel by transportation industries 
(defined as railways, airlines, marine, 


pipelines, road and urban transit, and 
retail pump sales) is included. Excluded is 
that fuel which may have been used by other 
sectors (e.g., agriculture) for transpor- 
tation but which is included within the 
quantities reported for such sectors. 


Note that solid wood wastes and spent 
pulping liquor, shown as a Supplementary 
Information Text Table III at end of this 
introduction, are not included in Summary 
Tables S, S1, S2 and S3 nor any of the main 


ix 


Pour faciliter l'analyse, on indique les 
jours-degrés au-dessous de 18.09 Celsius. Les 
chiffres pour le Canada et les provinces ont été 
calculés à partir des lectures prises à certaines 
stations considérées comme représentatives de la 
région géographique en question. 


Tableau S1 - Tableau sommaire de l'énergie 


Ce tableau entend permettre l'analyse des 
tendances énergétiques pour les postes du tableau 
S à l'échelle provinciale pour le trimestre et 
l'année courante. 


Tableau S2 - Répartition de l'énergie 


Ce tableau entend également permettre l'ana- 
lyse des tendances d'énergie mais pour les cinq 
principales formes d'énergie. La méthode utilisée 
pour la compilation des chiffres est celle indi- 
quée dans le tableau S1. 


Tableau S3 - Utilisation finale de chaque com- 
bustible principal 


Ce tableau entend permettre l'analyse de 
l'écoulement des cinq formes primaires d'énergie, 
le charbon et le coke, les produits pétroliers et 
GPL, le gaz naturel, l'électricité et la vapeur. 
Veuillez prendre note que les chiffres ne peuvent 
pas être comptabilisés; exemple le gaz naturel 
utilisé dans la production de l'électricité appa- 
raît dans la forme d'énergie "gaz naturel" bien 
que la distribution de l'électricité inclus ce 
montant d'électricité produite par les centrales 
alimentées au gaz. 


De plus une certaine duplication existe dans 
la forme d'énergie "charbon et coke" en ce sens 
que le charbon utilisé dans la fabrication du 
coke apparaît dans la section "four à coke" bien 
que la distribution du coke fabriqué apparaît 
aussi dans certaines catégories comme l'usage 
industriel. 


Dans le secteur du transport, on a inclu seu- 
lement les combustibles utilisés par l'industrie 
défini comme chemins de fer, lignes aériennes, 
maritimes, pipelines, transport commercial et en 
commun, et ventes au détail (pompes). Ainsi on a 
exclu le combustible qui a peut-être été utilisé 
aux fins de transport dans d'autres secteurs 
(exemple l'agriculture), mais qui a été inclu 
avec les quantités indiquées pour de tels sec- 
teurs. 


À noter que les déchets solides de bois et la 
lessive de pâte épuisée indiqués sous la forme du 
tableau explicatif supplementaire III ci-dessous 
ne sont pas compris aux tableaux sommaires S, 51, 
S2, S3 ainsi qu'aux tableaux principaux de cette 


tables of this publication. The generation 
of electricity in the Pulp and Paper and 
Sawmills industries from these fuel is shown 
in Table G. 


Tables A and B - Primary and Secondary 
Energy 


These tables summarize data on primary 
and secondary energy forms. Energy products 
with both primary and secondary sources 
(liquefied petroleum gases, electricity and 
steam) have all their disposition accounted 
for under the primary form of each. 


Coal. Data presented here are the summation 
of data presented in Table F. 


Natural gas. See the following note on Natu- 
ral Gas. 


Gas plant NGL's. Includes propane, butane 
and ethane, see Table 14 for the component 
breakdown. The supply shown here measures 
only production from gas plants and does not 
include refinery produced LPG's. Condensate 
is included with crude oil. 


Hydro and nuclear electricity. Production is 
for all hydro and nuclear generated electri- 
City: The assumption is made that most 
international and interprovincial movements 
of electric energy are from primary sources 
(i.e., hydro and nuclear). 


Steam. See the following note on Steam. 


Coke oven gas. See note on Coke Oven Gas. 


Refined petroleum products. Data presented 
are the summation of data given in Tables 
C and D, including data on non-energy pro- 
ducts. 


Thermal electricity. Data presented here are 
the summation of data given in Table G. Ex- 
ports, imports, producer consumption (which 
includes line losses etc.) are included 
under hydro and nuclear electricity. 


publication. L'energie électrique produite par 
ces combustibles pour les industries des pates et 
papiers et des scieries est indiquée au tableau 
G. 


Tableaux A et B - Energie primaire et secondaire 


Ces tableaux résument les données sur les 
formes d'énergie primaire et secondaire. Les pro- 
duits énergétiques consommés provenant de sources 
primaires et secondaires (gaz de pétrole liqué- 
fié, électricité et vapeur) figurant intégrale- 
ment comme forme primaire de chacune. 


Charbon. Les données présentées sont le résultat 
de la sommation des données du tableau F. 


Gaz naturel. Voir la note qui suit à ce sujet. 


Usine de traitement des liquides de gaz naturel. 
Comprend le propane, le butane et l'éthane. Leur 
répartition figure au tableau 14. Les quantités 
disponibles indiquées ne représentent que la pro- 
duction des usines de traitement du gaz et 
n'englobent donc pas les gaz de pétrole liquéfiés 
produits par les raffineries. Le condensat est 
inclus avec le pétrole brut. 


Hydro-électricité et électricité nucléaire. La 
production représente la totalité de l'électri- 
cité produite sous ces deux formes. On présume 
que la majorité des mouvements inter-provinciaux 
et internationaux d'énergie électrique provien- 
nent de sources primaires (e.g., hydro et nuclé- 
aire). 


Vapeur. Voir la note qui suit à ce sujet. 


x 


Gaz de fours à coke. Voir la note à ce sujet. 


Produits pétroliers raffinés. Les données présen- 
tées sont le résultat de la sommation des données 
des tableaux C et D, y compris les données sur 
les produits non énergétiques. 


Électricité thermique. Les données présentées 
sont le résultat de la sommation des données du 
tableau G. Les exportations, les importations, 
l'autoconsommation (qui comprend les pertes de 
transport, etc.) figurent sous les rubriques de 
l'hydro-électricité et de l'électricité nu- 
cléaire. 


Tables C and D - Refined Petroleum Products 


Due to confidentiality requirements, data 
for the North for selected crude oil items 
and for the production of refined petroleum 
products (RPP) are no longer being pub- 
lished. To protect against disclosure, the 
corresponding data for Saskatchewan are also 
being suppressed. Although the combined RPP 
data are not being published in this publi- 
cation, they are available in the RPP publi- 
cation (Catalogue 45-004). 


Although all of the supply data used in 
these tables, and in Table E, are based on 
data which are published in catalogue 45- 
004, the availability figure published does 
not agree with the net sales figure publish- 
ed in catalogue 45-004. For details on the 
manner in which a reconciliation can be made 
for the years prior to 1982 please refer to 
the 4th quarter 1983 issue and previous 
issues. 


Effective from the first quarter of 1982, 
the line "other adjustments" was added. The 
composition of this line in relation to 45- 
004 is as follows: 


+ receipts from reporting companies 

receipts from non-reporting companies 

- deliveries to reporting companies 

- losses and adjustments 

- transfers to feedstock(1) 

= other adjustments (as used in this publi- 
cation) 


+ 


The result of this change in presentation 
has been that the statistical difference in 
most instances has been reduced and that 
availability less producers consumption will 
now agree with net sales as presented in 
catalogue 45-004 with the following excep- 
tions: 


- interprovincial transfers may be modified 
to reflect movements which are indicated 
by supplementary data used in the comple- 
tion of the demand section of the tables. 


(1) A comparison of refinery inputs (line 
12, tables A & B) against production of 
refinery petroleum products (line 1) 
presents an inflated volumetric gain in 
the refinery process. This inflated gain 
results to an extent from the partially 
refined products used as input in the 
refinery process that are shown in line 
7 of the tables, rather than in line 
12. That is - refinery inputs are under- 
stated by the amount of this transfer to 
refinery feedstock. 


x1 


Tableaux C et D - Produits pétroliers raffinés 


Conformément aux exigences en matière de con- 
fidentialité, certaines données pour le Nord 
relatives au pétrole brut et à la production de 
produits pétroliers raffinés (PPR) ne sont plus 
publiées. De plus, pour ne pas divulguer de 
renseignements délicats, on a également supprimé 
les données correspondantes pour la Saskatche- 
wan. Bien que les données agrégées sur les PPR ne 
figurent plus dans la présente publication, elles 
sont disponibles dans la publication sur les 
produits pétroliers raffinés (n° 45-004 au cata- 
logue). 


Même si toutes les données sur la disponi- 
bilité totale d'énergie présentées dans ces 
tableaux et dans le tableau E se fondent sur des 
chiffres parus dans la publication n°0 45-004, 
les données publiées sur la disponibilité ne con- 
cordent pas avec le total des ventes nettes 
figurant dans la dite publication. Pour les 
détails sur la façon dont une reconciliation peut 
être faite pour les années antérieures à 1982, 
veuillez consulter le numéro du quatrième tri- 
mestre de 1983 ou un des numéros précédents. 


À partir du premier trimestre de 1982 la ligne 
"autre ajustements" a été ajoutée. La composition 
de cette nouvelle rubrique est le calcul sem- 
blable à celui du mensuel 45-004: 


+ arrivages des sociétés déclarantes 

arrivages des sociétés non déclarantes 

- livraisons aux sociétés déclarantes 

- pertes et ajustements 

- retours pour alimentation(1) 

= autres ajustements (au sens que lui donne cette 
publication). 


+ 


Par suite de ce changement de présentation, 
la différence statistique fut plus faible dans la 
plupart des cas et la disponibilité, moins l'auto 
consommation, correspondra dorénavant aux ventes 
nettes telles que présentées dans la publication 
portant le n° 45-004 au catalogue, sauf dans les 
cas suivants: 


- les transferts inter-provinces seront modifiés 
le cas échéant pour refléter les mouvements qui 
ressortent des données supplémentaires utili- 
sées pour compléter la partie des tableaux 
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ayant trait a l'écoulement. 


(1) Le gain volumétrique que l'on peut dériver 
dans les tableaux A et B de la comparaison 
entre les intrants des raffineries (ligne 12) 
et la production de produits pétroliers raf- 
finés (ligne 1), est supérieur au gain réel- 
enregistré. Ceci résulte en partie des pro- 
duits pétroliers partiellement raffinés 
utilisés comme intrants dans les raffineries, 
qui sont indiqués à la ligne 7 plutôt qu'à la 
ligne 12. Conséquemment, les intrants des 
raffineries sont sous-estimés par les mont- 
ants des retours comme charges à l'alimenta- 
tion des raffineries. 


- stock changes for diesel, light fuel oil 
and heavy fuel oil may include changes in 
inventory held by electric utility sta- 
tions. Prior to 1982, only heavy fuel 
inventories were adjusted. 


- additional information on oil products 
produced and used in the oil sand/non-con- 
ventional sector of the oil industry are 
included effective 1986. Estimates of the 
crude oil that would have been needed to 
produce these non-refinery products have 
also been included and consequently data 
on crude oil supply and disposition con- 
tained in this publication differ from 
Catalogue 45-004 as well as those shown in 
Catalogue 26-006, "Crude Petroleum and 
Natural Gas Production". 


- timing of data selection can affect the 
calculation of supply data. That is, the 
inclusion or exclusion of RPP revisions 
may cause different results. 


The summation of Tables C and D appear as 
Column 10 of Tables A and B, respectively. 


Because of confidentiality and because of 
the way in which certain fuels are used, a 
specific method of combining industries has 
been employed in the body of this report. 
This pattern is detailed in Text Table I 
following. 


Table E - Non-energy Refined Petroleum Prod- 
ucts 


This table provides detailed information 
for the data found in Tables C and D, Column 
qi 


Table F - Coal Details 


This table provides an estimate, by type 
of fuel, of the breakdown of thermal elec- 
tricity shown in column 11 of Tables A and 
B. 


Table G - Electricity Generated from Fossil 
Fuel 


This table provides an estimate, by type 
of fuel, of the breakdown of thermal elec- 


tricity shown in column 11 of Tables A and 
B. 


Other manufacturing. In some instances the 
classification "other manufacturing" is used 
when no breakdown of the component indus- 
tries of the manufacturing sector is pro- 
vided. This is done to maintain the ability 
to summate the tables. 


xii 


- les variations des stocks de carburant diesel, 
de mazout léger et de mazout lourd pourront 
comprendre les variations des stocks détenus 
par les centrales électriques. Avant 1982, 
seuls les stocks de mazout lourd étaient recti- 
fiés. 


- des renseignements additionnels au sujet des 
produits oléagineux fabriqués et utilisés dans 
le secteur non-conventionnel sont inclus à 
partir de 1986. Les estimations de la quantité 
de pétrole brut qui aurait été requise pour 
fabriquer ces produits sont aussi présentes et, 
par conséquent, les données de l'approvision- 
nement et de l'utilisation de pétrole brut dans 
cette publication diffèrent des chiffres de la 
publication n° 45-004, ainsi de la publication 
nO 26-006 "Production de pétrolebrut et de gaz 
naturel". 


- le moment de la sélection des données influera 
parfois sur le calcul des données sur la dispo- 
nibilité. Autrement dit, les résultats pourront 
varier selon que l'on aura ou non pris en 
compte les révisions pour le PPR. 


La sommation des tableaux C et D donne la 
colonne 10 des tableaux A et B respectivement. 


À cause de la confidentialité et aussi à cause 
de la façon dont certains combustibles sont util- 
isés, on a eu recours à une méthode particulière 
de combinaison des branches pour la publication 
des chiffres dans ce bulletin. Ce schéma est 
indiqué dans le tableau explicatif I ci-dessous. 


Tableau E - 
énergét iques 


Produits pétroliers raffinés non 


Ce tableau fournit des renseignements détail- 
lés au sujet des données figurant dans la colonne 
11 des tableaux C et D. 


Tableau F - Renseignements détaillés sur le char- 
bon 


Ce tableau fournit une estimation, par type 
des combustible, de la ventilation sur l'électri- 
cité thermique qui figure dans la colonne 11 des 
tableaux A et B. 


Tableau G - Électricité produite à partir de com 
bustibles fossiles 


Ce tableau fouinit une estimation, par type de 
combustible de la ventilation sur l'électricité 
thermique qui figure dans la colonne 11 des 
tableaux A et B. 


Autre fabrication. Dans certains cas, on utilise 
la classification "autre fabrication" lorsque la 
répartition des industries composantes du secteur 
manufacturier n'est pas disponible. Cette mesure 
vise à conserver la possibilité d'effectuer la 
sommation des tableaux. 


TEXT TABLE I. How Industry Usage Data are Combined 


TABLEAU EXPLICATIF I. Comment sont combinées les données sur l'utilisation des produits dans les différentes branches d'activité 
—————————.__ 


Motor Kerosene Diesel Light Heavy Aviation Aviation Lubricating 
gasoline and stove fuel oil fuel oil fuel oil gasoline turbo oils and 
oil fuel greases 
Essence Mazout Carburant Mazouts Mazouts Essence Carbu- Huiles et 
a moteur pour diesel légers lourds d'aviation réacteur graises 
poêles lubrifiants 
line 
ligne 
Iron mines - Mines de fer 18 39 19 Pub. 19 Pub. 45 45 19 
Mining - Total - Minier 19 39 Pub. Pub. Pub. Pub. 45 45 Pub. (1) 
Pulp and paper and sawmills - Pâtes et 
papier et scieries 20 39 26 Pub.(2) 26 Pub .(3) 45 45 27 
Iron and steel - Siderurgie 21 39 26 Pub. 26 Pub. 45 45 27 
Smelting and refining - Fonte et af- 
finage 22 39 26 Pub. 26 Pub. 45 45 27 
Cement - Fabricants de ciment 23 39 26 Pub. 26 Pub. 45 45 27 
Chemicals - Produits chimiques 25 39 26 Pub. 26 Pub. 45 45 27 
Other manufacturing - Manufacturier 
autres 26 39 Pub. (4) Pub. Pub. (4) Pub. 45 45 27 
Manufacturing - Total - Manufacturier 27 39 Pub. Pub. Pub. Pub. 45 45 Pub.(1) 
Forestry - Forestier 28 39 Pub.(4) Pub. (2) Pub.(4) Pub . (3) 45 45 Pub. (1) 
Const ruct ion 29 39 Pub. Pub. Pub. Pub. 45 45 Pub.(1) 
Industrial - Total - Industriel 30 39 Pub. Pub . Pub. Pub. 45 45 (5) 
Railways - Sociétés ferroviers 31 39 45 Pub. 45 45 45 45 41 
Canadian airlines - Lignes aériennes 
canadiennes 32 39 45 39 45 45 Pub. Pub. 41 
Foreign airlines - Liqnes aériennes 
étranaères 33 39 45 Lis) 45 45 Pub. Pub. 41 
Domestic marine - Lignes maritimes 
domest iques 35 39 45 Pub. 45 Pub. 45 45 41 
Foreign marine - Lignes maritimes 
étrangéres 36 39 45 Pub. 45 Pub. 45 45 41 
Pipelines 38 39 45 Pub. 45 45 45 45 41 
Road transport and urban transit - 
Transport commercial et en commun 39 Pub. 45 Pub. 45 45 45 45 41 
Retail pump sales - Ventes au détail 
(Pompes) 40 Pub. 45 Pub. 45 45 45 45 41 
Transportation - Transport 41 Pub. 45 Pub. 45 Pub. Pub. Pub. Pub. 
Agriculture 42 Pub. Pub. (6) Pub. Pub.(6) Pub. 45 45 Pub.(7) 
Residential - Domestique 43 45 Pub. (6) 45 Pub.(6) Pub. 45 45 45 
Public administration - Administration 
publique 44 Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. (7) 
Commercial and other institutional - 
Commerces et autres institutions 45 Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub.(7) 


Pub. = Published - Publier. 


Numbers indicate with which line in the product column the industry is combined. 


Les 
(1) 
(1) 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 
(4) 
(4) 
(5) 


(5) 


(6) 
(6) 
(7) 
(7) 


numéros dans les colonnes des produits renvoient aux lignes correspondant aux branches d'activité. 

Component of total industrial. 

Une composante de l'ensemble des branches d'activité (total industriel). 

Effective 1983; formerly combined in line 28, now split between lines 20 and 28. 

À partir de 1983; correspondait auparavant à la ligne 28, se divise maintenant entre la ligne 20 et la ligne 28. 

Effective 1983; formerly combined in line 20, now split between lines 20 and 28. 

A partir de 1983; correspondait auparavant & la ligne 20, se divise maintenant entre la ligne 20 et la ligne 28. 

Effective 1983; formerly combined in line 26, now split between lines 26 and 28. 

A partir de 1983; correspondait auparavant à la liane 26, se divise maintenant entre la ligne 26 et la ligne 28. 

Was published in 1982, due to space limitations is not now published, although components are. Thus data point can be obtained by adding lines 19, 
27, 28 and 29, 

Était publié en 1982, n'est pas publié maintenant faute d'espace, mais les composantes le sont. On peut obtenir une donnée simple en additionnant 
les lignes 19, 27, 28 et 29. 

Effective 1983; formerly combined in line 43, now split between lines 42 and 43. 

À partir de 1983; correspondait auparavant à la ligne 43, se divise maintenant entre la ligne 42 et la ligne 43. 

Effective 1983; formerly combined in line 45, now split between lines 42, 44 and 45, 

À partir de 1983; correspondait auparavant à la ligne 45, se divise maintenant entre la ligne 42, 44 et la ligne 45. 
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Producer consumption. Producer consumption 
as measured here is the consumption by the 
producing industry of its own produced 
fuel - for example refined petroleum pro- 
ducts consumed by the refining industry, or 
field and plant flare and usage by the 
natural gas industry. It does not include 
consumption of energy forms produced by 
other energy supply industries - for 
example, it would exclude the use of natural 
gas by the refining industry. In the case of 
electricity it includes transmission losses, 
adjustments, "unaccounted for" amounts which 
are subject to variation because of cyclical 
billing, etc., but excludes generating sta- 
tion use since the statistical program first 
measures output at the generating station- 
gate. 


Data Sources 


The data sources for this publication are 
mainly monthly surveys of the major energy 
suppliers. Certain salient points are worthy 
of note. 


Gas Plant NGL's 


Gas plant propane, butane and ethane sup- 
ply is based on information derived from 
data collected by the National Energy Board 
and regulatory agencies of the producing 
provinces. In earlier years demand data for 
propane, butane and ethane were derived from 
a Statistics Canada survey. Now, however, 
demand data are estimated. Starting with 
the third issue of 1988, the method of cal- 
culating other adjustment, 
refined products and disposition items have 
been modified accordingly. 


Natural Gas 


Starting with 1985 data, this publication 
shows a modified production instead of 
marketable production. This modified pro- 
duction 1s now equal to gross production 
less reinjection and shrinkage. The differ- 
ence between modified production and market- 
able production is shown as producers con- 
sumption. A further modification has been 
incorporated effective with the 1986 when 
production and producers consumption have 
been increased over those shown in Catalogue 
26-006 "Crude Petroleum and Natural Gas 
Production", by the amount of hydrocarbon 
gas produced and used in the o1l sands /non- 
conventional sector of the oil and gas 
industry. These changes have been incorpor- 
ated in Table S, Historical Energy Summary 
Table - Canada, on page 1. 


Estimates for the non-energy use of 
natural gas have been derived from monthly 
statistics on the production of anhydrous 
ammonia, methanol and carbon black. The 


transformed to 
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Autoconsommation. Il s'agit ici de l'autoconsom- 
mation du pétrole produit par l'industrie - par 
exemple, les produits pétroliers raffinés consom- 
més par l'industrie du raffinage du pétrole, ou 
le gaz brûlé et utilisé sur les chantiers et dans 
les usines de traitement. Elle ne comprend pas la 
consommation de formes d'énergie produites par 
d'autres industries du secteur énergétique; 
ainsi, elle ne tient pas compte du gaz naturel 
consommé par l'industrie du raffinage du pé- 
trole. Dans le cas de l'électricité, elle com- 
prend les pertes de transport, les rectifica- 
tions, la catégorie des "non-comptabilisées" 
laquelle est sujette à varier dû à une rectifica- 
tion périodique des comptes, etc., mais elle ne 
comprend pas l'utilisation dans les centrales, 
puisque le programme statistique mesure d'abord 
les extrants à la sortie de la centrale. 


Sources des données 


Les sources des données de la présente publi- 
cation sont essentiellement des enquêtes men- 
suelles auprès des principaux producteurs d'éner- 
gie. Certains points saillants méritent d'être 
soulignés. 


L.G.N. des usines de gaz 


Les statistiques de disponibilité concernant 
le propane, le butane et l'éthane produits dans 
les usines de gaz sont basées sur des chiffres 
recueillis par l'Office national de l'énergie et 
par les agences provinciales responsables pour 
l'administration de la production du pétrole. Les 
données sur la demande de propane, de butane et 
d'éthane qui etaient autrefois obtenues d'une 
enquête de Statistique Canada sont maintenant le 
résultat d'une estimation. À partir du troisième 
trimestre du 1988, la méthode du calcule ‘autres 
adjustements', "transforme aux products raffinés! 
et toutes catégories d'écoulement ont été 
modifiees en conséquence. 


Gaz naturel 


À partir des données de 1985, cette publica- 
tion montre comme production, au lieu de gaz 
marchand, un niveau de production modifié. Ainsi 
cette production modifié est maintenant égale à 
la production brute moins les quantités injectées 
et les pertes en cours de traitement. Ces quan- 
tités sont écoulées sous la rubrique "autoconsom- 
mation". Une modification additionelle a été 
incorporée, à partir des données portant sur 
1986. Les catégories "production" et "autoconsom- 
mation" ont été augmenté par le montant de gaz 
d'hydrocarbure produit et utilisé dans le secteur 
non-conventionnel. Ainsi les chiffres dans la 
publication n°0. 26-006 sont moindre que ceux dans 
la publication présente. Ces changements sont 
inclus dans le tableau S, Tableau chronologique 
sommaire de l'énergie - Canada, sur la page 1. 


On a estimé l'utilisation non énergétique du 
gaz naturel à partir de statistiques mensuelles 
sur la production d'ammoniaque anhydre, de 
méthanol et de carbone. Ces estimations tiennent 


estimates take into account that only cer- 
tain companies producing the products listed 
above use natural gas as a feed stock. Gas 
used as fuel associated with feedstock gas 
is shown under "Chemicals". 


Non-energy sales of natural gas are shown 
only for provinces where the data are not 
confidential. Confidentiality constraints, 
and the necessity for the aggregation of 
tables, prevent data for other provinces 
being shown, even as a single figure. As a 
result Canada totals are a sum of provincial 
figures published. In provinces where data 
are confidential, they are combined with the 
data for the chemical industry. 


Conversion factors used for natural gas 
are subject to fluctuations due to the vary- 
ing heat content of gas produced from dif- 
ferent fields and to the processes to which 
the gas is subjected before being marketed. 
To make allowance for this the following 
procedure has been followed. Effective 1983 
the publication for each of the first three 
quarters of any year uses the previous 
year's average national heat content as re- 
ported by natural gas distributors as pub- 
lished in Catalogue 55-002, Gas Utilities. 
When the conversion factor for the given 
year is determined, it is implemented in the 
fourth quarter publication by being applied 
both to the fourth quarter data and to the 
year's cumulative data. Similarly, data for 
the individual quarters of the year are 
revised in the CANSIM data base. For the 
method followed in earlier years, see the 
qth quarter 1987 issue of this publication. 


Coke Oven Gas 


Figures for the production of coke oven 
gas are estimated from known coal coke pro- 
duction data. The thermal value of coal 
charged to coke ovens less the thermal value 
of the resultant coke production must equal 
the coke oven gas production, together with 
an allowance for heating and losses. 


Steam 


Steam sold is now included in the balance 
sheets. This item includes only known steam 
sales of large producers and therefore ex- 
cludes any steam produced for own consump- 
tion. The primary production shown is that 
from nuclear sources, (additional sources of 
primary steam, i.e., biomass and geothermal, 
are being included as they become signifi- 
cant). Secondary production is shown under 
"transformed from other fuels" (Line 13). 
This method of treating the transformation 
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compte du fait que seules certaines des entre- 
prises fabriquant les produits énumérés utilisent 
le gaz naturel comme charge d'alimentation. Le 
gaz utilisé comme combustibleavec un gaz d'ali- 
mentation figure sous la rubrique "produits 
chimiques". 


Les ventes non énergétiques de gaz naturel ne 
sont rapportées que pour les provinces ou de 
telles données ne sont pas confidentielles. Les 
régles de confidentialité ne permettent aucune 
divulgation des données pour les autres provinces 
méme en tant que chiffre unique. Cela dit, le 
total pour le Canada est donc la somme des chif- 
fres provinciaux publiés. Dans les provinces où 
de telles données sont confidentielles, celles-ci 
sont combinées avec les données portant sur 
l'industrie des "produits chimiques". 


Les facteurs de conversion utilisés pour le 
gaz naturel sont sujets à des fluctuations en 
raison de la variation de l'enthalpie du gaz 
produit dans différents secteurs et des procédés 
auxquels il est soumis avant d'être commercia- 
lisé. A fin de tenir compte de telles fluctua- 
tions, on a adopté la procédure suivante. Depuis 
1983, la publication pour chacun des premiers 
trois trimestres d'une année utilise la valeur 
nationale moyenne (annuelle) de l'euthalpie de 
l'année précédente, d'après la publication 
Services de Gaz (n° 55-002 au catalogue). Une 
fois la facteur de conversion établi pour toute 
l'année, on l'applique dans la publication du 
quatrieme trimestre, pour les données du qua- 
trième trimestre et pour les données révisées 
pour l'ensemble de l'année. On révise en même 
temps les données du CANSIM, pour toute l'année 
en cours, par trimestre. En ce qui touche la 
méthode utilisée durant les années antérieures 
voir le numéro du quatrième trimestre de 1987 de 
la présente publication. 


Gaz de fours à coke 


Les chiffres sur la production de gaz de fours 
à coke sont estimés à partir des données connues 
sur la production de coke de houille. La valeur 
thermique de la houille chargée dans les fours à 
coke moins la valeur thermique du coke ainsi pro- 
duit doit égaler la production de gaz de fours à 
coke, rectifiée pour tenir compte de la chaleur 
et des pertes. 


Vapeur 


Les ventes de vapeur sont maintenant comprises 
dans les bilans. Ce poste comprend uniquement les 
ventes connues des grands producteurs et exclut 
par conséquent la vapeur produite pour consomma- 
tion propre. La production primaire indiquée est 
celle tirée de sources nucléaires. Les autres 
sources de vapeur primaire, biomassique et géo- 
thermique par exemple, sont incluses dans la 
mesure où elles deviennent suffisamment impor- 
tantes. La production secondaire figure comme un 
poste négatif sous la rubrique "Transformé en 


of a primary form into a secondary form dif- 
fers from that used for all other secondary 
forms in that the production of other sec- 
ondary energy forms appears as "production" 
(i.e., Line 1) under the relevant columns. 


Secondary steam generation, as shown in 
this publication, can be the product of 
dedicated steam plants or the result of co- 
generation of steam and electricity. For the 
dedicated plants the amount of fuels used 
are known, whereas for co-generation plants 
only an estimated breakdown of the fuels 
used for steam and electricity may be made. 


In the natural units part of Tables A and 
B, where no inter-energy summation is pos- 
sible, the secondary production of steam is 
shown as a negative number on Line 13. This 
technique allows for no impact on the 
"total" columns yet it allows the "steam" 
column to retain its arithmetic sense. In 
the terajoule part of Tables A and B, how- 
ever the treatment of secondary steam is 
different. Production of secondary steam is 
not shown in Line 13 in order to enable the 
proper summation of steam generation in 
"total primary sources" and "total primary 
and secondary" columns. Line 14 "net supply" 
shows in the steam column, a value which 
includes both primary and secondary steam 
production. This enables the summation of 
the various individual components of "total 
primary and secondary" on Line 14. Net sup- 
ply of "total primary sources" excludes any 
secondary steam and gives the true value 
from primary sources. This approach ensures 
that the columns "total primary sources" and 
"total primary and secondary" retain their 
arithmetic sense. 


Fuels Used in Thermal Electric Generation 


Utilities 


The usage of heavy fuel oil, coal and 
natural gas for generation by utilities is 
as reported on either monthly or quarterly 
surveys. Natural gas usage however may be 
overstated in that the total usage of the 
electric utility, including that gas use for 
space heating, is measured. Estimates of 
diesel and light fuel oil consumption used 
known generation for the quarter, with the 
apportionment between these two fuels being 
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autres combustibles" (ligne 13). Cette façon de 
traiter la transformation d'une énergie primaire 
en une forme d'énergie secondaire diffère de 
celle utilisée pour toutes les autres formes 
secondaires du fait que la production d'autres 
formes d'énergie secondaire apparaît comme "pro- 
duction" (c.-a-d., la ligne 1) sous les colonnes 
appropriées. 


La production secondaire de vapeur, telle 
qu'indiquée dans ce bulletin, peut être le pro- 
duit d'usines dédiées à la production de vapeur 
ou le résultat de coproduction d'électricité et 
de vapeur. Pour les usines dédiées à la vapeur on 
connaît les quantités de combustibles utilisés, 
alors que pour les usines de coproduction, ou ne 
peut calculer qu'une ventilation, approximative 
des combustibles utilisés pour la production de 
valeur et d'électricité. 


Dans la partie des tableaux A et B exprimée 
en unités naturelles, où il est impossible de 
procéder à des sommations des différentes formes 
d'énergie, la production secondaire de vapeur 
figure comme une inscription négative à la ligne 
13. Les colonnes "total" ne sont pas touchées, 
tandis que la colonne "vapeur" conserve sa si- 
gnification arithmétique. Dans la partie des 
tableaux A et B exprimée en terajoules, le 
traitement de la vapeur secondaire est toutefois 
différent. La production de la vapeur secondaire 
ne figure pas à la ligne 13 afin de permettre une 
sommation appropriée de la production de vapeur 
dans les colonnes "total des sources primaires" 
et "total primaire et secondaire". La ligne 14, 
c'est-à-dire la disponibilité nette indique dans 
la colonne "vapeur", un nombre qui englobe la 
production de la vapeur primaire et secondaire. 
Ceci permet la sommation des diverses composantes 
de la colonne "total primaire et secondaire" à la 
ligne 14. La disponibilité nette du "total des 
sources primaires" exclut toute vapeur secondaire 
et donne la valeur réelle des sources primaires. 
En procédant ainsi, les colonnes du "total des 


sources primaires" et du "total primaire et 
secondaire" conservent leur signification arith- 
métique. 


Combustibles utilisés dans la production d'élec- 
tricité thermique 


Services publics 


La consommation de mazout lourd, de charbon et 
de gaz naturel pour la production d'électricité 
est celle qui est déclarée lors des enquêtes 
mensuelles ou trimestrielles. La consommation de 
gaz naturel cependant peut être surestimée, car 
on mesure la consommation totale des services 
publics, y compris le gaz naturel qui sert au 
chauffage de l'eau. Les estimations de la con- 
sommation de carburant diesel et de mazout léger 
utilisent la production connue pour le trimestre, 


based on the previous year's reported con- 
sumption pattern. Uranium used for the gen- 
eration of electricity 1s surveyed on an 
annual basis. Estimates for the first three 
quarters heat content and quantity are based 
on the previous year's data. 


Industrial Generation 


Estimates of fuels used are based on com- 
pany quarterly net generation data. Effi- 
ciencies and quantities used are based on 
data obtained from the company's annual 
return for the year. 


For industrial establishments generating 
electricity with process steam, the energy 
required to produce the initial steam is 
excluded from estimates of fuels used in the 
generation of electricity. Only that energy 
needed to super-heat the steam for use in 
the turbine/generator is considered in these 
estimates. As a consequence efficiencies of 
some 65% result. (This contrasts to the 
electric utility situation, where all heat 
losses are ascribed to electricity genera- 
tion, resulting in efficiencies ranging up 
to 36%.) 


For gas turbine and internal combustion 
generation reported efficencies, which 
should be in the range of 20 to 35%, are 
used. 


Crude Oil 


For reasons of confidentiality, imports 
of crude oil have been excluded from the 
tables relating to the individual Atlantic 
provinces. Similarly, all subsequent data 
points for "crude o1l" for "total primary 
sources" and for "total primary and second- 
ary sources" do not reflect such imports. 
However, Table 2, the Atlantic Provinces 
does show imports of crude oil into the 
region as a whole, and as a consequence, the 
data contained therein are not the sum of 
the individual Atlantic provinces. 


Inventory data used in the stock change 
shown on Line 5 are based on two sources, 
pipeline inventories (which are source of 
origin data and do not indicate the province 
where held) and refinery inventories. The 
net effect of this method of calculating 
stocks change is to overstate some provin- 
cial data and understate other provincial 
data. At the Canada level however these 
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le partage entre ces deux types de combustible 
étant fait à partir du régime de consommation des 
années précédentes. L'uranium servant à la pro- 
duction de l'électricité fait l'objet d'une en- 
quête annuelle. Les estimations du contenu et de 
la quantité de chaleur pour les trois premiers 
trimestres sont basées sur les données de l'année 
précédente. 


Production industrielle 


Les estimations de la consommation de combust- 
ibles sont établies à partir des données de la 
production trimestrielle nette des compagnies. 
Les rendements et les quantités utilisés sont 
basés sur les données obtenues à partir des 
déclarations des compagnies pour l'année précé- 
dente. 


Dans le cas des établissements industriels qui 
produisent de l'électricité par la vapeur, 
l'énergie nécessaire à la production de la vapeur 
est exclue des estimations des combustibles et de 
la production d'électricité. Seule l'énergie 
nécessaire au surchauffage de la vapeur servant à 
la turbine/génératrice est prise en compte dans 
ces estimations. (Pour cette raison, on obtient 
des rendements de quelque 65%, alors que dans le 
cas des services d'électricité, toutes les pertes 
de chaleur seront attribuées à la production 
d'électricité, ce qui donne des rendements pou- 
vant atteindre 36%.) 


Dans les cas des turbines à gaz et de la pro- 
duction par combustion interne, on utilise comme 
prévu les rendements déclarés, qui sont normale- 
ment de l'ordre de 20-35%. 


Pétrole brut 


Pour des raisons de confidentialité, les im- 
portations de pétrole brut ne figurent pas dans 
les différents tableaux sur chacune des provinces 
de l'Atlantique. De même, toutes les données 
simples subséquentes pour le "pétrole brut", le 
"total des sources primaires" et le "total, pri- 
maire et secondaire" ne tiennent pas compte de 
ces importations. Toutefois, les données du 
tableau 2 sur les provinces de l'Atlantique 1n- 
corporent les importations de pétrole brut dans 
l'ensemble de la région et ne sont donc pas 
simplement la somme des données présentées pour 
les différentes provinces de l'Atlantique. 


Pour calculer les variations des stocks telles 
qu'indiquées à la ligne 5, deux sources dis- 
tinctes de statistiques d'inventaires sont utili- 
sées: les stocks des pipe-lines (basés sur la 
provenance des quantités expédiées sans égard a 
la province d'entreposage), et les stocks des 
raffineries. L'effet net de cette méthode de com- 
ptabilisation est de sous-estimer le niveau de 
variations de stocks de certaines provinces, et 


differences counter balance. 


Any use of crude oil by sectors other 
than petroleum refineries is included in 


other adjustments. 


Alternative Energy Forms 


In the main tables of this publication 
alternative energy sources are not included, 
although it is estimated that these sources 
account for more than 7% of Canada's energy 
requirements. However in the tables, elec- 
tricity produced by biomass has been in- 
cluded. Included in Text Table II, is the 
wood waste and spent pulping liquor used by 
the pulp and paper and sawmills industries 
for the generation of process steam, steam 
for generating electricity as well as for 
other heating purposes. 


For regional estimates of biomass usage 
in the period 1982-19835, refer to the 1987 
issues of this publications, Text Table II. 


Advance Information 


It 1s possible to obtain some of the 
information contained in this publication 
some three to four weeks before it is avail- 
able in printed form. The Canadian Socio- 


Economic Information Management System 
(CANSIM), which is Statistics Canada's com- 
puterized data bank, contains data in 


terajoules from the A and C tables of this 
publication by quarter from 1978 to date. 
Refer to CANSIM matrices 7976 to 8001. 
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de sur-estimer cette même mesure dans les autres 
provinces. Toutefois, en aggrégeant au plan 
canadien, ces différences se contrebalancent 
entre elles. 


L'utilication du pétrole brut pour fins autres 
que le raffinage sera compris dans les autres 
ajustements. 


Sources d'énergie alternatives 


Les sources d'énergie alternatives ne sont pas 
incluses dans les tableaux de ce bulletin, bien 
qu'on estime que ces sources répondent à plus de 
7% des besoins énergétiques du pays. Cependant, 
l'électricité produite par la biomasse est 
incluse dans les tableaux. Vous trouverez aussi, 
au tableau explicatif II, les quantités de 
déchets de bois et de lessive de pâte épuisée 
utilisées par l'industrie des pâtes et papier et 
les scieries afin de produire de la vapeur util- 
isée pour la transformation, pour la production 
d'électricité et pour d'autres usages à l'intér- 
ieur des usines. 


Pour des estimatations regionales de l'utili- 
sation de la biomasse 1982-1983, veuillez voir le 
Tableau Explicatif II des publications de l'année 
1987: 


Information anticipée 


Il est possible d'obtenir certaines informa- 
tions contenues dans cette publication, cela 
quelque trois ou quatre semaines avant la copie 
imprimée. Le système canadien d'information 
socioéconomique (CANSIM), qui est la banque de 
données informatisées de Statistique Canada, 
renferme des données en térajoules tirées des 
tableaux A et C de la présente publication, pré- 
sentées par trimestre de 1978 jusqu'a 
aujourd'hui. Se reporter aux matrices 7976 à 
8001 du CANSIM. 


TEXT TABLE III. Supplementary Information, 1988 


TABLEAU EXPLICATIF III. Rensignements supplémentaires, 1988 


Atlantic Prairie British 
Provinces Provinces Columbia 
Québec Ontario Canada 
Provinces de Provinces Colombie- 
l'Atlantique des Prairies Britannique 
Quarter III - Trimestre III 
Nuclear generation - Production 
de l'énergie nucléaire GWH 1 408 1 266 17 066 19 740 
Uranium used - Uranium utilisée tonnes 22 24 301 352 
Solid wood waste - Déchets de kilotonnes 268 306 176 35 630 1472 
bois terajoules 4 817 5 506 3 164 1 667 1153 26 487 
Spent pulping liquor - Lessive kilotonnes 475 839 927 416 2 425 5 082 
de pâte épuisée terajoules 6 650 11749 129975 5 824 359921 71 149 
Year-to-date - Cumulatif de 
l'année 
Nuclear generation - Production 
de l'énergie nucléaire GWH 3 928 3 916 51 176 59 020 
Uranium used - Uranium utilisée tonnes 76 73 903 1 052 
Solid wood waste - Déchets de kilotonnes 878 827 700 306 2 054 4 859 
bois terajoules 15 804 16 591 122595 5 506 36 967 87 462 
Spent pulping liquor - Lessive 
de pâte épuisée kilotonnes 1 482 2 404 20948 1 248 19 335 15. 387 
terajoules 20 241 33 660 40 870 17 466 102 686 215 424 
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TABLE S. HISTORICAL ENERGY SUMMARY TABLE - CANADA 


TABLEAU S. TABLEAU CHRONOLOGIQUE SOMMAIRE DE L'ÉNERGIE - CANADA 
— 


1983 1984 1985 1986 1987 
Le, som : ae 
PETAJOULES 
1 PRODUCTION — PRIMARY 
PRODUCTION — PRIMAIRE 8 590 9 455 9 956 9 736 10 250 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE He 10.1 ee eo 5.3 
2 GROSS AVAILABILITY 
DISPONIBILITE BRUTE 7 383 Dust 7 891 7 845 8 070 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE = 4.7 2.0 -0.6 2.9 
3 NET DOMESTIC CONSUMPTION 
CONSOMMATION INTERIEURE NETTE 6 708 7 006 7 206 7 210 7 383 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE af 4.4 2.9 0.1 2.4 
4 PRODUCER CONSUMPTION 
AUTOCONSOMMAT ION 668 691 728 760 816 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE ‘¥ 3.4 5.4 4.4 74 
5 NON-ENERGY USE 
USAGE NON-ENERGET IQUE 502 558 615 609 664 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE A 1152 10.2 md oD 9.0 
6 ENERGY USE 
USAGE ENERGETIQUE 5 529 5 758 5 871 5 867 5 918 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE ee 4.1 2.0 Lg. 0.9 
7 MINING 
MINIER 239 264 255 228 232 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE ou 10.5 -3.4 -10.6 1.8 
8 MANUF ACTURING 
MANUF ACTURIER 1 468 1 580 1 623 1 664 1 734 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE +r ve 2,7 25 4.2 
9 INDUSTRIAL 
INDUSTRIEL 1 754 1 893 1 928 1 940 2 012 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 2 7.9 1.8 0.6 5.7 
10 TRANSPORTATION 
TRANSPORT 1 508 1 584 1 625 1 622 1 709 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE a 5.0 2.6 ee 5.4 
11 RESIDENTIAL AND FARM 
DOMESTIQUE ET FERME 1 274 1 245 1 297 1 285 1 240 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE a 2,5 1.7 -0.9 4,5 
12 GOVERNMENT AND COMMERCIAL 
GOUVERNEMENT ET COMMERCIAL 995 1 037 1 020 1 021 957 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE + 4.2 =136 0.1 6: 
13 DEGREE DAYS BELOW 18.0 CELSIUS 
DEGRES-JOURS AU-DESSOUS DE 18.0 CELSIUS 4 373 4 361 4 520 4 221 3 965 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE -4.3 -0.3 3.6 -6.6 -6.1 


TABLE $1. Energy Summary Table - 1988 Quarter 3 

Nova New 

Newfoundland PaGerle Scotia Brunswick 
= = = = Quebec 

Terre-neuve PARE. Nouvel le- Nouveau- + 
Ecosse Brunswick 
petajoules 
- Quarter 3 - 
1 Production - primary 29359 = 26.9 SE 142 
Per cent change Shei 0.0 Tinie 7.6 fe 
2 Gross availability 32.3 5e 5255 43.3 3393 
Per cent change 6.0 ist -0.6 Ve 6.8 
3 Net domestic consumption 315 4:39 41.1 40.0 338.9 
Per cent change 7 7-8 270 8.6 6.8 
4 Producer consumption xX X X X Tone 
Per cent change 0.0 0.0 0.0 0.0 1679 
5 Non-energy use Zab 0.7 325 307 34.7 
Per cent change HSE 0.4 = Giz Scan 10.9 
6 Energy use 25-b Clara 34.0 SBS 282.8 
Per cent change Oeil 9.4 =! Then 5.0 
7 Mining 4.0 ~ 0.6 et Sinz 
Per cent change 259 0.0 38.6 SO =8 1 
8 Manufacturing 4.0 Où] 570 8-5 104.8 
Per cent change ASE: AO Wes) 870 339 
g Industrial See (072 6.2 10.0 HAE 
Per cent change 7420 38.4 106 ee Le) 
10 Transportation 10.2 F0) 16.8 1391 93.1 
Per cent change 8.1 5.6 ie 8.4 6.4 
11 Residential and farm 2,43 1.0 4.9 4.0 3720 
Per cent change | LT 8: 08 10.3 6.6 
12 Government and commercial 4.9 1.0 Gel 4.3 335 
Per cent change = cls) 12.8 SOS os Lene 
13 Degree days below 18.0 celsius 357.0 236.0 218.0 264.0 156.0 
Per cent change 1828 24.9 21128 6.5 9159 
- Year-to-date - 
1 Production - primary 105.4 - 3274 398.5 
Per cent change Pet (8) (0) ENS 8.9 248 
2 Gross availability 104.1 152 173.4 155.0 1011853 
Per cent change Sb 6.3 35 112218 8.1 
3 Net domestic consumption 96.4 14.1 13522 120.8 TS 7 
Per cent change 10.8 3.8 157 5.6 8.1 
4 Producer consumption X X X X 63.1 
Per cent change 0.0 0.0 0.0 0.0 8: 

5 Non-energy use Sol 0.8 6.2 5.6 (kat! 
Per cent change 35.4 Berd: =B 42 29-8 18.1 
6 Energy use 80.7 1352 118.0 100.3 366.3 
Per cent change 0.4 5.6 0.5 352 62 
7 Mining 1322 - that) 323 18.8 
Per cent change (OR) 0.0 TT 22,8 8.1 
8 Manufacturing 11118 0.4 17.5 26.8 334.6 
Per cent change ASE 45.2 =14:0 0.3 SM 
9 Industrial 25.6 0.6 20.8 Sia 361.3 
Per cent change -10.9 Ait or Onl 6.1 
10 Transportation PTT 500 47.3 34.6 263.3 
Per cent change fides (SET 10.4 6.3 Bag 
11 Residential and farm 12.6 4.5 ZT 4 19.3 187.7 
Per cent change 4.4 10.8 feed Te 308 
12 Government and commercial 14.8 SZ 22.5 15.3 153.4 
Per cent change Sah bat he paf 35 Bat 
13 Degree days below 18.0 celsius ab hes (9) 3037950 32015:0 3 253.0 2 875.0 
Per cent change le AC (0 1.0 nes 
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TABLEAU Si. Tableau sommaire de l'énergie - 1988 Trimestre 3 


British Yukon and 
Columbia N.W.T. 
Manitoba Saskatchewan Alberta = is Canada 
Colombie- Yukon et les 
Britannique 


—— eee rrr  — 
pétajoules 


- Trimestre 3 - 


17.4 202.2 12813.9 309.2 FA M4 2 643.4 Production - primaire 1 
=17.7 Ae ee 10.6 12,5 3.6 9.5 Variation en pourcentage 
53.9 105.2 444.5 IA25 10.4 1 895.6 Disponibilité brute 2 
8,7 6.2 7.4 Fr 1.6 55 Variation en pourcentage 
DUT 82.9 Biles 2.1 10.0 1 725.8 Consommation intérieure nette 3 
Per 5,6 ed Oh 1.3 50 Variation en pourcentage 
1.4 xX 10245 ped X 191.4 Autoconsommation 4 
18.1 0.0 els 2395 0.0 8.6 Variation en pourcentage 
2,3 5.8 76.6 TE OZ 195.4 Usage non-énergétique 5 
OZ i. 3 167 aaa | 62.5 tot Variation en pourcentage 
47.4 66.7 204.3 168.3 8.7 1 338.7 Usage énergétique 6 
PER €) 5.6 ft. 10.0 5. 6 4.0 Variation en pourcentage 
0.3 8.4 25.8 5.2 1-3 6.3 Minier 7 
111 18.8 534 STE rissa 16.8 Variation en pourcentage 
8.2 8.0 57.8 54.9 Oe3 407.4 Manufacturier 8 
4 18.5 cf oa} 2320 -56.6 0.4 Variation en pourcentage 
9.6 TBE: 86.0 62°7 158 482.9 Industriel 5 
1.8 17.6 12.9 18.0 22 0 FR Variation en pourcentage 
22 23.3 6273 66.8 2.6 480.6 Transport 10 
0.8 D, 1 RS (as 24.6 Eee Variation en pourcentage 
Se 179 29.6 1727 Ons 190.2 Domestique et ferme is, 
5.6 105-3 1.5 lea Saas At Variation en pourcentage 
6.9 te? 26.4 2)2 4.0 185.0 Gouvernement et commercial 12 
53 -8.5 OZ a0 isms 8.0 Variation en pourcentage 
191.0 268.0 354.0 171.0 602.0 177.0 Degrés-jours au-dessous de 18.0 celsius 19 
0.5 Sr Ne 4 8926 6.7 les Variation en pourcentage 
- Cumulatif de l’année - 
62.8 603.7 5590-6 980.6 62.8 8 221.0 Production - primaire 1 
=1 734 1273 1875 Giang 15 ¢ ee Variation en pourcentage 
188.7 336.9 1 402.0 595.9 24.3 6 217.8 Disponibilité brute 2 
12.8 10.5 Be7 629 PET 6.5 Variation en pourcentage 
181.5 266.1 1 180.6 595.8 22-93 5 662.4 Consommation intérieure nette 3 
10.2 Led 4.5 6.8 15 5.9 Variation en pourcentage 
4.9 xX 324.5 52.0 X 613.5 Autoconsommation 4 
En? 0.0 |: ard 10.4 070 5.9 Variation en pourcentage 
4.4 10.3 2115 1379 0.3 498.1 Usage non-énergétique 5 
16.4 15.6 6.8 -40.3 RS ee Teo Variation en pourcentage 
175.8 219.9 667.3 528.0 1953 4 581.7 Usage énergétique 6 
9.7 8,3 5,9 85) 523 6.1 Variation en pourcentage 
3-1 26.8 81.3 1672 SA 198.0 Minier 7 
1723 1158 38.2 ei 1907 15.6 Variation en pourcentage 
26.6 20.8 172.4 158.2 0.3 1 3757 Manufacturier 8 
7.4 7.4 4.1 1182 -95 3 35 Variation en pourcentage 
31.0 49.7 259.8 185.6 4.6 1 556.4 Industriel 3 
8.0 8.6 1525 = 20.4 5.4 Variation en pourcentage 
62.4 70.4 178.4 178.7 5:3 1 348.6 Transport 10 
4.7 746 8.4 953 16.9 ist Variation en pourcentage 
45.9 66.9 12782 83.0 1.4 940.4 Domestique et ferme 11 
15.6 10.6 a o 6.0 10.9 5.9 Variation en pourcentage 
36.5 33.0 101.8 80.8 139 736.3 Gouvernement et commercial 12 
i331 316 =? 8.1 2161 6.2 Variation en pourcentage 
3 536.0 3 416.0 2 962.0 1 845.0 4 906.0 2 778.0 Degrés-jours au-dessous de 18.0 celsius 13 
ra 6 16.4 7:4 1254 951 8.3 Variation en pourcentage 


TABLE $2. Components of Major Energy Totals - 1988 


a 


Nova New 

Newfoundland PRET: Scotia Brunswick 
- = = = Quebec Ontario 

Terre-neuve Tape Ee Nouvel le- Nouveau- 

Ecosse Brunswick 

- Quarter 3 - Totals - petajoules, components - percentages 
1 Gross availability 32-13 LE 52.5 49.3 EERIE) 610.7 
2 Coal AA 0.2 28.6 APS Zot 20.0 
3 Oi! products and LPG’s TOME 88.1 70.0 81.1 52.0 46.4 
Natural gas = 7 = = 10.5 13.0 
5 Primary steam and electricity 22786 07 1.4 7.6 35.4 14.6 
6 Net domestic consumption a EL 473 41.1 40.0 23809 59326 
7 Coal and coal products 4.2 0.2 leu 025 2.1 8.1 
8 Oil products and LPG's UP AO B 77 82.0 aS 51.3 50.3 
3 Natural gas à > = re 10.5 20.3 
10 Electricity Zo Zed: Hees) 23.4 3525 ZN out 
11 Steam = % os 0.8 FE 0.2 
12 Non-energy use 226 07 S25 ST 34.7 59.6 
13 Coa! and coal products 50.9 = = 5 58 1.5 
14 Oil products and LPG's A oes 100.0 100.0 100.0 94.2 86.1 
15 Natural gas = = = r = 12.4 
16 Energy use 25.6 4.2 34.0 31.5 282.8 465.2 
hid Coal and coal products == 083 122 027 1.8 9.6 
18 Oil products and LPG's 2229 86.3 80.1 210 47.5 44.7 
19 Natural gas = = = 5 11.4 22.0 
20 Electricity Bts À 1825 Ter Zien 39.3 2325 
21 Steam = = = 1.0 a 0.2 
22 Industrial 8.2 O22 lev 10.0 Viss2 167.7 
23 Coal and coal products = = 4.3 Za} 4.6 26.6 
24 Oil products and LPG's 49.3 75.9 59.5 46.2 15.5 13.0 
25 Natural gas = = < = 2320 35.9 
26 Electricity 50.7 24.1 362 48.7 56.3 2354 
27 Steam = = = 91 = 0.6 
28 Transportation 10272 2.0 16.8 EN $3.1 168.6 
24 Oil products and LPG's 100.0 100.0 100.0 100.0 SOS 94.1 
30 Natural gas = = = = 0 5.6 
31 Electricity == = a = 0.3 03 
32 Residential and farm 2-3 120 4.9 4.0 37.0 65.9 
33 Coal and coal products Om = 2.9 == = = 
34 Oil products and LPG's 30.1 75.0 yes 45.0 2928 WG T/ 
35 Natural gas = = = = Soo BOa2 
36 Electricity 69.8 25.0 44.8 55-0 66.7 Bil oat 
37 Steam = = = = = ‘a 
38 Government and commercial 4.9 1.0 pa 4.3 395 63.0 
39 Coal and coal products = es | = = = = 
40 Oil products and LPG's 76.0 PEN 68.8 64.3 33.8 Chae 
41 Natural gas = = = = 9.8 20.3 
42 Electricity 24.0 26.1 Silene 57 56.3 55.4 
43 Steam = = = = os == 
- Year-to-date - 

1 Gross availability 104.1 1521 17374 155.0 1H118:3 2810472 
2 Coal 3.9 (Os 1 2h. 9.8 ET 19.2 
3 Oil products and LPG's 0235 88.7 70.4 811416 46.3 SHE 72 
4 Natural gas = >. = = 13.5 ZE A 
5 Primary steam and electricity Sia 10.6 it cate 8.6 38.5 156 
6 Net domestic consumption 96.4 14.1 12522 120.8 1a115:7 1293371 
ih Coal and coal products 4.3 (Ons 7 1.4 0.7 RTs 7.5 
8 Oil products and LPG's 67.0 86.3 81.3 71.0 46.1 42.4 
g Natural gas = = - = 13.5 SOA 
10 Electricity 28.8 13820 1725 27.5 38.6 19.4 
Ju Steam = == = 0.8 ES 0.5 
12 Non-energy use 6.1 0.8 GZ 5.6 TS". 159.4 
13 Coal and coal products 67.5 = = = foals 140 
14 Oil products and LPG's 52215 100.0 100.0 100.0 92.4 84.0 
15 Natural gas = - - - - 14.4 
16 Energy use 80.7 1902 118.0 100.3 966.3 1 693.0 
17 Coal and coal products == 0.8 1.5 0.9 123 8.5 
18 Oil products and LPG's 68.8 86.6 80.3 67.6 42.8 36.6 
19 Natural gas = = = = 14.9 36218 
20 Electricity SZ 1256 1822 30.5 41.0 20.5 
Za Steam - -- - 120 -- 0.6 
22 Industrial 2550 0.6 20.8 Seal 361.3 586.4 
23 Coal and coal products - - 5.1 2.8 3.6 244 
24 Oil products and LPG's 45.3 73e 6227 46.4 15.4 10.9 
25 Natural gas = = = = 24.9 41.4 
26 Electricity 54.7 PEN 328 47.6 5654 ZE 
27 Steam - - - S32 = et 
28 Transportation 2107 5.0 47.3 34.6 263.9 475.0 
29 Oil products and LPG's 100.0 100.0 100.0 100.0 9924 Soc 
30 Natural gas = - - = O22 6.4 
31 Electricity == = == = 0.4 Onc 
32 Residential and farm 12.6 4.5 2114 1923 1877 364.6 
33 Coal and coal products =o = 211 = r = 
34 Oil products and LPG's 46.0 S201 67213 47.3 2954 lid te 
35 Natural gas = = - = 9.9 51.4 
36 Electricity 54.0 P79 30.0 52 a7 61.0 31.4 
37 Steam - ~ a a a = 
38 Government and commercial 14.8 sae 22.5 15.3 153.4 267.0 
33 Coal and coal products - 3.3 = = = 5 
40 Oil products and LPG's 70.6 Ta ye Takats: 69323 26.4 18.7 
4) Natural gas = s = é 23.0 41.8 
42 Electricity 29.4 2225 28.4 36.7 50.7 3925 


43 Steam 


ws 5 - 
TABLEAU $2. La répartition de l'énergie - 1988 
mm eee eee eee eee ee. 
British Yukon and 
Columbia N.W.T. 
Manitoba Saskatchewan Alberta = = Canada 
Colombie- Yukon et les 
Britannique ich 


Totaux - pétajoules, parts - pourcentages - Trimestre 3 - 

53.9 105.2 444.5 192.5 10.4 1 895.6 Disponibilité brute 1 
6.4 28.8 PA € | 0.9 - 147 Charbon 2 
53.5 38.4 81.8 50.8 82.1 46.5 Produits de pétrole et les GPL 3 
19.2 30.8 47.2 26.0 1226 24.0 Gaz naturel 4 
20.9 240 0.3 LES Baa 14.8 Vapeur et électricité primaire 5 
51.7 82.9 SF 4 a 19221 10.0 1 725.8 Consommaticn intérieure nette 6 
0.9 | Pr == 0.9 = ee Charbon et produits de charbon 7 
5525 48.5 87.9 502 80.2 50.0 Produits de pétrole et les GPL 8 
20.0 37.1 Bek 25.4 120 25.3 Gaz naturel g 
23.5 131 9.3 23.5 7.8 2422 Électricité 10 
cs 2 a = = Osa Vapeur 11 
ya 5.8 76.6 SEA 0 7 195.4 Usage non-énergétique 12 
a 2 = <= 3 cee Charbon et produits de charbon 13 
100.0 100.0 56.5 100.0 100.0 FT-0 Produits de pétrole et les GPL 14 
~ = A325 = = 20.8 Gaz naturel 15 
47.4 66.7 204.3 168.3 Sot 1 338.7 Usage énergétique 16 
1.0 145 te 0. 6 = 4.0 Charbon et produits de charbon 17 
55.3 50.3 4279 50.9 89.0 48.9 Produits de pétrole et les GPL 18 
20.2 S303 41:23 24.4 2 2h25 Gaz naturel 19 
2228 14.3 15.7 FA 8.3 252,1 Électricité 20 
He F- = = = OA Vapeur 21 
9.6 WS 86.0 62.7 1.8 482.9 Industriel 22 
4.6 5.7 = 6 = 10.4 Charbon et produits de charbon 23 
19.0 16.1 14.5 18.0 82.4 16.9 Produits de pétrole et les GPL 24 
38.6 61.8 66.3 43.0 5 5879 Gaz naturel 25 
2728 16.4 18.6 37% 4 17.6 33.4 Electricité 26 
= = == = = 0.3 Vapeur vai 
2132 23:3 62.3 66.8 226 480.6 Transport 28 
86.0 TO 150 96.0 100.0 94.0 Produits de pétrole et les GPL 29 
12.6 26.9 725 3.9 = 5.4 Gaz naturel 30 
250 2-9 125 022 = 0.6 Électricité 31 
cr 1738 29.6 V7.7 0.3 190.2 Domestique et ferme 32 
= 0.1 0:2 == = 0.) Charbon et produits de charbon 33 
43.2 62.8 34.7 17.4 36.6 30.4 Produits de pétrole et les GPL 34 
IY 32 20.3 45.5 36.5 Fe 2425 Gaz naturel 35 
39.6 16.8 1996 46.1 55.9 45.0 Électricité 36 
== = = = = = Vapeur of 
5.3 TT. 26.4 Pale 4.0 185.0 Gouvernement et commercial 38 
0.5 = = = = = Charbon et produits de charbon 39 
324 36.4 31.0 344 89.0 34.6 Produits de pétrole et les GPL 40 
23.8 PAZ 33.4 24.0 jo 18.6 Gaz naturel 41 
42.6 39.4 35.6 42.1 57 46.8 Électricité 42 
Ds2 > = = = == Vapeur 43 

- Cumulatif de l'année - 
188.7 336.9 1 402.0 595.9 24.3 6 217.8 Disponibilité brute 1 
6.1 28.7 20.8 dl = 14.4 Charbon 2 
42.4 Alas tase EAN 45.5 Roe 40.9 Produits de pétrole et les GPL 3 
23:6 97.1 5123 308 ed 29.4 Gaz naturel 4 
22.0 VE GA FE Vs 15.3 Vapeur et électricité primaire 5 
181.5 266.1 1 180.6 595.8 2223 5 662.4 Consommation intérieure nette 6 
120 123 0.1 et = SE Charbon et produits de charbon 7 
43.8 39:5 92-35 44.9 T7 43.5 Produits de pétrole et les GPL 8 
30.7 45.8 58.2 Zone iets 31.4 Gaz naturel g 
24.3 13.4 8.9 Zane 114 ZE Électricité 10 
0.2 = -- = = 02 Vapeur 11 
4.4 10.3 Zan. 5 19249 0.3 498.1 Usage non-énergétique 12 
- - - -- = 2.6 Charbon et produits de charbon 13 
100.0 100.0 52.5 100.0 100.0 FAN ( Produits de pétrole et les GPL 14 
= = 47.5 = = 24.8 Gaz naturel 15 
175.8 213.9 667.3 528.0 (CRE! 4 581.7 Usage énergétique 16 
130 125 0.1 or = 337 Charbon et produits de charbon 7 
42.8 41.9 Sal 45.2 82.7 42.2 Produits de pétrole et les GPL 18 
33. FER 48.1 a hs 4.8 29.3 Gaz naturel 19 
22.4 14.3 14.5 24.9 1225 24.5 Électricité 20 
0:? ~ -- - - G3 Vapeur 21 
31.0 49.7 259.8 185.6 4.6 1 556.4 Industriel 22 
4.9 ee = 220 = 1027 Charbon et produits de charbon 23 
18.7 ER 147 19.8 78.0 16,2 Produits de pétrole et les GPL 24 
38.1 58.3 66.9 39.4 = 39.8 Gaz naturel 25 
38.3 18.5 18.3 38.93 2220 3225 Electricité 26 
= = O21 = = 807 Vapeur 27 
62.4 70.4 178.4 178.7 5.9 1 348.6 Transport 28 
83;:2 65.8 8922 8358 100.0 32.1 Produits de pétrole et les GPL 29 
14.7 21? 2 5.9 = 6.6 Gaz naturel 30 
2.1 3.0 1.6 0.2 - 027 Électricité 31 
45.9 66.9 12742 83.0 1.4 940.4 Domestique et ferme 32 
> 1.0 0.4 = = 0.2 Charbon et produits de charbon 33 
24.0 43.2 2128 14.9 44.2 25.0 Produits de pétrole et les GPL 34 
40.5 20,7 62.9 47.5 8.1 39.4 Gaz naturel 35 
35.4 16.1 14.9 hae ATLT 35.4 Électricité 36 
as = - - - Vapeur 37 
36.5 33.0 101.8 80.8 7.9 736.3 Gouvernement et commercial 38 
0.6 - - - = = Charbon et produits de charbon 39 
17.6 24.7 22.8 PEN 80.7 26.5 Produits de pétrole et les GPL 40 
er 47.0 50.0 38.3 10.3 35.9 Gaz naturel 41 
RE 4 28.3 Pian 34.5 §.0 37.5 Electricité 42 
0.8 = “ - - = Vapeur 43 


TABLE $3. End Use of Major Fuel Types - 1988 


eee EES eee Em 


Nova New 

Newfoundland PAE MN. Scotia Brunswick 
- - - = Quebec Ontario 

Terre-neuve ie PRES Nouvel le- Nouveau- 

Ecosse Brunswick 

Totals - petajoules, components - percentages 
- Quarter 3 - 
1 Coal and coke products availability 153 == 15.0 5.6 7.2 165.3 
2 Electrical generation = = 37-0 36.2 5 45.6 
3 Coke ovens = a 6 F a 26.9 
4 Steam generation = - a = = 
5 Producers consumption = = 03 - - 
6 Other industries = = 1.8 37 71.9 2150 
7 Residential and farm 0.1 = 0°39 = =: = 
8 Government and commercial = 100.0 = = = - 
9 Oil products and LPG's availability Loa 4.5 36.8 40.0 176.4 28322 
10 Electrical generation 4.3 4.2 8.3 2348 0.3 ONE 
11 Steam generation = =e = iste: = a 
We Own use X x xX X Sgt 7.8 
13 Non-energy use be4 TE 9.5 9.2 18.5 18.1 
14 Industrial (re | 4.0 10.1 MIRE 9.9 War 
15 Transportation 43.0 43.9 45.6 32.8 52.4 5640 
16 Residential and farm 2.519 When 6.9 4.5 (a 4.3 
17 Government and commercial 15 AE 15.6 Wi. 5 En 496 5.4 
18 Statistical difference X Xx xX X = == 
19 Natural gas availability = = = = 3527 115.9 
20 Electrical generation = = = = Oat 1.6 
21 Steam generation = = = = = 0.4 
22 Producers consumption = = = = = = 
23 Non-energy use = S = = 6.4 
24 Industrial = = = = 74.9 52.0 
25 Transportation = = © = 0.8 8.2 
26 Residential and farm = £ = = 4.1 id re. 
21 Government and commercial = = = = 1079 11170 
28 Statistical difference = = = = 2 Se 
29 Electricity availability 725 0.6 6.9 9.4 12022 lW82Z 
30 Transmision losses and own use ath 10.1 8.5 8.0 bale 7.6 
31 Industry 55.7 9.1 32.5 51.8 53.0 34.0 
32 Transportation == = oo = 0.3 0.4 
Shh Residential and farm Jee dl 40.7 3.5 Wesel 20.6 ZONE 
34 Government and commercial 15.5 40.1 PAT 16.5 185 29.6 
35 Steam availability - - = 0.3 = 1-0 
36 Industry = = = 100.0 100.0 99.9 
37 Residential and farm = = = = = = 
38 Government and commercial = = = = = Ort 
- Year-to-date - 
1 Coal and coke products availability 4.1 0.1 48.9 1522 19.0 53520 
2 Electrical generation = = ae 94.2 = 47.3 
3 Coke ovens = = Weta = = DRE 
4 Steam generation - - - - ~ - 
5 Producers consumption - - 022 - - - 
6 Other industries = > el 5.8 68.2 26.8 
7 Residential and farm Om = Woes) =a < = 
8 Government and commercial = 100.0 = = a = 
9 Oil products and LPG’s availability 75.9 113274 122.1 126:5 518.2 824.2 
10 Electrical generation 14.9 8.6 10.0 SZ 07 0.6 
11 Steam generation = De = 10 = = 
12 Own use x X Xx X 5.4 8.0 
13 Non-energy use #3 (à E°8 El 4.4 1427 162 
14 Industrial 15.3 30 10.6 11.4 10.8 Ta 
15 Transportation 36.5 3221 SO LITE 50.6 53.7 
16 Residential and farm 726 AE 6 W564] rete. NOUS TA 
17 Government and commercial jig Wee th 1302 7.6 7.8 6.1 
18 Statistical difference x X x X == = 
19 Natural gas availability - - - - 151.0 590.7 
20 Electrical generation = = - = O1 ica) 
21 Steam generation - - - = = 0.2 
22 Producers consumption - - = = = = 
23 Non-energy use = - - - 3.9 
24 Industrial - - = = 59.5 41.1 
25 Transportation - - - - 0.4 592 
26 Residential and farm = - - - 12578 Bue 
at Government and commercial = - = = 23,0 18.9 
28 Statistical difference = - - - 4.4 el 
23 Electricity availability FAT 178 2454 33.2 CH ea 374.6 
30 Transmision losses and own use 9,3 8.9 8.6 718 8.2 Wee 
31 Industry 50.5 8.1 29.0 44.6 47.0 33.7 
32 Transportation a - -- - 0.2 0.4 
33 Residential and farm 24.5 43.8 35.1 30.7 26.6 30.6 
34 Government and commercial 15.8 85} CA 16.9 18.0 Biel 
4 aw availability = = - 126 0.1 10.4 
ndustry = £ 3 

37 Residential and farm = z = ies Se abe 
38 Government and commercial = 100.0 - - = 0.1 


- 7 = 
TABLEAU $3. Utilisation finale de chaque combustible principal 1988 


British Yukon and 
Columbia N.W.T. 
Manitoba Saskatchewan Alberta = = Canada 
Colombie- Yukon et les 
Britannique T.N.0 
Totaux - pétajoules, parts - pourcentages 
- Trimestre 3 - 
3.4 30.3 32,2 1.8 = 322.1 Disponibilité,charbon, produits de charbon 
85.5 567 99.8 = = 68.2 Production électrique 
3 = = = as 13 28 Fours a coke 
0.6 = = = - = Production de vapeur 
= = OS 43.4 = 0.3 Autoconsommat ion 
12:39 543 = 5625 = 16.3 Autres industries 
= 0.1 0.1 =5 = Oat Domestique et ferme 
10 = = = = “5 Gouvernement et commercial 
28.8 40.4 14129 97.8 Bes 881.4 Disponibilité, prod. de pétrole et GPL 
0.4 0.2 == 1.4 6.1 LA Production électrique 
+ = 3 = = as Production de vapeur 
CA xX Te See X 6.5 Autoconsommation 
7.8 14.5 30.6 578 AE À is.) Usage non-énergétique 
6.4 6.9 8.8 1125 174 9.3 Industriel 
63,3 41.5 40.1 65.5 30.4 51.2 Transport 
14.5 27.8 v3 Seal 12 6.6 Domestique et ferme 
18 6.9 5.8 ra" 41.8 Tas Gouvernement et commercial 
4 EF: X Ona = x pa Différence statistique 
1074 32.4 209.8 50.0 1-8 455.4 Disponibilité de gaz naturel 
== Be 6.2 276 8.2 4.0 Production électrique 
= 5 we = 4 0.1 Production de vapeur 
- 18.8 Alay 13.9 1326 ef Ga Autoconsommation 
= 3 15.9 = = 8.9 Usage non-énergétique 
36.0 32 49 LT HO = 40.8 Industriel 
24.6 1949 Diack 52 = (07 Transport 
16.0 in 22 6.4 12.9 1.18 10.2 Domestique et ferme 
15.8 5.7 ge 1082 16.4 Those Gouvernement et commercial 
tale 6.3 = Bia ie 4 = == Différence statistique 
1222 10.9 34.8 45.1 0.8 366.5 Disponibilité d'électricité 
11.0 12538 Ter 9.9 74 8.2 Autoconsommation et pertes 
30.0 26.0 45.9 52.0 40.7 44.0 Industries 
3.5 6.4 2.8 0.2 = 0.8 Transport 
31-5 27.4 Leu 18.0 LP 23.4 Domestique et ferme 
24.1 27.8 27.0 19.8 29.4 Vas) Gouvernement et commercial 
= = = = = 1.4 Disponibilité de vapeur 
= = 100.0 = = 594 Industries 
1.0 = = = = a Domestique et ferme 
83.0 = = = = O29 Gouvernement et commercial 
- Cumulatif de l'année - 
115 96.8 23223 6.6 = 1 029.5 Disponibilité,charbon, produits de charbon 
81.1 96.5 394 = = 68.8 Production électrique 
fe = = 3 = HS143 Fours à coke 
9.8 = = = < == Production de vapeur 
= ae 0.1 45.1 = 0.3 Autoconsommat ion 
13.0 2.8 = Saag = IAN Autres industries 
3 0.7 0.2 = = 0.2 Domestique et ferme 
1.8 = = = = ss Gouvernement et commercial 
79.9 105.5 388.6 210 -3 183 2 544.0 Disponibilité, prod. de pétrole et GPL 
0.4 0.3 =o 1.4 108 am) Production électrique 
- = = = = Oa Production de vapeur 
0.4 X 1.4 5.4 x 6.6 Autoconsommation 
5.5 9.6 28.6 =i fev 14.2 Usage non-énergétique 
re: B53 9.8 13.5 19.6 9.9 Industriel 
65.0 43739 40.9 61.9 2902 492 Transport 
13.8 27.4 Waal 4.6 3.4 se Domestique et ferme 
8.4 Taz 6.0 8.1 35.0 et Gouvernement et commercial 
ies X == = xX == Différence statistique 
55.8 126.9 71903 180.4 4.2 1 828.2 Disponibilité de gaz naturel 
= 4.1 4.5 7 18 2.0 Production électrique 
- = -< = = Onn Production de vapeur 
= 23.4 40.0 11.9 65.4 1B cg Autoconsommat ion 
- = 14.0 = = Gow Usage non-énergétique 
CAE | 22.8 24.2 40.5 = 33.9 Industriel 
16.5 17.8 Are 5.8 = 4.9 Transport 
S350 20.9 tie Ar: 5 Das 2028 Domestique et ferme 
25.2 12.2 (ee ite. 1 19.5 14.5 Gouvernement et commercial 
=6..2 -0.8 3.2 | 0.8 EN | Différence statistique 
44.2 35.7 104.7 144.3 2.5 1 223.4 Disponibilité d'électricité 
10.9 1222 7-3 8.8 es 8.1 Autoconsommation et pertes 
26.9 25.7 45.4 50.0 38.8 41.4 Industries 
3.0 5.8 Par 0-2 = 0.7 Transport 
36.8 30:41 18.1 21:46 26.1 22.2 Domestique et ferme 
22.5 20.72 26.5 1448 27.6 2235 Gouvernement et commercial 
ooo = 052 = = 11.9 Disponibilité de vapeur 
- = 100.0 : = 97.5 Industries 
150 - - - - aie Domestique et ferme 
99.0 - = “ = 2.4 Gouvernement et commercial 
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TABLE 1A. Primary and Secondary Energy - Canada = 1988 Quarter 3 
a ies CC Eo oo ewe I CT ST Oni 
Coal oil gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Electricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
ki lotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 

1 Production 16 983.8 25 612.6 23 007.8 3468973 86 036.3 254.7 

2 eee 8 371.5 10 110.8 8 092.0 HSE TE 929191 - 

3 Imports 5 664.0 bao. oS 85.1 79.4 1 362.6 = 

4 Inter-regional transfers - = = x “ a 

5 Stock variation (change and adj.) 1 349.5 = 274.6 3 028.2 266.9 - - 

6 Inter-product transfers on ji ny 9 63.3 5 3 

7 Other adjustments = 5 À - - - = 

8 Acar iabit iss 12 766.5 2281251 12 042.5 2 365.6 TIRATINT 254.7 

Transformed to other fuels: 

5 (sa) Electrierty — by uta Ities 10 662.5 = 294.0 - - - 
10 (b) Electricity - by industry 3.9 = 182.1 - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases ASSSE = = - - - 
12 (d) Refined products = CLUS Lon = 444.0 = =: 
13 (e) Steam generation 1.4 7 12.7 a z BLa2 3 
14 Net supply 565.6 o ih isis v4 Wes 2172.6 Cea Sn 497.0 
15 Producer consumption Ga = LS SA 16.5 8 342.8 = 
16 Non-energy use 45.9 1017658 1298220 S = 
17 Energy use - final demand 485.6 = TERRE) 643.0 93 469.9 497.0 
18 Iron mines = = LR = 868.4 = 
19 Total mining - = 445.5 36.5 6 461.4 - 
20 Pulp and paper and sawmills e228 = 534.9 = 12868525 11295 
21 Iron and steel 6.3 = d8 9 = 2028407 = 
22 Smelting and refining 100.6 = 149.3 - BRU at = 
23 Cement 274.9 = 130.1 Ss 529.6 = 
24 Petroleum refining = = 412.8 = 1 243.5 = 
25 Chemicals = = ROS 4: = 4 609.9 337.6 
26 Other manufacturing 58.4 = 11882325 19.8 8 444.7 42.6 
27 Total manufacturing (reek) = 4 466.8 79.8 38 374.7 492.6 
28 Forestry = = O2 = = = 
29 Construction - = = = > a 
30 Total industrial 472.9 = 4"912:5 H1B23 44 836.2 492.6 
31 Railways 2 = = rj = & 
34 Airlines = = = = = “ 
37 Marine = = Fe = = = 
38 Pipelines = = 671.8 = 620.4 = 
39 Road transport and urban transit = = = Aton 194.1 = 
40 Retail pump sales = c 15.6 =: = = 
41 Transportation = - 687.4 LITE 814.5 = 

2 Agriculture = = 99). 7 49.1 1295547 - 
43 Residential 9.8 = Ines 139.4 (2) (lets) Se: 
44 Public administration 0.4 = 0972 16.6 724.4 deez. 
45 Commercial and other institutional LEA = ISIS TE 104.5 21037077 Sire 
46 Statistical difference = = 4.1 = 55] -0.1 = 

terajoules 

1 Production 389 749 986 341 870 157 86 697 309 731 700 

2 Exports 231 054 389 367 306 039 30 406 352209 = 

3 Imports 164 148 265 776 Sie Zale 1 5110 4 905 = 

4 Inter-regional transfers = = - = = E 

5 Stock variation (change and adj.) 39 458 =10 576 114 527 8 335 = = 

6 Inter-product transfers = = 2 642 = = = 

7 Other adjustments =4 295 7 478 = - - - 

8 Availability 279 091 880 804 455 449 49 466 278 927 700 

Transformed to other fuels: 

§ (a) Electricity - by utilities 219) 892 = HMI20 = = = 
10 (b) Electricity - by industry 113 = 6 885 = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases 44 460 - - - - - 
12 (d) Refined products = 880 804 - 12 058 - = 
13 (e) Steam generation 21 = 481 - - - 
14 Net supply 15 105 = 436 963 37 408 278 927 1 367 
15 Producer consumption 943 = 103 396 421 30 034 = 
16 Non-energy use IS 26 = 40 726 S9N598 S = 
17 Energy use - final demand 12 837 = 292 684 16 416 336 492 ih shay 
18 Iron mines = = 441 = 3 126 = 
19 Total mining = = 16 850 932 23 261 
20 Pulp and paper and sawmills Q 668 = 208779 = 45 143 309 
21 Iron and steel 183 = 14 331 = 6225 = 
22 Smelting and refining 2 783 = 5 645 = 31 402 S 
23 Cement 7 905 = 4 921 = 1 907 = 
24 Petroleum refining = 15 610 = 4 476 
25 Chemicals £ = 39 233 - 16 596 8 
26 Other manufacturing 1 027 = 68 964 2 037 30 401 ly 
27 Total manufacturing 12 567 - 168 933 2,087 138 149 1 355 
28 Forestry - - 7 : = 5 
29 Construction - = x + = = 
30 Total industrial 12 567 - 185 791 2 969 161 410 1,955 
31 Railways - = ra = x ad 
34 Airlines - = = = y à 
37 Marine - = = = a a 
38 Pipelines - = 25 408 = 2 234 2 
39 Road transport and urban transit = = - 5 543 699 = 
40 Retail pump sales - - 589 = = = 
41 Transportation - = 25 996 5 543 2 932 À; 
42 Agriculture = 2 771 1 254 7 037 - 
43 Residential — | 225 > 42 808 3.558 78 550 = 
44 Public administration 14 = 2 635 

; : . : 424 3 808 3 

45 Commercial and other institutional 35 ~ 31 68 

ae: 5 3 2 668 76 754 9 
46 Statistical difference - - 156 - 264 oe = 


TABLEAU 


1A. L'énergie primaire et secondaire - Canada 


Total 
primary 


Total 
primaire 


Li 24 


kilotonnes 


1 


1 
1 
1 


1 


32 


32 


32 


27 


23 


30 


Coke 


42. 
0. 
38. 


59. 


20. 
41. 


UO I 1 © 4 


VAACA 


Er] 
. ME “TJ Sth eee 
re F Pe FT bh fF Be FT C0 1 0 tee ee SS) oo Ss Fy tee | 


Coke oven 
gas 


Gaz de 
fours à coke 


gigalitres 


542. 


Nh 


Pett Fe ee 


542. 


ul 
> 
rol bk t =% 


541. 


rorinre* 


541. 


541. 


Pe oe or T'ON OR ee aioe re oe 


10 090 


1 
3 
10 069 
3 


terajcules 
g 


Petroleum 


Produits 
pétroliers 


megalitres 


254881: 5 
3 266.8 
23821 


11053:2 
269:8 
0748 
22 738.9 


S°B 
224287:-'8 
361.0 

2338 
17473.2 
73.0 
484.7 
479.5 
93.8 
48.9 
Ti 


— 


bist | 
286.4 
MOSS 


a 


Secondary 
products electricity 


Electricité 
secondaire 


24 3 


24 3 


Ny 
> 
w 


87 


87 


87 


GWH 
33.0 


oO! 


33. 


wo 
w 
Oo 


N x x X% % NX X % % À X NX % M % À À À À À À N HE HH ZX 


co 
Ot L 


NO % 2% x À N À À % À À À M À À M OX À À À À À À NM OX NHR EN 


Total 
& second. 


Total 
& second. 


1988 Trimestre 3 


prim. 


prim. 


oO 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits reffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergét ique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domest ique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


oyu & wh 


10 © —Jj Où OUI = © F3 — © 


20 


œ 3 O UT BR WP — 
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TABLE 1B. Primary and Secondary Energy - Canada = 1988 Quarter 3 E Year-to-date 
GS de osMural ceOetplent niet.  RRNTUR 
Coal oi! gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Electricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
ki lotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 
r ion 52 267.0 74 969.0 75 062.3 11 644.8 284 220.1 TOURS 

Here 24 178.1 31 081.5 26 166.2 4 408.4 27 585.7 : 

3 Imports 1022923 19 738.6 203.8 22238 4 403.2 = 

4 Inter-regional transfers = 2 a E x 2 

5 Stock variation (change and adj.) -1 540.6 = 183750 959.7 574.5 : 

6 Inter-product transfers sg : de : 200.5 : 

: ie 40 672.7 64 858.7 48 340.7 6 884.2 261 037.4 S HDALS 

Transformed to other fuels: } 

9 (a) Electricity - by utilities 34 158.6 = 682.7 - - - 
10 (b) Electricity - by industry 49.1 £ 580.5 = - 
11 (c) Coke and manufactured gases AN ZOO = = - & = 
12 (d) Refined products ~ : 64 858.7 = 3 1'a15420 = 7. , 

) eam neration + 7 : ic = & : 

i oo ce 171420 = 47 033.8 572027 261M037-4 4 339.4 
15 Producer consumption 1222 = MOTS 28.3 NET O8 = 
16 Non-energy use 141.0 = 3260 565228 - pee : 
17 Energy use - final demand 1 450.8 = 35 9553.7 2 198.6 312 268.9 Sagi 
18 Iron mines = = Saye = ale VADER LA = 
19 Total mining - = 143527 11322 yeah wikia 74 

20 Pulp and paper and sawmills 1622 = US PSOE) = SOMATARE 35292 
Za Iron and steel 11249 = 10e = 7 828.4 = 
WT Smelting and refining 2229 = 540.6 = 26 244.0 = 
23 Cement PEN EN = 325.0 = 150 - 
24 Petroleum refining = = 126122 = SOLS = 
25 Chemicals = = 3600927 = 13 968.6 3 686.2 
26 Other manufacturing NTSC a FHSIC 1 246.0 COMITE? 188.9 
27 Total manufacturing i) SENS - 14 964.4 246.0 119 543.4 423233 
28 Forestry = 0.8 = = ze 
29 Construction = = = Wires = = 
30 Total industrial 18128 - 16 401.0 537.50 140 662.6 44737274 
31 Railways = = = = = = 
34 Airlines = = = = 5 z 
37 Marine = = sg = z 
38 Pipelines = = (2 GMI Sele) = (Me HAE 3) = 
Si] Road transport and urban transit = = = 700.6 618.1 = 
40 Retail pump sales = = 45.0 = = = 
41 Transportation - = 2 358.6 700.6 2851520 = 
42 Agriculture = = 406.0 154-5 Gaz eile = 
43 Residential 097 ë 939210 49125 S6MASAE ta 
44 Public administration SA = 336.0 Bias 9 156.4 3920) 
45 Commercial and other institutional 1545 = 6 660.1 329327 6745713 731210 
46 Statistical difference = = SN TEST =117 58 =0.5 = 

terajoules 

1 Production EST eS OS ZS Cie 2 838 856 271 643 MONO 8 722 

2 Exports 667 315 1 196 948 989 605 117 964 99 308 = 

3 Imports 325 209 760 134 7 709 4 298 154852 = 

4 Inter-regional transfers = = = - = = 

5 Stock variation (change and adj.) -45 090 OO 36 297 15 524 = az 

6 Inter-product transfers = = Th USNs! = = me 

7 Other adjustments cs Alo is) fo = = = = 

8 Availability 889 910 2 497 707 1 828 246 142 452 939 735 82722 

Transformed to other fuels: 

S ajeblectimickty — iby utilities 706 364 = 25 820 = 7 a 
10 (b) Electricity - by industry 1353 - 21 954 - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases 136 851 - - - - - 
12 (d) Refined products = fa CITE THON) = 31 834 = D 
13 (e) Steam generation 453 = 1 652 = = = 
14 Net supply 44 890 = 1 778 818 110 619 939 735 11 933 
15 Producer consumption 3 364 = 341 798 722 mish aes, = 
16 Non-energy use 4 073 2 123 304 108 195 = = 
17 Energy use - final demand 37 453 = 1 344 641 56 130 1 124 168 1149 
18 Iron mines - - 14336 = 11 548 - 
13 Total mining 5 = 54 299 2 890 76 029 = 
20 Pulp and paper and sawmills 2 382 - 65 427 - 143 837 982 
21 Iron and steel 374 = 49 239 = 28 182 = 
22 Smelting and refining 7 580 = 20 444 = 94 478 < 
29 Cement Fa 551 - 12 291 2 4 860 :. 
24 Petroleum refining - = 47 699 = 13 412 5 
25 Chemicals = = ES B27 = 50 287 10147 
26 Other manufacturing 3 324 = 257 028 6 280 95 300 520 
27 Total manufacturing 328210 = 565 956 6 280 430 357 117638 
28 Forestry = zs 30 x _ = 
29 Construction = = i 4 539 = Zz 
30 Total industrial 35 210 = 620 284 13 710 506 386 11 639 
31 Railways = = es s a 5 
34 Airlines - = A = = = 
37 Marine = a =| E À = 
38 Pipelines = = 87 500 = 6 831 - 
39 Road transport and urban transit = - - 17 886 21225 = 
40 Retail pump sales a 2 18702 = É % 
41 Transportation _ = 89 202 17 886 9 056 = 
42 Agriculture 5 = 15 357 3 944 22 613 + 
43 Residential 1 913 - 355 207 11 016 310 304 3 
44 Public administration 106 = 12 708 Tazz 32 963 91 
45 Commercial and other institutional 223 - 251 884 8 251 242 846 201 
46 Statistical difference = - -30 926 - 303 eZ ae 
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1B. L'énergie primaire et secondaire - Canada 
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Total prim. 
& second. 


Total prim. 
& second. 


1988 Trimestre 3 = 


OK 


Cumulatif de | ‘année 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domesti que 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 1C. Refined Petroleum Products - Canada - 1988 Quarter 3 
I —— ——— ———“û——— —— — —— —…—— — 
Refinery otal Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG‘s gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diesel legers 


nn nn EEE ttn SEES 
thousands of cubic metres 


1 Production 830.8 1m099%1 9 240.3 43225 Mat Se SE 1 452% 

2 Exports 12426 = 8511 gc 438.0 476.3 
3 Imports = = 599.1 26.0 23021 18129 
4 Inter-regional transfers = se e a = 4 
5 Stock variation (change and adj.) 144.9 0). 3) 148.8 hagas 14.5 423.3 
6 Inter-product transfers ou =-58.0 253.6 Cds -49°5 hs EAU 
7 Other adjustments 28525 DER ASS 2379 Shen sales Yi 
8 Availability 723.8 tmO3ST a1 Ome soe 4 11523 495796 725.8 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities = = = 296 13.6 
10 (b) Electricity - by industry = = 2 sit! -- 
13 (e) Steam generation = = = = = = 
14 Net supply 712928 MOS GS 11538 4 480.3 Tire 
15 Producer consumption 110 TAC SE 0.6 == 5.6 073 
16 Non-energy use x = = = 5 = 
17 Energy use - final demand * = 992347 IS SZ 4 474.7 Tithe 
18 Iron mines * a = = 18.4 = 
19 Total mining x = = 922 248.7 18.9 
20 Pulp and paper and sawmills * = = = 107.1 = 
21 Iron and steel * = = = 324 = 
Ze Smelting and refining * = = = AL = 
23 Cement x = = = 2079 = 
25 Chemicals # = = = 3.6 = 
26 Other manufacturing x = = Shes es! 1627 32.4 
27 Total manufacturing x = = 6-3 30123 32.4 
28 Forestry * = = 0.2 65.0 PAS) 
23 Construction x = NE LS SAS 36.9 
30 Total industrial * = = 10.8 855.5 3077 

1 Railways # - = = 474.6 = 
418 Canadian airlines x - = - - - 
33 Foreign airlines * - - - - 
35 Domestic marine * - - = 270.6 = 
36 Foreign marine * - - - AST = 
38 Pipelines * - = = 12 - 
39 Road transport and urban transit * = PASS = 863.0 = 
40 Retail pump sales x - 8 103.3 = 857.3 a 
41 Transportation * - 8 392.8 - 2 510.4 = 
42 Agriculture * = 431.0 3.2 480.8 21.3 
43 Residential * - - 53.9 + 420.0 
44 Public administration * - 75.6 35.1 199.5 19.9 
45 Commercial and other institutional * = 83553 12.3 428.6 153.5 
46 Statistical difference x - LE rs ie oe 

terajoules 

1 Production 2 4 

2 Eure eee Due Hate F5 16 94 18 474 

: ne transfers - - a at aus ’ = : ee 

tock variation (change and adj.) 3 BS = 

6 Inter-product transfers =| 364 =. 121 3 730 6 351 ai 282 . 118 

. roped beta 6 231 = HE 4 931 879 1 356 TRADE 

ili 
; Transformed ae 19 283 43 279 320 098 4 343 1750205 28 073 
a) Electricity - by utilities = = = = 

10 (b) Electricity - by industry È . 4 é 1 531 524 

- Et Steam generation - = eS L sa 
et supply 19 283 43 279 320 098 4 343 8 

15 Producer consumption LEE 20.548 
16 Non-energy use aN Bs aig a y a oh; 
4 si sere aca pre de r - 320 075 4 342 173 083 27 515 
19 Total mining = J : ë 710 = 
20 Pulp and paper and sawmills * = É LL RE Li 
21 Iron and steel x Fe 2 à 4 142 a 
22 Smelting and refining * = : ets i 
23 Cement - : £ ji 161 4 
“A Chemicals * = à . a r. 

6 Other manufacturin ‘ A 4 
27 Total Let at te a = 3 238 6 294 1 251 
28 Forestry rs z = 238 11 676 1250 
29 Construction * = : 8 2 515 100 
30 Total industrial x 4 at 3 280 1 426 

1 Railways = A = 406 33 090 3 509 
92 Canadian airlines x i 4 ‘ 18 359 a 
53 Foreign airlines * = ‘i 3 
35 Domestic marine x a FE A ; 
36 Foreign marine = i i; = 10 466 = 
= Pipelines re x L ; | or in 

Road transport and urban tr i A + 7 4 a 
40 Retail pump sales anya : : 10 034 - 33 38! - 
41 Transportation = G 280 860 À 33 153 2 
42 Agriculture * a 230 835 _ 37 102 a 
43 Residential J 14 338 119 18 597 822 
44 Public administration * à R 2 031 2 16 244 
45 Commercial and other institutional x i 2 619 1 323 7 716 771 
46 Statistical difference a 4 11 623 463 16 578 6 168 


TABLEAU 1C. Produits pétroliers raffinés - Canada 
Heavy Petroleum Aviation Aviation 
fuel oil coke gasoline turbo fuel 
Mazouts Coke Essence Carbu- 
lourds petrolier d'aviation réacteur 
milliers de mètres cubes 
971.6 286.1 12.0 AA E 
692.9 = = gg 
465.2 781.0. ste 306.4 
21.8 2.8 DA 73.9 
91.1 = 1.1 54549 
195 1.0 10,5 27.0 
107933:7 570.3 56.8 1 447.7 
336.2 ~ > = 
42.3 ~ = 
9.6 = = = 
1405.5 570.3 56.8 10447. 7 
175.5 124.4 == 0.1 
a 237.5 = = 
102241. 1 21.6 56.8 1 447.6 
54.6 = = = 
73.3 134.6 = = 
372.4 = = = 
96.4 = = = 
44.7 = = = 
4,1 52.5 = = 
103,5 = = = 
60.6 24.5 = = 
687.6 470 = = 
15.8 = = = 
3.0 = = = 
786.0 211.6 = = 
= = 8.4 904.4 
= = Le 298.8 
24250 = = = 
137.5 = = = 
349.9 = 8.4 12030 
2.8 = = = 
4.2 = = = 
10.9 12.6 FÉES] 
67,3 = 5.9 72.6 
8.5 O1 = == 
terajoules 
621273 12 124 2 415 52 76 
28 916 = 1 1839 
19 412 14h 909 Î 11 009 
908 3% = 215 655 
3 803 =; =35 il! lobe 
- 814 42 - 687 972 
74 850 244171 1 505 52 016 
14 028 = = = 
1 766 = = = 
403 = = = 
58 653 24 171 1 905 52 016 
7 325 5 134 == 2 
= 10 065 = = 
50 958 8 968 1 905 52 014 
2 278 = = = 
2 311 5 704 - = 
16. 538 = = 
4 021 = = 
1 867 = = = 
171 2 225 = = 
4 567 = = = 
2 Set 1 038 = = 
28 693 3 263 = = 
659 = = = 
137 = = = 
32 800 8 968 = - 
= = 281 32 494 
- - == 10 735 
8 860 = = 
5 740 + = = 
14 600 = 281 43 229 
119 = = < 
175 = = £ 
454 = 421 6 177 
2 810 = 1 208 2 609 
371 5 oe =e 
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Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 1D. Refined Petroleum Products - Canada = 1988 Quarter 3 - Year-to-date 
Refinery Still Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 


EEE SE APT AAO INSERT TP EN VER rio Tag > ©. 
thousands of cubic metres 


1 Production 204890 Saisie A ZM 11 29807 14547072 LS QU ITS 
2 Exports 420.3 = 2 565.8 49.4 132408 1 789.8 
3 Imports 0.6 = tett6:.8 207.0 526.3 338.6 
4 Inter-regional transfers = = = 

5 Stock variation (change and adj.) 197.3 -4.1 SAN 103.3 -34.3 = 206.9 

6 Inter-product transfers ASU Bis.2 = Jone 606.5 = 9G l'AG 878.5 

7 Other adjustments 634.4 SO: -18.8 89.7 45.3 1564 

8 Availability 20122-2 2 966.6 25830172 476.4 (24558:9 4 693.7 

Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities ic So he 145.7 51.1 
10 (b) Electricity - by industry = = = 5 285 OP 

3 neration = = = F ” i 
he RE re ci 212722 2 966.6 25836172 476.4 12838977 4 642.5 
15 Producer consumption 80.5 2 966.6 23 exe 18.7 4.4 

-ener use * a a 2 à ne 
A AN RS Le * - 25 358.9 474.5 12 971.3 4 638.1 
18 Iron mines * ui a a : 5 
19 Total mining * - - 16.1 Ucar 124.0 
20 Pulp and paper and sawmills * = 3 Ee 321.9 bs 
af Iron and steel * = = < 14.1 3 
LL Smelting and refining * = ; = 13.6 5 

3 Cement * 2 > i DZ = 
25 Chemicals * = a = 11.6 = 
26 Other manufacturing * 3 = ZO) 454.5 194.4 
27 Total manufacturing * = = 21.0 868.4 194.4 
28 Forestry * = = te 247.4 1127 
29 Construction * = = 4.4 IST, 70.7 
30 Total industrial x = = 42.6 2 380.9 400.3 
31 Railways %* g S a 1 456.0 = 
SZ Canadian airlines * = & = 3 5 
33 Foreign airlines * = = = = = 
35 Domestic marine * = = > 688.3 S 
36 Foreign marine * = = = TEE 0 = 
38 Pipelines * = > a 4.3 e 
39 Road transport and urban transit x = 878.2 = 2 410.4 - 
40 Retail pump sales # = (ape WE Oho = 2 467-9 = 
41 Transportation « = 23 088.6 - 70145249 - 
42 Agriculture * = 1 084.8 lees 1 165.6 141.6 
43 Residential * = = 288.0 = 3 OSiwas 
44 Public administration * = 206.5 aS) Here 1894 
45 Commercial and other institutional * = 979.0 1352 1 146.7 848.7 
46 Statistical difference x == —— = Oa = 

terajoules 

1 Production 66 992 l'IE 898 037 48 916 5190095 198 622 

2 Exports MS Où) = 88 932 1 862 Bi cited 69 230 

3 Imports 18 = 38 709 7 801 20 357 13 096 

4 Inter-regional transfers a = = = = = 

5 Stock variation (change and adj.) 5 482 = lls) -10 838 3 893 =o -8 002 

6 Inter-product transfers OMS =8) 169 Zi O24) -36 394 -5 481 3309178 

7 Other adjustments 16) 96S = 451 = (esis: 3 380 782 -2 916 

8 Availability 56 369 123 796 873 020 17 949 485 777 181 551 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities = - - - 5 636 1 975 
10 (b) Electricity - by industry - ~ - - 908 3 
13 (e) Steam generation - - - = = = 
14 Net supply 56 369 1238296 879 020 17 949 473 233 179 572 
15 Producer consumption 2243 123 796 81 69 723 (A 
16 Non-energy use * - = = a = 
17 Energy use - final demand = - 878 940 17 880 478 520 179 401 
18 Iron mines * a = = Nes = 
13 Total mining x - = 606 28 055 4 797 
20 Pulp and paper and sawmills x - = = 12 452 = 
21 Iron and steel * = = a 544 2 
22 Smelting and refining * = = = 526 = 
23 Cement * = = 5 2 039 = 
25 Chemicals * = = a 450 = 
26 Other manufacturing *x = 3 790 17 580 7 521 
27 Total manufacturing x - = 790 33 591 7 521 
28 Forestry * = = 41 Cea 454 
29 Construction * = = 167 20 877 2 734 
30 Total industrial * ~ à 1 604 92 093 15 507 
31 Railways * = 2 ah 56 319 £ 
32 Canadian airlines * = = D 
33 Foreign airlines * = = = x Z 
35 Domestic marine * = = = 26 624 2 
36 Foreign marine * = = - 4 603 = 
38 Pipelines x = = À 168 = 
39 Road transport and urban transit * = 30 440 es 93 232 5 
40 Retail pump sales * - 769 812 - 95 458 = 
rh er a ete = = 800 252 = 276 404 Ei 

isolé “ = 37 598 654 45 085 5 478 
43 Residential * = = 
De 10 850 118 275 
4 FRS administration * = 7 158 2 016 20 583 1:38 
4 ommercial and other institutional * = 
46 Statistical difference x ee £ Fe Leds a2 Ga 
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TABLEAU 1D. Produits pétroliers raffinés - Canada = 1988 Trimestre 3 - Cumulatif de |’ année 


Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gascline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lour ds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 
HT 1 Or 918.5 178.2 337525 Hesse. 6 71 781.2 Production 
1 754.6 = Org 683.3 1 45450 10 053.4 Exportations 
A à TE 211.9 = 662.4 TS 6 020.5 Importations 
£ E F = = - Transferts inter-régions 
20.0 EDS Bae 4 M 104.8 70181. (Variationdes stocks 
83.7 1.26 Al =910 53 Baz - 216.1 Transferts inter-produits 
3148 10.3 28.0 -33 27 SNe Ad -2 083.5 Autres ajustements 
5 989.8 1 642.4 13141 3 834.7 5 79754 65 580.3 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
1 560.4 F - 2 = Peto eZ a) Energie électrique - par services 
126.0 = = - - 149.5 b) Energie électrique - par industries 
30.7 = - = = 3027 e) Production de vapeur 
ced oan 1 642.4 13721 3 834.7 5 797.4 63 642.9 Disponibilité nette 
579.4 396.6 se 0.1 Gar 4 056.8 Autoconsommat ion 
7 640.7 = < 5 73088 6 431.5 Usage non-énergétique 
3 684.7 605.1 1372) 3 834.6 = 51 104.4 Usage énergétique - écoulement final 
226.22 = = = = VAT IE al Mines de fer 
2351 404.2 = - - 1 564.7 Total minier 
1 164.8 = £ = = 1 486.8 Pates et papier et scieries 
261.9 = = = > 275 a0 Sidérurgie 
22826 = - = = Zt ae Fonte et affinage 
24.6 183 = = = 210.4 Fabricants de ciment 
280.1 - = = 291.8 Produits chimiques 
176.0 67.8 = = = JS Manufacturier - autres 
21317 200.9 - - 3 415.9 Total manufacturier 
43.0 = = = = 303.3 Forestier 
10.4 = = 5 = 625.2 Construction 
2 479.6 605.1 = - - 5 909.1 Total industriel 
> = = = = 1 456.0 Sociétés ferrovières 
= = vin je 2-543.6 = 2 565.55 Lignes aériennes canadiennes 
= = == 683.6 = 683.6 Lignes aériennes étrangères 
623.0 = = = = 1n31123 Lignes maritimes domestiques 
3153 = = = = 434.3 Lignes maritimes étrangères 
= = a = = 4.3 Pipelines 
= = = = = 3 288.6 Transport commercial et en commun 
- = = - - 24 678.3 Ventes au détail (pompes) 
938.3 - 2125 SZ? 7-2 - 34 421.9 Transport 
44 - = - 2 420.7 Agriculture 
38.5 = = = = 3 384.2 Domestique 
50.7 > 30.8 428.6 = 1 491.3 Administration publique 
166.3 = 84.4 178.39 = 3 477.1 Commerces et autres institutions 
8.9 0. = 0:21 SOI 8.5 Différence statistique 
terajoules 
247 946 38 927 5 974 142 838 367 666 667 228 Production 
73 635 = 30 24 550 560967 377 461 Exportations 
71 656 30 170 1 23 800 28 079 233 688 Importations 
Fr = = 3 = - Transferts inter-régions 
835 -4 173 = TAS 4 402 -5 705 Variation des stocks 
3493 69 Ss PACS! 37245 = es2) -6 890 Transferts inter-produits 
1 3298 436 ose Teele - 106 628 -88 933 Autres ajustements 
249 955 69 606 4 597 1320779 226 936 433 334 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
65 116 = = = = TeNTET a) Énergie électrique - par services 
cp As Ee = = = 62169 b) Énergie électrique - par industries 
1 281 - - - - 1 281 e) Production de vapeur 
178 301 63 606 4 597 1370773 226 936 353 157 Disponibilité nette 
24 167 16 806 1 él 255 168 315 Autoconsommation 
= 27 153 = = 226 684 253 837 Usage non-énergétique 
153 763 25 644 4 597 1372779 = 876 524 Usage énergétique - écoulement final 
3 440 = = = = 112253 Mines de fer 
1279318 17 130 = = ï 62 901 Total minier 
48 609 = a = = 61 061 Pates et papier et scieries 
10 931 = = = = 1 475 Sidérurgie 
9 331 = = = 9 857 Fonte et affinage 
t O27 5 641 = = 8 706 Fabricants de ciment 
11 690 - = = = 12 140 Produits chimiques 
7° 345 20a 3 = = = 36 110 Manufacturier - autres 
88 933 8 514 = - = 139 349 Total manufacturier 
1 796 _ = = = 11 862 Forestier 
432 - - = = 24 210 Construction 
103 475 25 644 = = = 238 322 Total industriel 
- - - = = 56 319 Sociétés ferrovières 
- 735 §1 390 = 920126 Lignes aériennes canadiennes 
= = Le 24 562 = 24 562 Lignes aériennes étrangéres 
25 998 = = = = 522622 Lignes maritimes domestiques 
13 156 E = 47 2759 Lignes maritimes étrangères 
~ - - - = 168 Pipelines 
= = = = = 123 672 Transport commercial et en commun 
- - - - - 865 270 Ventes au détail (pompes) 
39 155 - 735 115 953 - 232 498 Transport 
474 - - - - 83 289 Agriculture 
1 605 - - - - 130 730 Domestique 
2. 415 = 1 034 15 398 = 55 617 Administration publique 
6 940 = 2 828 6 428 - 130 067 Commerces et autres institutions 
371 3 has 3 -4 354 Différence statistique 
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TABLE 1E. Non-energy Refined Petroleum Products 


om 
an 


Petrochemical Naphtha Aspnalt Lubricating Other Tota: 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


smth es lms cg SC AAA LE A ATA a eT Se Sn a 
Quarter 3 - Trimestre 3 


thousands of cubic metres 


1 Production 116459 93.7 | WAGE 268.1 1 094.6 SOA 
2 Seer 145.4 26.8 110.8 9.4 160.4 452.9 
3 Imports 96.4 28 37.4 16.5 8727 235.7 
4 Inter-regional transfers ce a 7 5 Fr < 
5 Stock variation (change and adj.) 40.7 7.3 - 144.1 2.9 161.3 68.7 
6 Inter-product transfers AE 1.4 SU LAS PAT ES) -8.6 
7 Other adjustments 7258 0.8 DOUTE 2074 eed ile 2239400 
8 Availability 888.7 64.6 1 230.6 2198) 100. 4 2 503.4 
15 Producer consumption 0.4 0.2 == 0.4 On 12:0 
16 Final demand 888.4 64.4 1 230.6 218.8 100.3 2 502.4 
19 Total mining = = a 193.6 a 19.6 
27 Total manufacturing 888.4 = 282.5 62.8 = 1 23327 
28 Forestry = a 5 6.0 a 6.0 
29 Construction = = 348.0 125 = SEB els, 
41 Transportation = = = 76.8 = 76.8 
42 Agriculture = = = 7.6 = reel 
44 Public administration = = = Sind = 32 
45 Commercial and other institutional = 64.4 = Sond 100.3 200.0 
46 Statistical difference = = <= = = ee 
TABLE 1F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
Quarter 3 - Trimestre 3 
ki lotonnes 

1 Production 9 460.6 4 614.3 229089 = = 16 983.8 

2 Exports 8 371.5 = = = = 68-3715 

3 Imports = cS = 82.9 ay ksi 5 664.0 

4 Inter-regional transfers = = = = = = 

5 Stock variation (change and adj.) SZ SET ot 28.6 30 1 677.4 1°34325 

7 Other adjustments 25075 == SOS = SS EONS: 

8 Availability Par celets 4 641.7 2 870.4 2929 389037 12 766.4 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities TRIER 4 638.4 2 800.9 = 2 069.8 10 662.5 
10 (b) Electricity - by industry = = = = 329 Sag 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = = |) SIS 105931 
13 (e) Steam generation ON = ies = = 1.4 
14 Net supply 111753 3-3 68.2 1929 230253 565.6 
15 Producer consumption 34.1 ee = = = 342 
16 Non-energy use c= = = AZ CET 4529 
17 Energy use - final demand 83.2 Sigs) 68.2 1521 255.2 485.6 
19 Total mining - - - - - - 
20 Pulp and paper and sawmills - - 19.3 - 13.5 32.8 
21 Iron and steel = - - - 6.3 633 
22 Smelting and refining 24.9 = - 75.6 - 100.6 
23 Cement 48.5 - = = 226.4 274.9 
25 Chemicals ~ - = LI à 
26 Other manufacturing 4.1 = Aba = Sint 58.4 
27 Total manufacturing 77.6 = 64.5 75.6 255.2 472.9 
43 Residential EE? 283 ee) = = 9.8 
44 Public administration 0.4 = = - - 0.4 
45 Commercial and other institutional - - Oak - - Oe 


TABLE 1G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


TT —"———————— ———————————————————"——— 


Diesel Light Heavy Far, piton 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


mdr D RS 
gigawatt hours 


Electricity generated: SE a 
1 by utilities 19 998 418 122 44 1 505 = 
2 by industry 43 1 297 42 -- 318 58 
3 Total 20 041 1 715 164 45 1 823 58 


Verte 
Electricity generated: ear-to-date 


4 by utilities 63 788 1 253 443 163 6 124 = 
5 by industry 146 4 136 101 1 a8 198 
ë Total 63 934 5 389 544 163 7 075 198 


TABLEAU 1E. 


Alimentation 
petrochimique 
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Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Autres 
produits 


Huiles et 
graisses 
lubrifiantes 


Produits Asphalte 
spéciaux/ 
base-naphte 


Year-to-date = Cumulatif de l’année 


Total 


1988 Trimestre 3 


des 
produits non- 
énergétiques 


milliers de mètres cubes 
3 019.7 275.4 Zest. 4 705.1 24975. 1 9 352.6 Production 1 
476.5 86.1 ASIE EN À 24.1 629.4 1 453.7 Exportations 2 
303.4 16.9 Side! S16 290.2 739.7 Importations 3 
i = = = = - Transferts inter-régions 4 
2159 “10.3 65.4 at a 24.6 104.8 Variation des stocks 5 
230.8 4.6 ment =223 Mae -8.2 Transferts inter-produits 6 
- 445.9 7.8 =7 6.4 SET OBS, 7 -2 728.2 Autres ajustements rj 
2 604.5 218.2 2087-1 683.1 209.4 5 797.4 Disponibilité 8 
1.8 0.5 == 159 2.5 6.7 Autoconsommation 15 
2 602.8 21158 2-087,2 681.2 206.9 5 790.7 Ecoulement final 16 
= = = 5/0 - 5723 Total minier 19 
2 602.8 = Re) 200.6 = 3 336.4 Total manufacturier Zi 
- - = Tos = 1823 Forestier 28 
= = 1 549.1 1453 = 156873 Construction és 
= = = 25370 - 259.0 Transport 41 
= - = 21.0 = 27.0 Agriculture 42 
= = = 9.9 = 9.9 Administration publique 44 
= 217.8 = 89.7 206.9 514.4 Commerces et autres institutions 45 
-- = -0.1 - = -0.1 Différence statistique 46 
TABLEAU 1F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
Year-to-date = Cumulatif de |’ année 
ki lotonnes 
28033272 14 743.8 Seed = = 52 267.0 Production 1 
28011821 = à = = 24 178.1 Exportations 2 
= 5 = 204.7 11 018.6 11 223.3 Importations 3 
= = = = = - Transferts inter-régions 4 
= ai eee! 4.6 109.5 ae DT PAS -1 540.6 Variation des stocks 5 
= hens: Ong -30.0 = 25 - 180.1 Autres ajustements 7 
4 881.2 14 739.4 9 051.4 209.8 11 790.9 40 672.7 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
4 452.5 14841370 Br 62:4 6 230.8 34 15826 a) Energie électrique - par services 3 
= - 4.8 = 44.3 49.1 b) Energie électrique - par industries 10 
20:1 - = 4 699.9 4 720.0 c) Coke et gaz manufacturé {1 
0.4 = 30.6 = = on at e) Production de vapeur 15 
408.2 26.4 253.6 209.8 816.0 1 714.0 Disponibilité nette 14 
12126 == 0.5 = = 122.1 Autoconsommation 15 
= = = 12.8 128.2 141.0 Usage non-énergétique 16 
286.6 26.3 2931 197.0 687.8 1 450.8 Usage énergétique - écoulement final 17 
- = = = = = Total minier 19 
= = 67.6 =. 48.6 11622 Pâtes et papier et scieries 20 
= = = = 1254 1259 Sidérurgie 1 
Toe = = 197.0 = 213.9 Fonte et affinage 22 
164.4 = = = 586.7 PAU Fabricants de ciment ed 
= = = S = = Produits chimiques 25 
140) = 12424 = 33.6 IAB Manufacturier - autres 26 
255.3 - CENT 197.0 687.8 1393126 Total manufacturier 27 
PTS HA | 45.9 = = 99.7 Domestique 43 
3.8 = = = = 3.8 Administration publique 44 
= - 15.5 = = 15.5 Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 1G. Energie électrique produite à partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood liquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustibles 
gigawatt Heures 
Trimestre 3 
Production de l'énergie électrique: 
- - - - as 22 074 par services 1 
12 155 334 1 = 2 259 par industries 2 
12 155 334 1 ={13 24 333 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
- - - - -22 71 748 par services a 
34 501 883 3 = 7 053 par industries 5 
34 501 983 3 222 78 802 Total 6 


TABLE 2A. Primary and Secondary Energy - Atlantic provinces - 

—————— —_———_——"…————"— —…— — — —…— —…—…—"—… _-“î“—_—————…—…— -< p===oee 
N Steam 

(see intro) 


mo om TT TP SE ESS 
GWH ki lotonnes 
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Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity — by utihitnes 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 

Transformed to other fuels: 


(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 

(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercia! and other institutional 
Statistical difference 


Charbon 


ki lotonnes 


10 
] 


Coal 


69. 
94. 
29% 
Sie 


= 104. 


7 
7 


24 


FL 
20 


8 
Î 
3 
1 
15.4 
0 
35.1 
18.7 
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Pétrole Gaz LGN des Électricité 
brut naturel usines de primaire 
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megalitres 
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159 
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TABLEAU 2A. L'énergie primaire et secondaire - Provinces atlantiques - 


Total 
primary 


Total 
primaire 


KKK 


693 
083 
403 
867 
723 


867 
555 


$22 
460 
173 


Coke 


ki lotonnes 


53: 
45. 


ID! & ! 


lL Se Ss oases tt | 


Coke oven 
gas 


Gaz de 
fours a coke 


gigalitres 


1 


Petroleum 
products 


Produits 
pétroliers 


megalitres 


4 187. 
1 624. 


terajoules 


158 
60 
16 


10 


1 
104 
13 


6 
8 
8 
Dae 
5 
4 
3 


— 
w 
nN 

, re Ce . cs en ce . Chee Ve 

D —UUBOOO 1! NW — © © ON UD OX X xX KUDMXK LE OO JE | 


dd & 


[de] 
[ep] 
[Sa] 


Secondary 


electr 


Électr 
secon 


33 


icity 
icite 
daire 


81.1 


3) 38124 


3 3 


12 


Sit 


MRHERHKEERHEKKEKRHEERHEENHKREHKKKHKERE NM EF *¥ 


er 
~N 


NM % x x % M OX X X X% À À M X X M OX X À % X À X NM HHH E— 


Total 


Total 


1988 Trimestre 3 


prim. 
& second. 


prim. 
& second. 


ORK 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 

Disponibilité nette 

Autoconsommation 

Usage non-énergétique 

Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 


Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 

Disponibilité nette 

Autoconsommat ion 

Usage non-énergétique 

Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 


Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 2B. Primary and Secondary Energy - Atlantic provinces - 1988 Quarter 3 = Year-to-date 
ee te “te eS: )«oCe? «CGR DNS ao NON A 
Coal oil gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Électricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
ki lotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 

1 Production ZNO poh = ss = 35 928.2 a 
2 Exports 615.2 - = 8.4 3 809.6 - 
3 Imports 2419 1272502 = = 200.0 = 
4 Inter-regional transfers SO 167.6 = 27.6 20875 = 
5 Stock variation (change and adj.) = 2Te D ONS = 2.7 = = 
6 Inter-product transfers : ; : : = FF > & 

7 Other adjustments : : 5 in < z= 
8 RATES 2 275.8 12) 47025 = 22 1126371 - 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities Zeno = = € = = 
10 (b) Electricity - by industry = = = =. = 
11 (c) Coke and manufactured gases 2088 = = = = = 
12 (d) Refined products = Tee 451065 = = = - 
13 (e) Steam generation = S = = = 2 sho hey’ 
14 Net supply 58.6 = = 2129 1163720 3512 
15 Producer consumption Aa = 12 2 036.0 - 
16 Non-energy use 3 = = sts 1 = - 
17 Energy use - final demand 54.5 - - LRAT AR 21 896.0 357 22 
18 Iron mines = = xX X = 
19 Total mining > - = 34 2 460.4 - 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = 5 074.9 357.2 
21 Iron and steel X = = xX X Xx 
LA Smelting and refining x =. = x X X 
23 Cement x = = X x x 
24 Petroleum refining x = = X X X 
25 Chemicals = = = = 673.9 = 
26 Other manufacturing = = = Et e 7 nas = 
27 Total manufacturing 282 = = 34.7 7 469.0 ere 
28 Forestry = = ca = = - 
29 Construction = = ~ 8.7 = = 
30 Total industrial 2372 = = 46.8 9292974 392 
31 Railways = = = = - - 
34 Airlines = = = = = = 
on Marine = - - - - 
38 Pipelines = - - - - - 
39 Road transport and urban transit = = = 208 0.4 = 
40 Retail pump sales = = = - - - 
41 Transportation - - - 20.3 0.4 - 
42 Agriculture - - - 1.4 167.8 
43 Residential Tht! = = 57.9 7 049.1 = 
44 Public administration 3.8 = = 450 409.9 = 
45 Commercial and other institutional = = = 46.6 43393 == 
46 Statistical difference - - - -- -- - 

terajoules 

1 Production 80 298 = = = 129 342 = 

2 Exports 16 980 = = fehl eh ee! = 

3 Imports 868 472 026 = = 720 = 

4 Inter-regional transfers fe falls 6 454 = 682 -74 453 = 

5 Stock variation (change and adj.) Ain 843 = = AG) = oe 

6 Inter-product transfers - = £ = = _ 

7 Other adjustments 143 290 = = = : 

8 Availability 62 904 477 927 - 521 41 894 = 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 60 719 - = = = 2 
10 (b) Electricity - by industry - - = = 2 se 
11 (c) Coke and manufactured gases 568 = 2 = 2 : 
12 (d) Refined products - 477 927 = = = > 
13 (e) Steam generation = = = eu a is 
14 Net supply 1 617 = = 521 41 894 382 
15 Producer consumption 114 = = 31 7 329 E 
16 Non-energy use = = £ 375 a a 
17 Energy use - final demand 1 503 - - 4 537 78 826 382 
18 Iron mines - = À x x = 
19 Total mining = = = 87 8 858 & 
20 Pulp and paper and sawmills = - - 18 270 982 
en Iron and steel Xx = = xX x x 
22 Smelting and refining X - - X X Xx 
23 Cement X = Re x x x 
24 Petroleum refining X - - X X Xx 
25 Chemicals = - - = 2 426 a 
26 Other manufacturing = = - 886 4 053 = 
27 Total manufacturing 640 - - 886 26 888 982 
28 = Forestry ; = S = i = 
23 Construction = 2 222 al 


30 Total industrial 640 - - 1 195 35 746 982 
31 Rai lways Zz = e 


34 Airlines = = 


37 Marine à = = = = Z 
38 Pipelines > = = = 3 = 
39 Road transport and urban transit = = = 518 Z = 
40 = Retail pump sales = = = - = ni 
41 Transportation = = - 2 
42 Agriculture = = = es 604 a 
43 Residential 757 = - 1 478 25 ST = 
44 Public administration 106 = = 120 1 476 = 
45 Commercial and other institutional = - - 1 190 15 622 =a 
46 Statistical difference - - 
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TABLEAU 2B. L'énergie primaire et secondaire - Provinces atlantiques - 


Total 
primary 


Total 
primaire 


LE 22 


ki lotonnes 


1 


1 
1 


—_ 


Coke 


14.7 
44. 


82. 


42. 
40. 


40. 


40. 


rey 8 rt te) fe eee PQ EE ETC ff ON RE OP OO 


423 
161 
681 


=4 
264 


Lad 
o 
> 


106 


_ 
ul 
w 


i of ee LOT. OR 4 


Coke oven Petroleum 


Secondary Total prim. 
gas products electricity & second. 
Gaz de Produits Électricité Total prim. 
fours à coke pétroliers secondaire & second. 
gigalitres megalitres GWH ORK 
6.9 12 582.8 12 294.8 
= 5 568.0 = 
= te Bod av = 
= 145.8 = 
= D = 
= 40.5 = 
6.9 8 769-9 12 294.8 
= 1 483.3 
= 58.3 = 
= Sus - 
6.5 ala bee 12 294.8 
= 681.3 * 
= i Set * 
6.9 5 996.6 & 
a x * 
= 236.3 = 
= 402.6 * 
6239 X * 
x * 
es x * 
e* K F2 
= Zt * 
= 165.6 * 
6.39 630.6 x 
= 11.9 x 
= 58.1 x 
6.9 936.9 x 
= 94.1 * 
= 2314 * 
= 537.8 * 
= = * 
= ores x 
= 2 090.3 * 
= 3 157.0 * 
= 81.8 x 
= 838.6 * 
- 386.4 * 
= 596.0 x 
= 8.5 x 
terajoules 
125 476 733 44 261 id 
= 2108339 = 241 264 
= 62 044 = wa Foie teh Me 
= 6 342 = Ses! Alla 
= -1 094 = SN ie 
= 251 = 251 
= 1 260 = 12692 
124 337 384 44 261 bte 
= 61 767 = 122 486 
= 2 434 = 2 434 
- = = 568 
- - = 477 927 
= 1 256 = 18250 
129 201 928 44 261 366 596 
= 27 945 # 35 419 
= 14 201 * 18 682 
129 225 006 * 312 141 
- X x xX 
= S 587 x 18 532 
= 16 705 * 35 957 
129 X * x 
= x * X 
= x « x 
= x * X 
= 879 * 3 305 
E 6 508 * 11 446 
129 25 823 = 56 508 
- 459 * 459 
= 2 262 * 2 485 
129 38 133 » 77 984 
= 3 640 * 3 640 
à 8 529 * 82529 
= 21 468 * 21 468 
_ - * - 
- 7 384 * 7 904 
- 73 023 * 122073 
- 114 044 x 114 564 
> 3° 056 * 3 696 
= 32 436 * 60 048 
- 14 653 * 16 355 
= 22 683 * 39 495 
= 356 Es 355 


1988 Trimestre 3 - 


Cumulatif de l’année 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacture 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest i que 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffines 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovieres 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 2C. Refined Petroleum Products - Atlantic provinces - 1988 Quarter 3 


Refinery Still Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 

GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 


mm CR CC 
thousands of cubic metres 


BD 148.0 181025 34.6 609.3 707.0 

ip ee a 35.6 : 552.4 0.2 271.1 287.5 
3 Imports = 3 73.4 . aes -49.2 

4 Inter-regional transfers 5.4 = BOY at Le P +2 

5 Stock variation (change and adj.) hey = 28.0 9.4 LE 108.0 
6 Inter-product transfers 3 à Died =10.1 102.5 ABC 

7 Other adjustments 9.2 = BEG -4.6 Vics AS 

8 Availability 63.7 148.0 801.0 1229 461.5 188.3 

Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities = = = = 8.5 Tez 
10 (b) Electricity - by industry = = = = = = 
am generation = = = F rx = 
fs ra on : 637 148.0 801.0 1229 453.0 187.2 
15 Producer consumption 1076 148.0 OÙZ == 0.9 (ee 1 
16 Non-energy use # 7 a a 4 3 
17 Energy use - final demand x = 800.8 1229 5e 187.0 
18 Iron mines * = = Fi = 
19 Total mining x = = 261 4.3 
20 Pulp and paper and sawmills x = = = 1e) = 
21 Iron and steel x = = 5 X = 
22 Smelting and refining * = à = xX = 
29 Cement x = = G x 
25 Chemicals x = = = == = 
26 Other manufacturing x = = OZ LS 10.7 
27 Total manufacturing * = = 0.7 38.4 107 
28 Forestry x = = ae aes! Tag 
23 Construction * = = On 16.12 9.0 
30 Total industrial % = = 0.8 86.5 2533 
31 Railways * = = SOS - 
32 Canadian airlines % = = = = - 
aye Foreign airlines x = = - - 
35 Domestic marine * = = 105.4 = 
36 Foreign marine * - = - 9.3 
38 Pipelines x = = = - 
39 Road transport and urban transit * = FANS) = SO 
40 Retail pump sales * = Tete = 52.8 = 
41 Transportation x = 754.5 = 248.4 = 
42 Agriculture x = 1222 0.6 7.6 6.0 
43 Residential # - - 9.6 = 0727 
44 Public administration x = 16 0.4 Aged 10.6 
45 Commercial and other institutional x - 26.4 lez 62.4 47.4 
46 Statistical difference * - - - -- = 
terajoules 

1 Production 2 342 Gai 6 45 421 1 306 230509 27 348 

2 Exports NON = Se 145 v 10 487 nia 18 

3 Imports = = 2 543 = 1 035 = 

4 Inter-regional transfers 156 = 22 C2 95 474 = 1905 

5 Stock variation (change and adj.) 22 = E279, 354 1 452 4 179 

6 Inter-product transfers = = 205 - 380 3 966 = SO cal 

7 Other adjustments 237 = 787 = 174 746 165 

8 Availability 1 695 6 176 Zawss 485 172851 7 284 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities - = = = 330 44 
10 (b) Electricity - by industry - - = = = 2. 
13 (e) Steam generation - = = = 2 ie 
14 Net supply 1 695 6 176 27 763 485 17 520 7 240 
15 Producer consumption 300 6 176 7 -- 36 5 
16 Non-energy use = = 2 BS Zz 
17 Energy use - final demand - 27 756 485 17 484 7 235 
18 Iron mines = = = 


13 Total mining 

20 Pulp and paper and sawmills 
21 Iron and steel 

22 Smelting and refining 

23 Cement 

25 Chemicals 

26 Other manufacturing 

27 Total manufacturing 

28 Forestry 

24 Construction 

30 Total industrial 

31 Railways 

re Canadian airlines 

6 Foreign airlines 

35 Domestic marine 

36 Foreign marine 

38 Pipelines 

39 Road transport and urban transit 
40 Retail pump sales 

41 Transportation 

42 Agriculture 

43 Residential 

44 Public administration 

45 Commercial and other institutional 
46 Statistical difference 
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TABLEAU 2C. Produits pétroliers raffinés - Provinces atlantiques 
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Petroleum 
coke 
Coke 
pétrolier 


10.1 
10.1 


Aviation Aviation 
gasoline turbo fuel 
Essence Carbu- 
d'aviation réacteur 
milliers de mètres cubes 

= 185.8 

= 90.8 

- 12.5 

2.8 10.0 

=O -8.6 

== -24.5 

=e: = 0,0 

229 154.5 

2.39 154.5 

2.3 154.5 

0 43.9 

aS 4904 

0.3 83:0 

O57 Aba 
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Non energy 
products 


Produits non- 
énergétiques 
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1988 Tri 


Total 
products 
Total des 
produits 


+ 
po 
co 
~ 
a 


mestre 3 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferroviéres 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangéres 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 


Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 2D. Refined Petroleum Products - Atlantic provinces - 1988 Quarter 3 = Year-to-date 
Refinery Still Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 


momo LOLA AOL ALAA LL ALA LAE A Le fk Lee eee 
thousands of cubic metres 


ion 261.0 839403 SM89720 ASS 1 633.4 2156653 
idee 78.9 - 1 737.4 5.4 760.7 1 219.4 
3 Imports - - 73.4 Thos. 100.7 Sica 
4 Inter-regional transfers 7.8 = - 130.6 43.5 114.9 89.0 
5 Stock variation (change and adj.) Fat SE Se 0.8 -42.8 43:39 
6 Inter-product transfers = = ENT -44.9 131.3 -45.3 
7 Other adjustments SE = 6.8 SE) -4.8 dg beer 
8 Availability Z1022 399.3 26145 -b 91.5 12577 Weaco-9 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities ee = = = S50 7.5 
10 (b) Electricity - by industry zc + a 7 4 = 
13 (e) Steam generation a & = = - 2 
14 Net supply 21072 3993 2 145.6 91.5 (N22227 1216-23 
15 Producer consumption 40.2 SEIS S 0.8 O7 3.3 1.4 
16 Non-energy use * a a + = a 
17 Energy use - final demand * = 2 144.8 90.8 12H27 1 214.35 
18 Iron mines * à 5 = Xx = 
19 Total mining x = = 0.1 63.3 20.3 
20 Pulp and paper and sawmills * = = = SO = 
21 Iron and steel * £ 3 = x = 
ote Smelting and refining * = = = X = 
23 Cement x i = = X 3 
25 Chemicals * = & = 0.1 > 
26 Other manufacturing x = = 5.6 6221 62.4 
ai f Total manufacturing = = = 5.6 96.0 62.4 
28 Forestry x = = ZE 10.4 1.5 
29 Construction * = = 0.4 9555 BETZ 
30 Total industrial * = = 6.1 Zien 100.3 
3! Railways * = = = gant = 
32 Canadian airlines * = = = = = 
33 Foreign airlines * = a = = = 
on Domestic marine * = = = 296.4 = 
36 Foreign marine * = = = 22.9 = 
38 Pipelines Li = = = = = 
39 Road transport and urban transit * = 61.9 = 135.4 = 
40 Retail pump sales * = 194802 = 14222 = 
41 Transportation = = 2 010.1 - 691.0 - 
42 Agriculture x = PARA Sho 18.9 30.6 
43 Residential * = = 69.6 = AS 
44 Public administration * = AS ats Scent 87.7 
45 Commercial and other institutional x = 83.1 Qiu’, 166.0 249.9 
46 Statistical difference * = = = 052 => 

terajoules 

1 Production 7 074 16 664 134 897 963 63 181 99763 

Zz Exports 2245 = 60 220 240 29 422 47 167 

3 Imports = = 2 543 2 708 SES 1290 

4 Inter-regional transfers 224 = =U Soya 1 864 4 445 30447 

5 Stock variation (change and adj.) 74 == - 478 30 -1 655 1 673 

6 Inter-product transfers = = 960 -1 693 5 079 A rit 

7 Other adjustments 591 = 295 AS - 184 819 

8 Availability 5 569 16 664 74 366 3 447 48 647 47 339 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities - - - - 1 352 291 
10 (b) Electricity - by industry - - - = - - 
13 (e) Steam generation = = = a A y 
14 Net supply 5 569 16 664 74 366 3 447 472795 47 048 
15 Producer consumption 1 150 16 664 21. 27 Weer 56 
16 Non-energy use * = = es = = 
17 Energy use - final demand x - 74 339 3 420 47 178 46 992 
18 Iron mines * = = = Xx = 
13 Total mining x - = 3 2 680 786 
20 Pulp and paper and sawmills * - = = 1 189 = 
21 Iron and steel * = = = x 2 
22 Smelting and refining * = - = x = 
23 Cement x = = Xx = 
25 Chemicals * = = = 5 2 
26 Other manufacturing x = = 210 2 404 2 412 
27 Total manufacturing * = = 210 3713 2 412 
28 Forestry * = 1 401 Sy! 
Za Construction x = >: 15 1 371 647 
30 Total industrial * = = 230 8 165 3 903 
31 Railways * = = # 3 640 2 
32 Canadian airlines * = = = = s 
33 Foreign airlines * = ~ = = = 
35 Domestic marine * = a = 11 463 5 
36 Foreign marine * = es a 887 af 
38 Pipelines * = = is a | 
39 Road transport and urban transit * = 2 146 = 5 238 a 
40 Retail pump sales x = 67 525 = 5 498 4 
41 Transportation x a ES = 

" 63 671 26 727 

42 Agriculture * * 938 133 791 1 185 

43 Residential * : x 
; Une ; 2 624 = 28 845 

44 Public administration * Es 849 68 5 133 3 392 
45 Commercial and other institutional * = 2 881 365 6 422 3 668 
46 Statistical difference = 
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TABLEAU 2D. Produits pétroliers raffinés - Provinces atlantiques - 1988 Trimestre 3 - Cumulatif de | ‘année 
Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 
2 04377 57.6 = 564.5 RE ET: 12 582.8 Production 
11148 4 = Eee 700.4 5 568.0 Exportations 
1 115,1 17-0 = TISS 5.5 1 532.7 Importations 
215.8 25.5 (Sr 26.6 26904 145.8 Transferts inter-régions 
= fes = 5.1 -41.0 a ey -36.1 Variation des stocks 
Aide © = ss 4 -50.4 SD - Transferts inter-produits 
= (ee = G0 ook Ir er 9.3 40.5 Autres ajustements 
Zz 631.2 78.1 8.4 382.9 341.2 8 769.9 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
1 440.8 * = = = 1 483.3 a) Energie électrique - par services 
56,3 = = = = 58.3 b) Energie électrique - par industries 
30.1 = = = = SO e) Production de vapeur 
102.1 78.1 8.4 382.9 341.2 7 198.2 Disponibilité nette 
178.5 57.6 = = 0.4 681.9 Autoconsommation 
= = = = 341.1 341.1 Usage non-énergétique 
914.6 20.5 8.4 383.0 = 5 996.6 Usage énergétique - écoulement final 
xX = = = = X Mines de fer 
146.6 - = = = 236.3 Total minier 
37168 = = = = 402.6 Pates et papier et scieries 
x = = = = X Sidérurgie 
X = = = = x Fonte et affinage 
X 2028 = = = xX Fabricants de ciment 
21.0 = = = = et Produits chimiques 
35.5 = = = = 165.6 Manufacturier - autres 
446.2 20.5 - - - 630.6 Total manufacturier 
= = = = = 1429 Forestier 
LE = = = = SE Construction 
598.3 20.5 - = = 936.9 Total industriel 
= = = = = 94.1 Sociétés ferrovières 
= = 0.9 12326 = 124.4 Lignes aériennes canadiennes 
= 3 = 113.0 a 11370 Lignes aériennes étrangères 
12821 = = = = 419.5 Lignes maritimes domestiques 
95.4 = = = = 118.3 Lignes maritimes étrangères 
= = = = = = Pipelines 
= = = = = 130-3 Transport commercial et en commun 
= = = = = 2 090.3 Ventes au détail (pompes) 
218.5 - 0.3 236.6 = 3 157.0 Transport 
Vs € = = = = 81.8 Agriculture 
23.2 = = = = 838.6 Domestique 
34.2 = 2.8 102.8 = 386.4 Administration publique 
38.8 = 4.7 43.6 = 596.0 Commerces et autres institutions 
8.9 = =O =-0.1 8.5 Différence statistique 
terajoules 
85 285 2 439 = 20 281 46 686 476 733 Production 
32 208 = = 102525 28 311 210 339 Exportations 
46 533 720 = 4 020 336 62 044 Importations 
3007 148 224 956 =2 5550 6 342 Transferts inter-régions 
mt | = 178 =e 47a 1 075 -1 094 Variation des stocks 
716 = =5 18 746 251 Transferts inter-produits 
-45 = 235 1090 369 1 260 Autres ajustements 
103 802 3 308 280 13 758 14 203 337 384 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
60 123 = = = 61 767 a) Énergie électrique - par services 
2 434 = - = 2 434 b) Energie électrique - par industries 
1 256 = = = = 1 256 e) Production de vapeur 
45 989 3 308 280 13 758 14 203 271 928 Disponibilité nette 
7 450 2 439 = = 5 27 945 Autoconsommation 
= = - = 14 201 14 201 Usage non-énergétique 
38 168 869 280 13 760 - 225 006 Usage énergétique - écoulement final 
X = = = = X Mines de fer 
6 119 = - - = 3 587 Total minier 
15 517 = = = = 16 705 Pâtes et papier et scieries 
xX = = = = X Sidérurgie 
X = - = - X Fonte et affinage 
xX 869 = = = X Fabricants de ciment 
875 = = = = 879 Produits chimiques 
1 481 = = = = 6 508 Manufacturier - autres 
18 619 869 = = = 25 823 Total manufacturier 
- - - = = 459 Forestier 
228 = s = = Pea? Construction 
24 967 869 = = - 38 133 Total industriel 
= = = = = 3 640 Sociétés ferrovières 
= 29 4 440 = 4 469 Lignes aériennes canadiennes 
= = =~ 4 060 = 4 060 Lignes aériennes étrangères 
5 139 = = = = 16 602 Lignes maritimes domestiques 
3 979 = = = 4 867 Lignes maritimes étrangères 
- ~ =- - - = Pipelines 
- - - - - 7 384 Transport commercial et en commun 
- - - - - 73 023 Ventes au détail (pompes) 
8 118 > 23 8 500 114 044 Transport 
69 = = = = 3 056 Agriculture 
968 - - - - 32 436 Domestique 
1 426 = 93 3 693 = 14 653 Administration publique 
1 621 158 1 568 = 22 683 Commerces et autres institutions 
371 - - -3 2 356 Différence statistique 


œo Jon OU BE © Fr — 


ss mel 
wow 


- 26 - 
Atlantic provinces - 1988 Quarter 3 


TABLE 2E. Non-energy Refined Petroleum Products 
ra ne ©, 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


——_—_—_——————— ————————————————…—…—…—.— _ -<—————— <2 SSS SY SS; 
Quarter 3 - Trimestre 3 


thousands of cubic metres 


1 Production Sites = 2802 0.8 244.7 50772 
Pris 5 = 36.0 - 155.6 192.7 
3 Imports = 0.3 = = = 0.3 
4 Inter-regional transfers 0.1 {ee DATE inlet) =O -43.8 
5 Stock variation (change and adj.) Oo? == 407 1.0 63.7 69.6 
6 Inter-product transfers rer = = SOI = -7.4 
7 Other adjustments 0213 1 0.4 325 6.0 10.4 
8 Availability Zand lot 164.1 1532 0.1 204.4 
15 Producer consumption = a= = = = +5 
16 Final demand 23.4 (hf 164.1 1521 0.1 204.3 
19 Total mining = = = 1.6 = 1.6 
FA à Total manufacturing 23.4 10.2 37 - 3724 
28 Forestry = = 0.1 = 0.1 
25 Construction = = West 8 027 = 15455 
41 Transportation = = = 6.4 = 6.4 
42 Agriculture = a = 0-1 = 0.1 
44 Public administration = = = ONS = 0.5 
45 Commercial and other institutional = led. = Lad OAT 3.9 
46 Statistical difference = = = = = - 
TABLE 2F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
Quarter 3 - Trimestre 3 
kilotonnes 
1 Production 1 069.8 = = = = 1 069.8 
2 Exports 194.1 = = = = 1941 
3 Imports = = œ = 2959 29.9 
4 Inter-regional transfers D = = - - -51.1 
5 Stock variation (change and adj.) 46.2 = - - -30.8 15.4 
7 Other adjustments 40440 = = Œ = 01040 
8 Availability 674.4 - - - 60.8 7351 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 658.0 = = = 60.8 718.7 
10 (b) Electricity - by industry - - - = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases = - - - = = 
13 (e) Steam generation - = 2 = 2 2 
14 Net supply 16.4 = = = = 16.4 
15 Producer consumption 1.6 - - = 1.6 
16 Non-energy use - = = = =. es 
17 Energy use - final demand 14.8 - - - = 14.8 
19 Total mining - - = = = = 
20 Pulp and paper and sawmills = - = = = z 
21 Iron and steel x = ~ = = X 
De Smelting and refining x = = = 2 X 
23 Cement x = = = es x 
25 Chemicals - = = & = , 
26 Other manufacturing - = = a 5 
27 Total manufacturing 9.2 - = = re 9.2 
43 Residential 5.2 £ = 5.2 
44 Public administration 0.4 ~ = = = 0.4 


45 Commercial and other institutional 


TABLE 2G. Electricity Generated from Fossil! Fuels 
a eS ee ee eee eee eee 


Diesel Light Heavy Tar, pitenhe 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


mm SS a eee 
gigawatt hours 


Electricity generated: Quarter 3 
1 by utilities it Tals a 3 
2 by industry = 5 25 : 1 oe : 
Electricity generated: Year-to-date 
“ by utilities 5 754 = : 
5 by industry 4 : 33 22 5 yh ; 
6 Total 5 754 a of LE Re i 
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Provinces atlantiques - 1988 Trimestre 3 


TABLEAU 2E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique spéciaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
Year-to-date = Cumulatif de l’année 
milliers de mètres cubes 
11057 6.5 404.1 3.6 Bbice 1 139.4 Production 1 
‘RAY = 93.4 0.1 604.3 700.4 Exportations 2 
= 9.2 = 0.4 = 9.5 Importations 3 
0.8 11.5 47.1 36.3 31.4 -59.4 Transferts inter-régions 4 
2.0 0.6 46.3 ee "Li 21.8 Variation des stocks 5 
=-35.5 == Ons On 0.1 -35.4 Transferts inter-produits 6 
0.4 -0.1 lie 6.9 0.9 9.3 Autres ajustements 7 
74.1 4.7 218.5 43.8 01 341.2 Disponibilité 8 
= == = 0 = 0.1 Autoconsommation 15 
1421 4.7 a NE 43.6 0.1 341.1 Ecoulement final 16 
- = = 4.5 - 4.5 Total minier 19 
74.1 - 147 10.8 - 39.6 Total manufacturier 27 
= = = 0.2 = (op Forestier 28 
- = 20349 175 = 205.4 Construction 29 
= = = 19.2 = 19.2 Transport 41 
- = 0.4 = 0.4 Agriculture 42 
= = = 176 = 1.8 Administration publique 44 
= A7 5.3 0 10.1 Commerces et autres institutions 45 
- = -0. - = -0.1 Différence statistique 46 
TABLEAU 2F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
Year-to-date = Cumulatif de | année 
ki lotonnes 
2 909.4 = = = = 2 909.4 Production 1 
615.2 = = = = 615.2 Exportations 2 
= = = a 2559 29.9 Importations 3 
<61:0 = = = = -81.0 Transferts inter-régions 4 
7.9 = = = SDS -27.6 Variation des stocks 5 
5s 2 = = = = 5.2 Autres ajustements 7 
2 210.4 - = = 65.4 2 275.8 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
2713624 - - = 60.8 2 196.9 a) Énergie électrique - par services g 
= = = = = 2 b) Energie électrique - par industries 10 
15.7 = = = 4.6 2078 c) Coke et gaz manufacturé 11 
= = = = = e) Production de vapeur jh: 
58.6 = = - 58.6 Disponibilité nette 14 
pee: = = 4.1 Autoconsommation 15 
= = = = = - Usage non-énergétique 16 
54.5 = = > = 54.5 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - - - = Total minier 19 
= = = = = Pâtes et papier et scieries 20 
x = - = = x Sidérurgie 21 
xX = = = = xX Fonte et affinage eZ 
X - - - - X Fabricants de ciment 23 
= - = - = = Produits chimiques 25 
# € = z Manufacturier - autres 26 
2352 - = - = 23.2 Total manufacturier 27 
27.4 - - = 27.4 Domestique 43 
3.8 2 = = = 3.8 Administration publique 44 
- - = = = - Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 2G. Energie électrique produite à partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood liquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustibles 
gigawatt Heures 
Trimestre 3 
Production de l'énergie électrique: 
7 - - = = 30199 par services 1 
= 27 78 = = 246 par industries 2 
- 27 72 = = 3 381 Total 3 
Cumulatif de | ‘année 
Production de l'énergie électrique: 
- - - - - 11 530 par services 4 
- 86 239 - - 765 par industries 5 
= 86 233 - = 12, 285 Tota! 6 
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Production 
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Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 

Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 

Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 

Net supply 

Producer consumption 

Non-energy use 

Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmi!ls 
Iron and steel 


Smelting and refining 
Cement 

Petroleum refining 
Chemicals 


Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 


Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 

Petroleum refining 
Chemicals 


Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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TABLEAU 3A. L'énergie primaire et secondaire - Terre-Neuve = 1988 Trimestre 3 


Total Coke oven Petroleum Secondary Total prim. 
primary gas products electricity & second. 
= Coke & - - - 
Total Gaz de Produits Électricité Total prim. 
primaire fours à coke pétroliers secondaire & second. 
AY kilotonnes gigalitres megalitres GWH KK 
= = x 81.9 Production 
- = x = Exportations 
San = X = Importations 
= = X = Transferts inter-régions 
“0-0 = X = Variation des stocks 
= = x = Transferts inter-produits 
= = x = Autres ajustements 
45.7 = 620.5 81.9 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
= = 2539 = a) Energie électrique - par services 
- - - - b) Energie électrique - par industries 
“ = = = c) Coke et gaz manufacturé 
= = = = d) Produits raffinés 
= = = = e) Production de vapeur 
45.7 = 595:3 81.3 Disponibilité nette 
- X * Autoconsommat ion 
45.7 = Lore x Usage non-énergétique 
- - 497.7 x Usage énergétique - écoulement final 
- = X * Mines de fer 
= = 49.8 x Total minier 
= 2133 * Pates et papier et scieries 
= = * Sidérurgie 
= sg = * Fonte et affinage 
- = X x Fabricants de ciment 
= 5 x * Raffinage pétrolier 
= = 4.5 * Produits chimiques 
= = 9.0 * Manufacturier - autres 
- - 41.6 x Total manufacturier 
= = 0.9 x Forestier 
= = 6.8 * Construction 
= = 39.1 = Total industriel 
= = 221 * Sociétés ferroviéres 
= = 59.2 * Lignes aériennes 
= = 58.1 * Maritimes 
= = = * Pipelines 
= = 122 x Transport commercial et en commun 
= = 152.1 * Ventes au détail (pompes) 
= = 283.7 x Transport 
= ine) * Agriculture 
= = ET * Domestique 
= = 46.9 * Administration publique 
= is See * Commerces et autres institutions 
- - X x Différence statistique 
terajoules 
29 885 = = X 295 .. Production 
- = = X = X Exportations 
= 28 3 xX = X Importations 
22 O25 = = X = X Transferts inter-régions 
=a = 190 = xX = X Variation des stocks 
= = = X = X Transferts inter-produits 
= - = x = X Autres ajustements 
7 265 1 318 = 23 683 295 ... Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
- - - 1 031 7 1 031 a) Energie électrique - par services 
- = = = = = b) Energie électrique - par industries 
= = = = = c) Coke et gaz manufacturé 
7 - - - = - d) Produits raffinés 
- - - = ~ z e) Production de vapeur 
7 265 1 318 - 22 652 295 31 531 Disponibilité nette 
ELA = = X * X Autoconsommation 
AL 1 318 = 12738 * 2 591 Usage non-énergétique 
= - 18 556 x 25 588 Usage énergétique - écoulement final 
- = X * xX Mines de fer 
= - 2 035 x 3 970 Total minier 
= 1 158 * 2 645 Pâtes et papier et scieries 
- - - * = Sidérurgie 
- - = x = Fonte et affinage 
= = X * xX Fabricants de ciment 
= = X x xX Raffinage pétrolier 
= = 190 * 679 Produits chimiques 
= = 356 * 534 Manufacturier - autres 
- = 1 709 x Satz Total manufacturier 
- 34 * 34 Forestier 
= = 263 x 263 Construction 
- - 4 040 x 8 238 Total industriel 
82 * 82 Sociétés ferrovières 
= = 2 AZT * 2. 827 Lignes aériennes 
= = 2 260 * 2 260 Maritimes 
= - - x = Pipelines 
- = 449 * 459 Transport commercial et en commun 
- - 5 291 * 5 291 Ventes au détai! (pompes) 
- - 10 208 * 10 218 Transport 
- - 42 * 50 Agriculture 
- - 604 * 2 220 Domestique 
- ~ 1 730 * 1 838 Administration publique 
- - 1 932 * 3 023 Commerces et autres institutions 
- - xX x X Différence statistique 
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TABLE 3B. Primary and Secondary Energy - Newfoundland 
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Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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1988 Quarter 3 - Year-to-date 


oil gas 
Pétrole Gaz LGN des 
brut naturel usines de 


megalitres gigalitres megalitres 


~ 
Imo! 


NO © © 
ate ie 
[DOI 1 XX 1! 


WOW 
. . 
1 OX I — 1! — 1! 


Primary 


Électricité 
primaire 
GWH 


ZIM Seo 


Saye NSS be 


6 678.7 


“AR . on ta 
1IOOX— I NNT 1! 


Water 
2 108. 


EN 
for) 
1INoCUuUx x ! 


WwW 
co 
œ 
w 
EN] 


' 


co 
N 
a 
MORE LT Ë 
rt OO BR CO — © 1! © 1! 


24 043 


24 043 


25 164 


14 003 


Steam 

(see intro) 
Vapeur 

(voir intro) 


kKilotonnes 


er ESS Pe CE 8 


- 31 - 


TABLEAU 3B. L'énergie primaire et secondaire - Terre-Neuve 
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Disponibilité 
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b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
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TABLE 3C. Refined Petroleum Products - Newfoundland = 1988 Quarter 3 
mr Ne PUS UE pee RE ER EE 
Refinery Still Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
CPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 
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TABLEAU 3C. Produits pétroliers raffinés - Terre-Neuve - 
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TABLE 3D. Refined Petroleum Products - Newfoundland = 1988 Quarter 3 = Year-to-date 
Refinery Still Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 
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thousands of cubic metres 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 4. 
Transformed to other fuels: 

5 (a) Electracten — by winlaties = 
10 (b) Electricity - by industry = 
13 (e) Steam generation = 
14 Net supply 
15 Producer consumption 
16 Non-energy use 
17 Energy use - final demand 
18 Iron mines 
19 Total mining 
20 Pulp and paper and sawmills 
21 Iron and steel 
22 Smelting and refining 
213 Cement 
24 Chemicals 
26 Other manufacturing 
21 Total manufacturing 
28 Forestry 
ae Construction 
30 Total industrial 
<a Rai lways 
ae Canadian airlines 
33 Foreign airlines 
35 Domestic marine 
36 Foreign marine 
38 Pipelines 
oo Road transport and urban transit 
40 Retail pump sales 
41 Transportation 
42 Agriculture 
43 Residential 
44 Public administration 
45 Commercial and other institutional 
46 Statistical difference 


œ —J M O1 ER wn — 
cox x x x x M x 
mx OO 
Ox x XX XX 


56. 442. 23 386. 


23% 


| WX XK XX > 


442. 23 


> 


56. 


>< © 
P= 2 | 


= 442. 23° 


' 
(ih adie 
wo 
o 


i] 
' 
on 
PERS . . 
|'wonrx | > OM ! 


i} 
! 
© © nmr 
LS ge 
| DOUIDM—J—X i 
' 
ID I nn ! 


2 
© JO 
im ce ono 


N x € X * MN OX € À € À À À À N € À M À € € € À À N EH *¥ 
! 
1 


1 
= 
«oe A 
KOFI UMP Un ! 
— 
w-—-— 
oOmwo 
X— — 1 ON — © ! om ! 


terajoules 


1 Production 
2 Exports 
3 Imports 
4 Inter-regional transfers 
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Producer consumption X 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
18 Iron mines 
19 Total mining 
20 Pulp and paper and sawmills 
21 Iron and steel 
22 Smelting and refining 
23 Cement 
25 Chemicals 
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27 Total manufacturing 
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29 Construction 
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33 Foreign airlines 
35 Domestic marine 
36 Foreign marine 
38 Pipelines 
39 Road transport and urban transit 
40 Retail pump sales 
41 Transportation 
42 Agriculture 
43 Residential 
44 Public administration 
45 Commercial and other institutional 
46 Statistical difference 


= 15 336 899 14 005 7 498 
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TABLEAU 3D. Produits pétroliers raffinés - Terre-Neuve - 


fue 


Ma 
| 


24 
10 


Heavy 
| oil 
zouts 
ourds 


œ 

> 

. . . . . 
lUWXU I XI! 8 wD x x x 


[Sal 
i> PÈRE; 
BI OM X ! 


Petroleum 
coke 
Coke 
pétrolier 


SERRE + + - 


i Soc + + + + < 


Aviation Aviation 
gasoline turbo fuel 


Essence Carbu- 
d'aviation réacteur 
milliers de mètres cubes 

X X 

X X 

x X 

Xx X 

X X 

x xX 

X Xx 

41 220.4 

4.1 220.4 

X x 

4.1 220.4 

0.6 36.0 

a 106.2 

0. 142.2 

0.4 43.9 

3.0 34.3 

X X 
terajoules 

xX X 

xX x 

X x 

X xX 

X x 

X x 

X x 

136 7 919 

136 LE 

x xX 

136 7 919 

21 1 293 

== Us WC 

21 5 110 

15 1 Str 

100 1,233 

x X 


Non energy 
products 
Produits non- 
énergétiques 


wx «KK x x 


45. 


45. 
45. 


1097 


1388 Tri 


Total 
products 


Total des 
produits 
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11 534 


mestre 3 = Cumulatif de l'année 
Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 


Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 

Disponibilité nette 

Autoconsommation 

Usage non-énergétique 

Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 

Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 


Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 


Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domest i que 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 3E. Non-energy Refined Petroleum Products 
a  U _—"_—_ _—_ _—_——_— ———]——]—]—]—]———"——_—__— 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-ener gy 
greases products 


aces meg eT CT I SE OE LA ADDL A A TS he, ee ee ee 
Quarter 3 - Trimestre 3 


thousands of cubic metres 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Producer consumption 
Final demand 

Total mining 
27 Total manufacturing - 
28 Forestry 
29 Construction 
41 Transportation - - - 
42 Agriculture = 
44 Public administration - - - 
45 Commercial and other institutional = ORS = 
46 Statistical difference X X 
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TABLE 3F. Coal Details 


Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 


Quarter 3 - Trimestre 3 
ki lotonnes 


Production - - = = = zs 
Exports = - - - - - 
Imports - - - - - - 
Inter-regional transfers 0.1 = = = = 0.1 
Stock variation (change and adj.) = = = - - - 
Other adjustments - - - - - - 
Availability 0.1 = - - - 0.1 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities - - - = = =: 
10 (b) Electricity - by industry - - - = = = 


D JU & © NN — 


11 (c) Coke and manufactured gases - - = = = = 
13 (e) Steam generation - = = = £ = 
14 Net supply 0.1 - = - - 0.1 


15 Producer consumption - - = = = a 
16 Non-energy use - 
17 Energy use - final demand 0.1 - - - - 0.1 
19 Total mining - = 

20 Pulp and paper and sawmills = 

21 Iron and steel - = = = = =: 
22 Smelting and refining - - = = = > 
23 Cement - = = = a £ 
25 Chemicals - s = = 5 ee 
26 Other manufacturing - - = = = A 
27 Total manufacturing - - ~ = = = 
43 Residential 0.1 = > a z 0.1 
44 Public administration - - = = = = 
45 Commercial and other institutional - - = = = E 


TABLE 36. Electricity Generated from Fossil Fuels 
Ear a ee ne | i D 


Diesel Light Heavy lar, pitch: 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


a re RE A SA En Me meme à un 
gigawatt hours 


Electricity generated: Ruan ter yo 


1 by utilities - = à 
2 by industry = a “= L es “ 
a Total = = 23 Î 58 a 


Electricity generated: Year-to-date 


4 by utilities - = a 
5 by industry - = a a re É 
6 Total = = 73 11 943 =e 


Terre-Neuve 
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TABLEAU 3E. Produits pétroliers raffinés non-énergéti ques 


1988 Trimestr 


s 3 


Alimentation Produits Aspha!te Huiles et Autres Total des 
petrochimique spéciaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
Year-to-date = Cumulatif de l’année 
milliers de mètres cubes 
x X xX x x X Production 1 
x x X xX X X Exportations 2 
x x X X x X Importations 3 
x X X Xx X X Transferts inter-régions 4 
x X X X X X Variation des stocks ~, 
x x x X X X Transferts inter-produits 6 
x x X X X X Autres ajustements 7 
- 2-0 34.8 361 — 45.9 Disponibilité 8 
x x X Xx X X Autoconsommation 15 
- 2.0 34.8 gal -- 45.9 Ecoulement final 16 
- = = 155 = 125 Total minier 19 
= = = 2.8 = 2.8 Total manufacturier 27 
= = = aS = == Forestier 28 
= 34.8 O25 = Sone Construction as) 
- = oe = 3.3 Transport 41 
= = = == = -- Agriculture 42 
- = = 05 = 0.5 Administration publique 44 
= 250 = 0.6 seal 2.6 Commerces et autres institutions 45 
X xX X X X Différence statistique 46 
TABLEAU 3F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
Year-to-date = Cumulatif de | ‘année 
ki lotonnes 
- - - = = - Production Î 
- - - = = - Exportations Z 
- - - - - - Importations 3 
0.1 = = = = 0.1 Transferts inter-régions 4 
- - - - - - Variation des stocks 5 
- - = = = - Autres ajustements 7 
0.1 - - - - Os Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
- = = = = = a) Energie électrique - par services 3 
- - : = = = b) Energie électrique - par industries 10 
- - - = - = c) Coke et gaz manufacturé 11 
- 7 - - = = e) Production de vapeur 3 
0. - - - - 0. Disponibilité nette 14 
- . - = = - Autoconsommation 15 
- - - - = - Usage non-énergétique 16 
0.1 - ~ - - 0. Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - - - - Total minier 19 
- - - = = = Pâtes et papier et scieries 20 
- - - - = = Sidérurgie 21 
- ~ - - - = Fonte et affinage 22 
- - - - - = Fabricants de ciment 23 
- - - - - - Produits chimiques 25 
- - - - = = Manufacturier - autres 26 
- - ~ ~ - = Total manufacturier 27 
O.4 = = = = 0.1 Domestique 43 
- - - - = - Administration publique 44 
- = - - = - Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 3G. Energie électrique produite à partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood liquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustibles 
gigawatt Heures 
Trimestre 3 
Production de l'énergie électrique: 
- - = ~ = 82 par services 1 
= = - 7 - = par industries 2 
a a = = - 82 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
fs = = - - 1 024 par services ‘ 
= " = - - 3 par industries 5 
A = = - - 1 O27 Total 6 
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TABLE 4A. Primary and Secondary Energy - Prince Edward Island 1988 Quarter 3 


Inter-product transfers 
Other adjustments = 
Availability 0.4 = = 3 165.7 - 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities = = 
(b) Electricity - by industry = = = 
(c) Coke and manufactured gases = = 
(d) Refined products = = = - - ~ 
) 


ea GR BIE SES VSR “IRIEL SEITE GE NESE ESE OT AE PE ES 
Crude Natural Gas plant Primary Steam 
Coal oil gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Électricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
kilotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 
1 Production = 3 s 
2 Exports 3 = = 
3 Imports a = = = = = 
4 Inter-regional transfers où = = eles 165.7 = 
5 Stock variation (change and adj.) = = = 0.2 = - 
6 - 
7 
8 


3 

10 

11 

12 

13 = 

14 Net supply 0.4 = = 3.0 Wasi 
15 = 

16 

12 

18 


(e) Steam generation - - > 
Producer consumption = = = ies = 
Non-energy use = - - = = = 
Energy use - final demand 0.4 = 8.0 156.1 - 

Iron mines - = = 2 a 
19 Total mining - - - - ~ = 
20 Pulp and paper and sawmills = - - - = 2 
a Iron and steel - = = a = ms 


22 Smelting and refining = = = = = = 
23 Cement = = = = = = 
24 Petroleum refining = = = = = = 
oa Chemicals = = = = = 
26 Other manufacturing = = = 1.6 8 
27 Total manufacturing = - = 1.6 15.8 - 
28 Forestry = - = - - - 
79 Construction = = = = = = 
30 Total industrial = = = 1.6 15.8 - 
31 Rai lways = = = = = - 
34 Airlines = = = = = - 
37 Marine = = = = - - 
38 Pipelines = = = 
39 Road transport and urban transit = = = 0 
40 Retail pump sales = = = 
41 Transportation = = = 0 
42 Agriculture - = - Ox 
2 
0 
2 


43 Residential = = = 
44 Public administration 0.4 - = 
45 Commercial and other institutional = - - 
46 Statistical difference = = = = 


Cie at) . 
1 © © CO — © | © 1! 
[ep] 
© 
sise 
1 © B © CO 1! 
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Production = = = = 3 
Exports = = = = = = 
Imports = = = = = 
Inter-regional transfers 11 - = 82 596 = 
Stock variation (change and adj.) = = = 5 = 
Inter-product transfers = = = = = > 
Other adjustments = = = = = = 
Availability 1i - - he 596 = 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities - - - - - - 
(b) Electricity - by industry - - - - - - 
(c) Coke and manufactured gases = - - - - = 
(d) Refined products - - - - - - 
(e) Steam generation - = : - - 
Net supply 11 - - 77 596 
Producer consumption - - - - 63 
Non-energy use - - - - - 
Energy use - final demand 11 - - 204 562 
Iron mines - - - ~ - 
Total mining - - - - - - 
Pulp and paper and sawmills - - - - - - 
Iron and steel - - - - - - 
Smelting and refining - - - = - - 
Cement - = = 
Petroleum refining - = = = 
Chemicals = = Pe 
Other manufacturing - = - 41 Bie 
Total manufacturing - - - 41 57 = 
Forestry - = 
Construction = = 
Total industrial - = = 41 57 = 
Railways = = 
Airlines - 
Marine - 
38 Pipelines = 
39 Road transport and urban transit - = 20 
40 Retail pump sales = 
41 Transportation - 
42 Agriculture = - - 3 35 a 
43 Residential a 
Public administration 11 
45 Commercial and other institutional - = a 59 246 = 
46 Statistical difference - J 
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TABLEAU 4A. L'énergie primaire et secondaire - Île-du-Prince-Édouard - 


Total 
primary 


Total 
primaire 


ROK 


Coke 


kilotonnes 


Coke oven Petroleum 
gas products 
Gaz de Produits 


fours à coke pétroliers 


gigalitres megalitres 


1 ' 
=” 
= 

= oo 

: ù 

io COM x x OO D 


je At: @ ' 
- WP 
WN © —J U1 © — HS OOWwr oo 
KWOUWWEAON! — JF U1—J | ww ! 


i] 
— 


terajoules 


- 39 - 


Secondary 
electricity 
Électricité 

secondaire 


GWH 


REX XX X NM OX X À À À À M OX À NM À À À À À € À NM À M HEN 


00 2% 26 6 2 6 2 6 JE 2 M D 9 À OÙ NM À À À X À À ER À HN HE À 


Total prim. 
& second. 
Total prim. 
& second. 


ORK 


1 xX x XK OK 


1988 Trimestre 3 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Üsage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 4B. Primary and Secondary Energy - Prince Edward Island 1988 Quarter 3 = Year-to-date 


Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 3286 s = ee 446.1 - 
Transformed to other fuels: 


ee a ee aaa ou NS (GA NN y UN Se : a rl no 
Crude Natural Gas plant Primary Steam 
Coal oi | gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Électricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
kilotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 
1 Production ri = 5 ; ‘ : 
2 Exports = a 3 
3 Imports = = o & és E 
4 Inter-regional transfers 3.8 = = 5.0 446.1 - 
5 Stock variation (change and adj.) = à = SON - - 
6 - 
- 
8 


9 (a) Electricity - by utilities = = = = = = 
10 (b) Electricity - by industry = = = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = = = > 
12 (d) Refined products = = a = > = 
13 (e) Steam generation = = = = = = 
14 Net supply 3.8 = = ti, 446.1 -- 
15 Producer consumption = = = OF} 45.4 = 
16 Non-energy use z = = > = = 
17 Energy use - final demand 3.8 = = WAG Te 463.5 -- 
18 Iron mines = = = = = = 
19 Total mining = = = = - - 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = - - 
21 Iron and steel = = = = = = 
22 Smelting and refining = = = = - - 
23 Cement = = = = - - 
24 Petroleum refining = = = = - - 
25 Chemicals = = = - - - 
26 Other manufacturing = = = 32 Are = 
CT Total manufacturing = = = 92 41.2 = 
28 Forestry - = - - - - 
29 Construction = = = 0.6 = = 
30 Total industrial = = = 228 41.2 - 
gi Railways = - - - - - 
34 Airlines = = - - - - 
37 Marine - - - - - x 
38 Pipelines = - - - - = 
33 Road transport and urban transit = = - 128 - - 
40 Retail pump sales = - - - - = 
41 Transportation - - - 1.8 - = 
42 Agriculture = = = OA S2 = 
43 Residential = = = ao ff ies = 
44 Public administration 3.8 = = 0.6 4.3 = 
45 Commercial! and other institutional = - - 4.7 1949 ce 
46 Statistical difference - - = = = a 

terajoules 
Production - = = = 2 = 
Exports - = = = = = 
Imports - = = Bs a = 
Inter-regional transfers 106 = = 128 1 606 = 


Inter-product transfers - - =: = = = 
Other adjustments - - = = = 
Availability 106 - - 130 1 606 = 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities - = = Z = £ 
O (b) Electricity - by industry - = 2 5 2 a 
1 (c) Coke and manufactured gases - - = = = & 
2 (d) Refined products - = = = = 2 
3 
4 
5 


Î 
2 
3 
4 
5 Stock variation (change and adj.) 
6 
fi 
8 


(e) Steam generation = = 3 


Net supply 106 - - 130 1 606 =e 

Producer consumption = = = 3 163 = 
16 Non-energy use = = = - = = 
17 Energy use - final demand 106 - - 426 1 669 = 
18 Iron mines = - - - - = 
LE Total mining - - - - - 


20 Pulp and paper and sawmills - = = À 

21 Iron and steel - = = = = 2 
22 Smelting and refining - = = = a x 
23 Cement = 2 5 
24 Petroleum refining - = ee 
25 Chemicals = = # 


26 Other manufacturing a = = 82 148 = 
27 Total manufacturing - - - 82 148 = 
28 Forestry - - - - - = 
23 Construction - - - 15 - - 
30 Total industrial - - - 97 148 - 
31 Railways - - ~ - - - 
34 Airlines - - - - - - 
37 Marine - = = = = = 
38 Pipelines - = . = a = 
39 Road transport and urban transit = - - 46 - = 
40 Retail pump sales = - - - - - 
41 Transportation - - _ 46 = 

42 Agriculture = - - 3 Tig 

43 Residential = - - 146 691 - 
44 Public administration 106 = - 15 15 - 
45 Commercial and other institutional = - - 120 702 -- 
46 Statistical difference - - = aie & - 
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TABLEAU 4B. L'énergie primaire et secondaire - Ile-du-Prince-Edouard - 1988 Trimestre 3 - Cumulatif de l'année 


Total 
primary 


Total 
primaire 


Li 72 


Coke oven Petroleum 
gas products 


Coke = 


Gaz de Produits 
fours à coke pétroliers 


ki lotonnes gigalitres megalitres 


3 


2 


13 


12 


Ho > S 
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Secondary 
electricity 


Electricité 
secondaire 
GWH 


62.8 


62.8 
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Nm 
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Total prim. 
& second. 


Total prim. 
& second. 


ORK 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 4C. Refined Petroleum Products - Prince Edward Island 1988 Quarter 3 
Refinery Still Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 


GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 


thousands of cubic metres 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 5. 
Transformed to other fuels: 

§ (a) Electricity - by utilities = 
10 (b) Electricity - by industry = = 
13 (e) Steam generation - 

14 Net supply 

15 Producer consumption 

16 Non-energy use 

17 Energy use - final demand 

18 Iron mines 

19 Total mining 

20 Pulp and paper and sawmills 

21 Iron and steel 

2e Smelting and refining 

23 Cement 

25 Chemicals 

26 Other manufacturing 

27 Total manufacturing 

28 Forestry 

29 Construction 

30 Total industrial 

al Railways 

32 Canadian airlines 

33 Foreign airlines 

35 Domestic marine 

36 Foreign marine 

38 Pipelines 

29 Road transport and urban transit 
40 Retail pump sales 

41 Transportation 

42 Agriculture 

43 Residential 

44 Public administration 

45 Commercial and other institutional 
46 Statistical difference 
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terajoules 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Rai lways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
36 Foreign marine 
38 Pipelines 
39 Road transport and urban transit 
40 Retail pump sales 
41 Transportation 
42 Agriculture 
43 Residential 
44 Public administration 
45 Commercial and other institutional 
46 Statistical difference 
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TABLEAU 4C. Produits pétroliers raffinés - Ile-du-Prince-Edouard - 1988 Trimestre 3 
Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 

xX X x xX x X Production 1 

x X x xX X X Exportations 2 

X x X x X X Importations 3 

X xX X xX x X Transferts inter-régions 4 

X xX x x Xx X Variation des stocks 5 

xX X X xX X X Transferts inter-produits 6 

x X xX X x X Autres ajustements 7 

4.6 = 0.1 1.4 15.4 118.8 Disponibilité 8 

Transformé en autres combustibles: 

4.0 = = = = 4.5 a) Energie électrique - par services S 
= = = = = = b) Energie électrique - par industries 10 
re = = = = <> e) Production de vapeur 13 

0.6 Ce 0.1 1.4 15.4 114.2 Disponibilité nette 14 
x x x X X Autoconsommation 15 
- ~ - - 15.4 15.4 Usage non-énergétique 16 

0.6 = 0.1 ie 4 - 93.7 Usage énergétique - écoulement final 17 
+ = = = = = Mines de fer 18 
= = = = = = Total minier 19 
=: = = = = = Pâtes et papier et scieries 20 
= = = = = = Sidérurgie 21 
= = = > = = Fonte et affinage 22 
= = = = = = Fabricants de ciment 23 
= = = = = = Produits chimiques 25 

0.3 = = = = 0.9 Manufacturier - autres 26 

0.3 = = = - 0.9 Total manufacturier 27 
= = = = Forestier 28 
= = = = = LT) Construction 29 

0.3 = = = = 3.5 Total industriel 30 
= = = 0.4 Sociétés ferrovières 31 
= = = Oud = O7 Lignes aériennes canadiennes 02 
= = = = r = Lignes aériennes étrangères 33 
= = = = ae Lignes maritimes domestiques 35 
= = = = = = Lignes maritimes étrangères 36 
= = = = = = Pipelines 38 
= = = = = 17 Transport commercial et en commun 39 

= = = = 49.6 Ventes au détail (pompes) 40 
= = = 07 55.4 Transport 41 
= = 7.3 Agriculture 42 
= = = = = 10.9 Domestique 43 

0.1 = = 0.5 = 2.8 Administration publique 44 

022 = OI 0.3 = 13.9 Commerces et autres institutions 45 
X X X X X Différence statistique 46 

terajoules 
X xX X X xX X Production 1 
xX X x x x X Exportations 2 
X Xx x X x X Importations 3 
X xX xX X xX X Transferts inter-regions 4 
X x X x x X Variation des stocks 5 
X X xX xX x X Transferts inter-produits 6 
X X x x X X Autres ajustements 7 
192 = 3 51 682 4 400 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 

167 = = = = 187 a) Energie électrique - par services 3 
- - = ~ = = b) Energie électrique - par industries 10 
Î = = > = i e) Production de vapeur 13 
24 = 3 51 682 4 213 Disponibilité nette 14 
X xX xX X x X Autoconsommation 15 
=. = F = 682 682 Usage non-énergétique 16 
25 - 3 51 - 3 401 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - = = = = Mines de fer 18 
- - - - - = Total minier 19 
- - - = = = Pâtes et papier et scieries 20 
- ~ - = = = Sidérurgie 21 
- - - = = = Fonte et affinage Ze 
- - - - = = Fabricants de ciment 23 
~ - - - - = Produits chimiques 25 
12 = ~ = = 35 Manufacturier - autres 26 
12 = = = - 35 Total manufacturier 27 
- ~ - - = Forestier 28 
= - = = = 103 Construction 23 
12 = = = = 138 Total industriel 30 
~ - - = = 14 Sociétés ferrovières 31 
- - - 24 = 24 Lignes aériennes canadiennes 32 
- - - - - = Lignes aériennes étrangéres 33 
ca = = = = 122 Lignes maritimes domesti ques 35 
- - - - = = Lignes maritimes étrangéres 36 
- - - - - = Pipelines 38 
- - - - - 61 Transport commercial et en commun 33 
- - - - - 1 724 Ventes au détail (pompes) 40 
- - ~ 24 - 1 945 Transport 41 
- - - - - 268 Agriculture 42 
= - - - - 420 Domestique 43 
3 - - 17 = 105 Administration publique Cr 
10 - 3 10 = 526 Commerces et autres institutions 45 


X X x X X X Différence statistique 46 
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TABLE 4D. Refined Petroleum Products - Prince Edward Island 1988 Quarter 3 = Year-to-date 


Refinery Still Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 

GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 


——_—_—_—_—_—_—_—_—__——————————————————_—_—_—_—__—_—__——_—_—_—_—_—— 
thousands of cubic metres 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability ee 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 

10 (b) Electricity - by industry = = = = 
13 (e) Steam generation = - 

14 Net supply = 136. 
15 Producer consumption 

16 Non-energy use 

17 Energy use - final demand 

18 Iron mines 

19 Total mining 

20 Pulp and paper and sawmills 

21 Iron and steel 

2 Smelting and refining 

23 Cement 

25 Chemicals 

26 Other manufacturing 

27 Total manufacturing 

28 Forestry 

Zs Construction 

30 Total industrial 

31 Railways 

32 Canadian airlines 

She Foreign airlines 

35 Domestic marine 

36 Foreign marine 

38 Pipelines 

39 Road transport and urban transit 
40 Retail pump sales 

41 Transportation 

42 Agriculture 

43 Residential 

44 Public administration 

45 Commercial and other institutional 
46 Statistical difference 
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terajoules 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 

Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 

Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 

Net supply 

Producer consumption 

Non-energy use 

Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 

21 Iron and steel 

22 Smelting and refining 

23 Cement 

25 Chemicals 

26 Other manufacturing 

#27 Total manufacturing 

28 Forestry 

29 Construction 

30 Total industrial 

31 Rai lways 

De Canadian airlines 

33 Foreign airlines 

35 Domestic marine 

36 Foreign marine 

38 Pipelines 

39 Road transport and urban transit 

40 Retail pump sales 

41 Transportation 

42 Agriculture 

43 Residential 

44 Public administration 

45 Commercial and other institutional 

46 Statistical difference 
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TABLEAU 4D. Produits pétroliers raffinés - Ile-du-Prince-Edouard - 1988 Trimestre 3 “ Cumulatif de l’année 
Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 
x X X X xX X Production 
X x x xX X X Exportations 
xX X x xX X X Importations 
xX x x X xX X Transferts inter-régions 
X x x X xX X Variation des stocks 
X xX X xX X X Transferts inter-produits 
x X X xX X X Autres ajustements 
27:53 - Le 4.1 17.6 356.8 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
24.8 = a = F Zine a) Energie électrique - par services 
= = = = = b) Energie électrique - par industries 
0.4 = = = = 0.4 e) Production de vapeur 
254 - 1-0 4.1 17.6 328.5 Disponibilité nette 
X X xX x X Autoconsommation 
- = “ = id 6 17.6 Usage non-énergétique 
2.1 - 154 4 - 293.0 Usage énergétique - écoulement final 
a = = = = = Mines de fer 
= = = = = Total minier 
= = = = = Pates et papier et scieries 
= = = = Sidérurgie 
- = = = = = Fonte et affinage 
= > + = = = Fabricants de ciment 
= = = ~ = = Produits chimiques 
Lest = = = 355 Manufacturier - autres 
1e - - = - 35 Total manufacturier 
= = = = = Forestier 
= - = = = 4.5 Construction 
dest - - - - 7.3 Total industriel 
= = = 2 1232 Sociétés ferrovières 
= = = 17 = lez Lignes aériennes canadiennes 
= = = == = aS Lignes aériennes étrangères 
- - = = MT Lignes maritimes domestiques 
= = = = = = Lignes maritimes étrangères 
= = = = = = Pipelines 
= = = E = 4.7 Transport commercial et en commun 
- = = = 124.6 Ventes au détail (pompes) 
- - = 1-7 - 139.9 Transport 
- = = = 18.6 Agriculture 
= = = = = 73.8 Domestique 
0.5 = 0.8 eo = 13.2 Administration publique 
0.5 = Wee lakes; = 45.5 Commerces et autres institutions 
X Xx X xX X X Différence statistique 
terajoules 
x xX xX xX Xx X Production 
xX X x x xX X Exportations 
x xX X X X X Importations 
xX X X xX X X Transferts inter-régions 
x X X X X X Variation des stocks 
X xX X X xX X Transferts inter-produits 
X X X xX X X Autres ajustements 
1133 - 36 149 775 13 248 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
1 035 = = = = 1 154 a) Énergie électrique - par services 
= = = = = b) Energie électrique - par industries 
1W = = - - 17 e) Production de vapeur 
&7 - 36 149 775 12 077 Disponibilité nette 
X xX Xx X X X Autoconsommation 
= = = = 775 775 Usage non-énergétique 
88 = 36 149 = 10 995 Usage énergétique - écoulement final 
- - - = = = Mines de fer 
- - - - - Fr Total minier 
- ~ - = = Pates et papier et scieries 
~ ~ - - - = Sidérurgie 
- - = = = Fonte et affinage 
~ - - = - 4 Fabricants de ciment 
- ~ - - - = Produits chimiques 
48 - - - = 13d Manufacturier - autres 
48 - - - - 137 Total manufacturier 
- - - - = Forestier 
- - - - - dies Construction 
48 - - - - 310 Total industriel 
- - - = 47 Sociétés ferrovieres 
= = = 61 = 61 Lignes aériennes canadiennes 
~ - - == = =. Lignes aériennes étrangeres 
- ~ - = - 298 Lignes maritimes domestiques 
- ~ - - =- = Lignes maritimes étrangères 
> - - ~ - - Pipelines 
- - - ~ - ie Transport commercial et en commun 
= = - - - 4 334 Ventes au détail (pompes) 
- = - 61 - 4 914 Transport 
= = = = - 690 Agriculture 
- = = = = 2 848 Domestique 
20 = 28 69 - 501 Administration publique 
21 = L 19 = 1 732 Commerces et autres institutions 
X xX xX X X Différence statistique 
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Prince Edward Island 1988 Quarter 3 


TABLE 4E. Non-energy Refined Petroleum Products 
 . ———— eee 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


EEE EE PUR RENCONTRE PT QU TL RE OT COS CRT Li 
Quarter 3 - Trimestre 3 
thousands of cubic metres 


Production xX X 


1 

2 Exports 

3 Imports 

4 Inter-regional transfers 
5 Stock variation (change and adj.) 
6 Inter-product transfers 
7 Other adjustments 

8 Availability == 14. 
15 Producer consumption 
16 Final demand 

19 Total mining 

BL Total manufacturing 
28 Forestry 

29 Construction rs = 14.8 = - 1 
41 Transportation = 
42 Agriculture = 
44 Public administration = 
45 Commercial and other institutional = == = On] = 0 
46 Statistical difference X xX X 
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TABLE 4F. Coal Details 


Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 


Quarter 3 - Trimestre 3 
ki lotonnes 


1 Production - - = = 2 = 
2 Exports - - = = § £ 
3 Imports - - = = 5 à 
4 Inter-regional transfers 04 - - = 3 0.4 
5 Stock variation (change and adj.) - - = = 2 x 
7 Other adjustments - - = S = £ 
8 Availability 0.4 - = = = 024 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities - - - 2 - : 
10 (b) Electricity - by industry - - = = 2, = 
11 (c) Coke and manufactured gases - - = = = = 
13 (e) Steam generation = ie = of a à 
14 Net supply 0.4 - ss 2 2 0.4 
15 Producer consumption = Zs E r: , 3 
16 Non-energy use = =: < 2 i # 


17 Energy use - final demand 0.4 - ~ - - 0.4 
19 Total mining = = = : he es 
20 Pulp and paper and sawmills - - = ps & Fe 
2: Iron and steel - = = = = is 
Jae Smelting and refining - = = = § a 
23 Cement - = = = = : 


25 Chemicals - = = = & os 
26 Other manufacturing - - = = “ = 
27 Total manufacturing - = = = = = 
43 Residential - = ES & 2 2 
44 Public administration 0.4 = - = = 0.4 
45 Commercial and other institutional - = : = 2 = 


TABLE 4G. Electricity Generated from Fossil Fuels 
—————————————— 


Diesel Light Heavy tar, pitch, 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


en 32 
gigawatt hours 


Electricity generated: use. 
1 by utilities - - 1 = 7 pa 
2 by industry ~ - xz iS Ey = 
3 Total - = 1 2 7 = 
Electricity generated: Neat to-date 
4 by utilities - = = 
5 by industry - 2 £ ms 57 r 
6 Total - = 6 * 57 2 
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Île-du-Prince-Édouard - 


TABLEAU 4E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Alimentation 
pétrochimique 


Produ 
spécia 
base-nap 


its Asphalte 
ux/ 
hte lu 


Year-to-date = 


Huiles et 
graisses 
brifiantes 


Cumulatif 


Autres 
produits 


de l'année 


1988 Trimestr 


Total de 
produits non 
énergétique 


es 


S 


s 


milliers de mètres cubes 
xX x X xX x X Production Î 
X x x X x X Exportations 2 
xX xX x x X X Importations 3 
X x X X X X Transferts inter-régions 4 
X xX x X xX X Variation des stocks 5 
X X x x X X Transferts inter-produits 6 
x X x X x X Autres ajustements 7 
- -- 16.0 1.6 = 17.6 Disponibilité 8 
X Xx X X X Autoconsommation 15 
- == 16.0 1.6 = 17.6 Ecoulement final 16 
= = a = = = Total minier 19 
= = = 0.4 = 0.1 Total manufacturier 21 
= = = = = Forestier 28 
= = 16.0 0.1 = 16.1 Construction 29 
- - = 1.0 = 1.0 Transport 41 
= = = 01 = 0.1 Agriculture 42 
- = >: 0.1 = 0.1 Administration publique 44 
- ees = 0,2 = 0.3 Commerces et autres institutions 45 
X X xX X xX X Différence statistique 46 
TABLEAU 4F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
Year-to-date = Cumulatif de | ‘année 
ki lotonnes 
= = = = = - Production 1 
= = = = 5 - Exportations 2 
= = = = = - Importations 3! 
3.8 = = = = 3.8 Transferts inter-régions 4 
= = = = = - Variation des stocks 5 
= = x = = - Autres ajustements 7 
3.8 = = = = 3.8 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
= = = = = = a) Energie électrique - par services J 
- - - - - - b) Energie électrique - par industries 10 
- - - = - = c) Coke et gaz manufacturé 11 
- - - = e) Production de vapeur 13 
3.8 = = = = 3.8 Disponibilité nette 14 
= = È = = - Autoconsommation 15 
= = = = = - Usage non-énergétique 16 
3.8 = = = 3.8 Usage énergétique - écoulement final 1 4 
- - - - - = Total minier 19 
= = - = = Pates et papier et scieries 20 
- - = = = = Sidérurgie 21 
- - - - = - Fonte et affinage 22 
= - = = = = Fabricants de ciment 2 
- = = = = = Produits chimiques 25 
= = > = 3 Manufacturier - autres 26 
- - - - - = Total manufacturier 21 
= = = = - Domestique 43 
3.8 = = = = 3.8 Administration publique 44 
- - = = r - Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 4G. Energie électrique produite à partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood liquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustibles 
gigawatt Heures 
Trimestre 3 
Production de l'énergie électrique: 
- : - - - 8 par services 1 
- - ~ - - = par industries 2 
- - = = = 8 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
- - 7 - - 63 par services a 
- ~ - - - = par industries 5 
- - - - - 63 Total 6 
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TABLE 5A. Primary and Secondary Energy - Nova Scotia = 1988 Quarter 3 
Crude Natural Gas plant Primary Steam 
Coal oil gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Electricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
ki lotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 

1 Production SPA eat) = = = 190.8 - 

2 Exports 194.1 = = ge = - 

3 Imports x a = a = = 

4 Inter-regional transfers Re Ti a = 2:19 6.2 - 

5 Stock variation (change and adj.) 26.5 = = =a) = - 

6 Inter-product transfers = ; = = & = - 

7 Other adjustments a Jil = 3 = = 

8 Availability 542.3 = = OT: 119720 - 

Transformed to other fuels: 

§ (a) Electricity - by utilities 526.4 = = - - - 
10 (b) Electricity - by industry = = = - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = = - ~ 
12 (d) Refined products = = = - ~ 
13 (e) Steam generation = = = = - - 
14 Net supply 159 = = Ont 19720 - 
15 Producer consumption es = OR 164.0 - 
16 Non-energy use 2 = = 1155 5 = 
17 Energy use - final demand 14.3 = = 2320 1 766.1 - 
18 Iron mines = = - - - 
19 Total mining - - - - 63.8 - 
20 Pulp and paper and sawmills = = = - 316.5 - 
21 Iron and steel xX = - X x = 
22 Smelting and refining = - - - - = 
Zs Cement x = = x x - 
24 Petroleum refining x = = xX x - 
25 Chemicals = a = = 726 - 
26 Other manufacturing = - - 4.7 146.6 = 
27 Total manufacturing Slave = - AT 563.1 - 


28 Forestry = = 
23 Construction = = = 
30 Total industrial 92 = = 4.7 626.9 - 
31 Railways = = a = = 
34 Airlines = = = 
37 Marine = = = 
38 Pipelines = = = 
39 Road transport and urban transit = = = 
40 Retail pump sales = = = 
41 Transportation = 
42 Agriculture = = 

43 Residential 5.4 = = 
44 Public administration = 

45 Commercial and other institutional = = - 
46 Statistical difference - - - 
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Production ZO ZNZ = = = 687 3 
Exports 5 358 = = 92 = 

Imports = = > = a 
Inter-regional transfers =2 e585 = = 81 felt = 
Stock variation (change and adj.) 689 = = 25 = = 
Inter-product transfers = - - - 

Other adjustments = So = = = = = 
Availability 15 010 - - 18 709 = 
Transformed to other fuels: 

(a) Electricity - by utilities 14 571 = = = = 
(b) Electricity - by industry - - - - - - 
eS Coke and manufactured gases = = - - - 

) 
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(d) Refined products = = = = 
(e) Steam generation = = = = = = 
Net supply 439 - - 18 709 = 
Producer consumption 45 = = 3 590 = 
Non-energy use = = = 329 = 
Energy use - final demand 394 
18 Iron mines = 
19 Total mining - - 
20 Pulp and paper and sawmills = = 
21 Iron and steel xX x 
22 Smelting and refining = - 
23 Cement xX = = x x = 
x X 
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24 Petroleum refining 
25 Chemicals 


, - = 64 oe 
26 Other manufacturing - - = 120 528 = 
27 Total manufacturing 253 - - 120 22077 = 


28 Forestry = = - 
29 Construction - = > = 
30 Total industrial 253 = = 120 2 257 
31 Railways - ~ = 
34 Airlines - = 


37 Marine = = = = = Ee 
38 Pipelines = 3 = = = = 
39 Road transport and urban transit = = = 64 cag = 
40 Retail pump sales = = = - = = 
41 Transportation = RÉ - 64 fi 
42 Agriculture = = = 5 74 
43 Residential 141 = = 209 2 ie 
44 Public administration = - - 20 257 
45 Commercial and other institutional - ~ - 168 1 659 


46 Statistical difference ~ - 
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TABLEAU 5A. L'énergie primaire et secondaire - Nouvel le-Ecosse = 


Tota! 
primary 


Total 
primaire 


ae 
15 


LES 


Coke 


kilotonnes 


Coke oven 
gas 

Gaz de 

fours à coke 


gigalitres 


Petroleum 
products electricity 


Produits 
pétroliers 


megalitres 


terajoules 


36 


33 


26 


=" 


. 
COM x OO XX x 


[ep] 
~ 


nN 
KN HK ONONW ! DOUWMUIMOBEXX 1 KOW!IOOxN! 


1988 Trimestre 3 


Secondary Total prim. 
& second. 
Electricité Total prim. 
secondaire & second. 
GWH OK 
TP 7385.0 
1 733.0 
127893-0 


N % * XX X NX € À % X À NM OX HH EH € À À À HHH HH x 


be Zed 
6 239 
= 17 
6 239 41 
* 
* 3 
* 33 
* 
x 
% 2 
* 
* 
* 
* 
* 
* | 
x 5 
* 
* 
x 6 
*# 
* | 
* 3 
* 
* } 
* 10 
= 16 
* 
* 4 
* 2 
* 4 
= 


> a aa a 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domest ique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domest ique 

Administration prolique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 5B. Primary and Secondary Energy - Nova Scotia = 1988 Quarter 3 = Year-to-date 
Crude Natural Gas plant Primary Steam 
Coal oil gas NGL’s electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Électricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
ki lotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 

1 Production 249621 = =. = Bio = 

2 Exports 615.2 = = 522 = = 

3 Imports 5 iz a = < i 

4 Inter-regional transfers = 28.17 = = = Riau a ae = 

5 Stock variation (change and adj.) 16.5 = = =0.1 - - 

6 Inter-product transfers yt ; = 7 S = 7 

7 Other adjustments . = = a F 

8 Availability 1075403 = = -13.2 811.8 - 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 1 679.4 = = = = = 
10 (b) Electricity - by industry = = = = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases JAM) = = = = = 
12 (d) Refined products = = = > = = 
13 (e) Steam generation = = = = = > 
14 Net supply 54.6 = = 182 811.8 = 
15 Producer consumption AN 0.4 556.5 = 
16 Non-energy use = = = Wiles = = 
17 Energy use - final demand 50.5 = = 80.7 5 948.4 - 
18 Iron mines = = = = = = 
19 Total mining = = = = 21228 = 
20 Pulp and paper and sawmills = = SERRE) = 
21 Iron and steel xX = = X xX = 
22 Smelting and refining = = = = = = 
23 Cement xX = = X x = 
24 Petroleum refining xX = = x X = 
25 Chemicals = = = = elie 7 = 
26 Other manufacturing = = = 1507 414.8 = 
27 Total manufacturing 2922 = - 15257. 1 675.8 = 
28 Forestry = = - - = 
29 Construction = = = 4.) = = 
30 Total industrial 2322 = = 19.8 1 888.6 
Bi) Railways cs - - - - 

34 Airlines = = - - - - 
37 Marine - - - - - - 
38 Pipelines = = - - - - 
39 Road transport and urban transit = = = 8.4 Om) = 
40 Retail pump sales = - - - - - 
41 Transportation - - - 8.4 0.1 - 
42 Agriculture - - - O7 67.1 

43 Residential les = = Zane Cocaine = 
44 Public administration = = = ZA Maxey (2 = 
45 Commercial and other institutional = = = 211.36 1 54 Sica? = 
46 Statistical difference - - = ae == = 

terajoules 

1 Production 68 891 = = = 28981 = 

2 Exports 16 980 = = 149 = = 

3 Imports = = = = = = 

4 Inter-regional transfers Sel aye = = = 298 -15 = 

5 Stock variation (change and adj.) 407 = = =3 = = 

6 Inter-product transfers - = = = à - 

7 Other adjustments 516 = = = = a 

8 Availability 48 468 = = - 380 2 923 à 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 46 394 - - - - - 
10 (b) Electricity - by industry = = = = = a 
11 (c) Coke and manufactured gases 568 = S = = 
12 (d) Refined products = = = a = 
13 (e) Steam generation = = = a fs 
14 Net supply 1 507 - = - 380 2 923 = 
15 Producer consumption lye = = 10 2 003 E 
16 Non-energy use = - = 329 - = 
17 Energy use - final demand 1 393 - = 2 060 21 414 = 
18 Iron mines = = ie = = = 
19 Total mining - = = = 766 
20 Pulp and paper and sawmills - - - = 3 398 
21 Iron and steel xX = = X X = 
22 Smelting and refining - = = a & 
ze Cement X = = x X 
24 Petroleum refining xX = = xX X 
25 Chemicals = = = = 236 = 
26 Other manufacturing - - - 401 1 493 = 
27 Total manufacturing 640 - - 401 6 033 = 
28 Forestry = = = 2 4 
29 Construction - - = 105 


30 Total industrial 640 - - 505 6 739 
31 Raï iways = = 
34 Airlines = 


On Marine = à = e as a: 
38 Pipelines - = = = = x 
39 Road transport and urban transit = - - 214 -- 2 
40 Retail pump sales - = = 
41 Transportation - = =a 214 oe 
42 Agriculture - 18 242 
43 Residential 753 = = 697 ve Claw 


44 Public administration - 
45 Commercial and other institutional - - 
46 Statistical difference - 
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TABLEAU 5B. L'énergie primaire et secondaire - Nouvelle-Écosse = 1988 Trimestre 3 = Cumulatif de l'année 
Total Coke oven Petroleum Secondary Total prim. 
primary gas products electricity & second. 
= Coke - - ; - - 
Total Gaz de Produits Électricité Total prim. 
primaire fours à coke pétroliers secondaire & second. 
AK ki lotonnes gigalitres megalitres GWH ROKK 
1427 6.9 xX 5 693.0 ... Production 1 
- - X = ... Exportations 2 
= = X = sas MMDOrtAtIONS 3 
- = X = Transferts inter-régions 4 
5-0 = xX = Variation des stocks 5 
= = xX = Transferts inter-produits 6 
-- = X = ... Autres ajustements F4 
: 527 6.9 302297 5 693.0 ... Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
= = ice = a) Energie électrique - par services 9 
= 20.6 - b) Énergie électrique - par industries 10 
= = = c) Coke et gaz manufacturé 11 
= - = < d) Produits raffinés 12 
= = 3 e) Production de vapeur 13 
27 6.9 2336.5 5 693.0 Disponibilité nette 14 
= = x * Autoconsommat ion 15 
= = 14975 * Usage non-énergétique 16 
3 927 6.9 2 465.2 x Usage énergétique - écoulement final 17 
= = = * Mines de fer 18 
- = 28.2 x Total minier 19 
- = 119SS * Pâtes et papier et scieries 20 
X 6.9 xX # Sidérurgie 21 
= = = * Fonte et affinage 22 
x = * x Fabricants de ciment 26 
xX = xX * Raffinage pétrolier 24 
ze = 6.7 * Produits chimiques 25 
= = SEA x Manufacturier - autres 26 
Je 4 6.9 247.3 x Total manufacturier 2% 
= = Sid % Forestier 28 
= = One x Construction 29 
957 6.9 307.0 * Total industriel 30 
= = 38.4 * Sociétés ferroviéres 31 
= - 79.8 * Lignes aériennes 34 
= = 274.0 x Maritimes 37 
= = = * Pipelines 38 
= = 69.6 x Transport commercial et en commun 39 
= = 831.5 * Ventes au détail (pompes) 40 
- > iP 2932 * Transport 41 
= = Seen x Agriculture 42 
= = 426.1 x Domestique 43 
= = 178.0 x Administration publique 44 
= = 228 * Commerces et autres institutions 45 
- = X * Différence statistique 46 
terajoules 
71 828 423 129 X 20 495 ... Production 1 
129 È = X = X Exportations 2 
= = = X = X Importations 3 
-3 800 = = xX = X Transferts inter-régions 4 
404 143 = X = X Variation des stocks 5 
= = = X = X Transferts inter-produits 6 
516 =| = X = X Autres ajustements 7 
51 011 279 129 122 500 20 495 ... Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
46 394 = = 11350 = 57 744 a) Énergie électrique - par services 3 
= = = 861 = 861 b) Energie électrique - par industries 10 
568 = = = = 568 c) Coke et gaz manufacturé Ait 
- - - - - - d) Produits raffinés 12 
- - - = = = e) Production de vapeur 13 
4 050 279 129 110 289 20 495 135 242 Disponibilité nette 14 
arate = = xX * X Autoconsommation 15 
= = 5 Sis x 6 245 Usage non-énergétique 16 
273 129 92 680 x 117 955 Usage énergétique - écoulement final 17 
- = = * = Mines de fer 18 
2 - - Taba # 1 883 Total minier 19 
= = 4 946 x 8 344 Pâtes et papier et scieries 20 
X 129 X * X Sidérurgie 21 
- - - x = Fonte et affinage 22 
X = X x X Fabricants de ciment 23 
xX = X * X Raffinage pétrolier 24 
= 3 282 * 518 Produits chimiques 25 
= = 3 583 x 5 477 Manufacturier - autres 26 
. 273 129 10 061 = 17 543 Total manufacturier 27 
= = 203 x 203 Forestier 28 
- - 114077 * 22 Construction 23 
279 129 12 399 x 20 752 Total industriel 30 
= = 1 485 * 1 485 Sociétés ferrovières 31 
is = 2 868 * 2 868 Lignes aériennes 34 
= 11 098 * 11 098 Maritimes 37 
< = - * - Pipelines 38 
- = 2 610 x 2 825 Transport commercial et en commun 39 
= = 28 999 * 28 999 Ventes au détail (pompes) 40 
= - 47 060 = 47 275 Transport 41 
= = 1,243 * 1 472 Agriculture 42 
; - * 16 494 * 25 912 Domestique 43 
L = = 6 756 * 7 666 Administration publique 44 
d 8 757 * 14 878 Commerces et autres institutions 45 
GR - X = X Différence statistique 46 


TABLE 5C. Refined Petroleum Products - Nova Scotia = 
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Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional! 
Statistical difference 
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Refinery Stilt Motor Kerosene & Diesel 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil 

GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel 
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TABLEAU 5C. Produits pétroliers raffinés - Nouvelle-Écosse - 
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Aviation Aviation 
gasoline turbo fuel 


Essence Carbu- 
d'aviation réacteur 
milliers de mètres cubes 

X x 

X X 

x xX 

x xX 

X X 

x x 

X X 

0-8 46.5 

0.8 46.5 

x xX 

0.8 46.5 

0.1 24.4 

= 3.9 

0.1 28 -3 

0.2 15.8 

Oa 3.0 

X X 
terajoules 

X X 

xX X 

xX X 

X xX 

X x 

x xX 

x x 

11 1 672 

11 1 672 

Xx X 

11 1 672 

2 876 

- 139 

2 1 015 

6 548 

3 109 

xX X 


Non energy 
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Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 5D. Refined Petroleum Products - Nova Scotia = 1988 Quarter 3 = Year-to-date 
Refinery Still Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diesel légers 


TT 
thousands of cubic metres 


1 Production 

2 Exports 

3 Imports 

4 Inter-regional transfers 

5 Stock variation (change and adj.) 

6 Inter-product transfers 

7 Other adjustments 

8 Availability thai. 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities = 
10 (b) Electricity - by industry = 
13 (e) Steam generation 
14 Net supply 
15 Producer consumption 
16 Non-energy use 
Xe 
18 
19 
20 
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Energy use - final demand = 856.1 40.5 446. 


Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
21 Iron and steel 
22 Smelting and refining 
23 Cement 
25 Chemicals 
26 Other manufacturing 
27 Total manufacturing 
28 Forestry 
29 Construction 
30 Total industrial 
31 Rai lways 
32 Canadian airlines 
33 Foreign airlines 
35 Domestic marine 
36 Foreign marine 
38 Pipelines 
ce Road transport and urban transit 
40 Retail pump sales 
41 Transportation 
42 Agriculture 
43 Residential 
44 Public administration 
45 Commercial and other institutional 
46 Statistical difference 
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Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 3 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 3 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Rai lways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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TABLEAU 5D. Produits pétroliers raffinés - Nouvel le-Ecosse - 
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Total 
products 
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products 
Total des 
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1988 Trimestre 3 = 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique - par services 
industries 


b) Énergie électrique - par 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 

Total industriel 


Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique - par services 
industries 


b) Énergie électrique - par 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Cumulatif de | ‘année 
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gt Hae 
Nova Scotia = 1988 Quarter 3 


TABLE 5E. Non-energy Refined Petroleum Products 


enn nnn EE 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


a er —_— 
Quarter 3 - Trimestre 3 


thousands of cubic metres 


1 Production X Xx X X X X 
2 Exports Xx x x X Xx X 
3 Imports K Xx X Xx X X 
4 Inter-regional transfers X x X xX x X 
5 Stock variation (change and adj.) X X x X xX x 
6 Inter-product transfers X X X Xx X X 
7 Other adjustments X X X X X x 
8 Availability 19.9 0.8 49.7 5.6 -- 76.0 
15 Producer consumption X xX X xX xX X 
16 Final demand 1953 0.8 49.7 555 -- 76.0 
19 Total mining = = = 0.3 = 0.3 
27 Total manufacturing 1353 225 1.3 = À 
28 Forestry = = = =e = me 
29 Construction = = Alaa OZ = 47.4 
41 Transportation = = = 2218 - 2.6 
42 Agriculture = = = ie = == 
44 Public administration = = ~ 0.3 = (GE 
45 Commercial and other institutional = 0.8 = O59 == Wear 
46 Statistical difference X X X X X X 
TABLE 5F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
Quarter 3 - Trimestre 3 
kilotonnes 

1 Production 949.7 = = = 949.7 

2 Exports 194.1 = - = = 144% 

3 Imports = - - - - 

4 Inter-regional transfers 937 = - - - -93.7 

5 Stock variation (change and adj.) 57.4 - - - -30.8 26.5 

7 Other adjustments So - - - - -93.1 

8 Availability 511.4 = - - 30.8 542.3 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 495.5 - - - 30.8 526.4 
10 (b) Electricity - by industry - - - - - = 
11 (c) Coke and manufactured gases = - - - - - 
13 (e) Steam generation - - - = = = 
14 Net supply 1525 = = - 1555 
15 Producer consumption Wale) = = = 1.6 
16 Non-energy use - - - - cs = 
17 Energy use - final demand 14.3 = = 14.3 
19 Total mining - = = = fad 
20 Pulp and paper and sawmills - - - 
21 Iron and steel x - = = = Xx 
22 Smelting and refining - - = = = à 
23 Cement x = = = = x 
25 Chemicals - = = = 2 pe 
26 Other manufacturing - = = = = = 
ZT Total manufacturing 9.2 _ = Ps 9.2 
43 Residential 5.1 AK 


44 Public administration 
45 Commercial and other institutional 


TABLE 5G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


TS 


Diesel Light Heavy Tar, pitch, 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


gr re NU UN RS 
gigawatt hours 


Electricity generated: ses 
1 by utilities 1 333 = z 
2 by industry = = i e te = 
3 Total 12333 = 1 2 362 2 
Electricity generated: oe uae 
4 by utilities 4 380 = = 
5 by industry £ = ns 2 1 id 2 
6 


Total 4 380 = 17 5 1 186 = 
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TABLEAU SE. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


eee 


Total de 
produits non 
énergétique 


Autres 
produits 


Huiles et 
graisses 
lubrifiantes 


Produits Asphalte 
spéc i aux/ 


base-naphte 


Alimentation 
pétrochimique 


Year-to-date = Cumulatif de |’ année 


e 3 


S 


Ss 


milliers de mètres cubes 
x X xX X xX X Production 1 
x x X x X X Exportations 2 
xX xX xX xX xX X Importations 3 
X X X X X X Transferts inter-régions 4 
X xX X xX X X Variation des stocks 5 
x X x xX xX X Transferts inter-produits 6 
x X xX X X X Autres ajustements 7 
Br. 2= | 63.4 17.0 -- 149.6 Disponibilité 8 
X X Xx x X X Autoconsommation 15 
67.1 Zon 63.4 16.9 =~ 149.5 Ecoulement final 16 
- - = 4.0 - 120 Total minier 19 
67.1 = 4.0 4.0 1521 Total manufacturier 27 
= = = 0.1 OF) Forestier 28 
= à 594 0-5 60.0 Construction 29 
- - - 79 - 7.9 Transport 41 
= 0-2 = 0.2 Agriculture 42 
- = = 1.0 = 1.0 Administration publique 44 
= 2-1 = 2.8 == 4.4 Commerces et autres institutions 45 
x xX xX X X X Différence statistique 46 
TABLEAU 5F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
Canadien bitumineux importé tous genres 
Year-to-date = Cumulatif de l’année 
ki lotonnes 
2 496.1 = = = - 2 496.1 Production 1 
615.2 = = = = 615.2 Exportations 2 
= = = = - Importations 3 
ele Bat = = = - - 128.7 Transferts inter-régions 4 
52.0 = = = =35..5 16.5 Variation des stocks 5 
TÉL = = = = 18.7 Autres ajustements 7 
1 718.8 = - = 35.5 1 754.3 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
1 648.5 = = À 30.8 ME TS 04 a) Énergie électrique - par services 5 
3 = = = = = b) Energie électrique - par industries 10 
1527 = - = 4.6 2028 c) Coke et gaz manufacturé UD 
= = = = = = e) Production de vapeur 13 
54.6 = = = = 54.6 Disponibilité nette 14 
4.1 = = = = 4.1 Autoconsommation 15 
= = = “= = - Usage non-énergétique 16 
50.5 = 50.5 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - - Total minier 19 
= = = = Pâtes et papier et scieries 20 
x = = = = x Sidérurgie 21 
- - - - - = Fonte et affinage Le 
X = = = = X Fabricants de ciment 23 
- - - - - - Produits chimiques 25 
= = = = = = Manufacturier - autres 26 
ease - - - - 2322 Total manufacturier 27 
PUR = - = = 27.3 Domestique 43 
- - - = = - Administration publique 44 
= = = = = - Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 5G. Energie électrique produite à partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood | iquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustibles 
gigawatt Heures 
Trimestre 3 
Production de l'énergie électrique: 
- - - - - 1 652 par services 1 
= 8 28 = = 81 par industries 2 
- 8 28 - - 1) fos Total 3 
Cumulatif de | ‘année 
Production de l'énergie électrique: 
- - - - - 5 445 par services : 
- 23 81 - - 248 par industries 5 
- 23 81 = - 5 693 Total 6 
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TABLE 6A. Primary and Secondary Energy - New Brunswick = 1988 Quarter 3 
Crude Natural Gas plant Primary Steam 
Coal oil gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Caz LGN des Électricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
kilotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 
1 Production 120.1 = = = 1) Balad = 
“4 Exports i a a da 1 Î aE Gs a 
3 Imports Far = a = 33-10 = 
4 Inter-regional transfers 42.1 = = 1225 460.7 = 
5 Stock variation (change and adj.) 11.2 = = 0.1 = = 
6 Inter-product transfers = = = = = 
7 Other adjustments —1029 = = = = = 
8 Availability 192-4 = = 1129 1 046.2 - 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 192.4 = = = = 
10 (b) Electricity - by industry = = = = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases = = r = = a 
12 (d) Refined products = ce = “ = = 
13 (e) Steam generation = = = = = 112.25 
14 Net supply ae = = 1123 1 046.2 11245 
15 Producer consumption = = = Oot 209.4 = 
16 Non-energy use = = = 023 = = 
17 Energy use - final demand = = = 22.8 2 334.9 112.5 
18 Iron mines = = = = = = 
18 Total mining = = = Wes 146.9 - 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = 897.9 182.5 
21 Iron and steel = = = = = = 
22 Smelting and refining = = = X xX X 
23 Cement = = = x xX X 
24 Petroleum refining = es = x x X 
25 Chemicals = = = = 48.5 = 
26 Other manufacturing = = = 4.8 17525 = 
21 Total manufacturing = - = 4.8 1 201.4 112.5 
28 Forestry = = = = - - 
29 Construction = = = = - - 
30 Total industrial - = = 6.0 1 348.3 Zo 
ah Railways = = = - - - 
34 Airlines = = = = - - 
37 Marine = = = = - - 
38 Pipelines = = - - - - 
oo Road transport and urban transit = = = 2.8 = = 
40 Retail pump sales = = - - - - 

41 Transportation - - - 258 - 

42 Agriculture - - - 022 1223 
43 Residential == = = Tare, 604.7 - 
44 Public administration = = = 0.4 19.9 = 
45 Commercial and other institutional = = = 6.0 409.7 = 
46 Statistical difference - - - -- - - 

terajoules 
1 Production 8.315 = = = 6 594 = 
2 Exports = = = 28 4 606 = 
3 Imports 868 - - - 119 - 
4 Inter-regional transfers 1 162 = z 332 1 653 ig 
5 Stock variation (change and adj.) - 308 - - 12 = > 
6 Inter-product transfers - - = = = 2 
7 Other adjustments LRO = = = = = 
8 Availability 52352 - - 291 3 766 = 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 5 351 = = = = ha 

10 (b) Electricity - by industry - - = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases - - = = = = 
12 (d) Refined products - = = a - = 
13 (e) Steam generation - = a = = as 
14 Net supply 1 = - 291 3 766 309 
15 Producer consumption - : = 3 754 = 
16 Non-energy use - = = 26 = 5 
17 Energy use - final demand 1 - = 582 8 622 309 
18 Iron mines - = = a 2 = 
19 Total mining - - - 31 529 = 
20 Pulp and paper and sawmills = - - - ON232 309 


21 Iron and steel - = = = 
22 Smelting and refining - - = x x 
23 Cement = = = x x x 
24 Petroleum refining - = = x x 
25 Chemicals = 2 2 a 


26 Other manufacturing = = = 123 632 : 
27 Total manufacturing = - - 123 4 325 309 
28 Forestry - - - = es 
29 Construction = = = - = = 
30 Total industrial - - - 153 4 854 309 
31 Rai lways = - = = = 
34 Airlines = - - - Fe = 
37 Marine = - ~ - = = 
38 Pipelines = - - ~ - = 
39 Road transport and urban transit = - - 71 - = 
40 Retail pump sales = - - - - = 
41 Transportation - ~ - 7 - = 
42 Agriculture = - - 5 44 = 
43 Residential | = - 189 ah JE à 
44 Public administration = - - 10 72 = 
45 Commercial and other institutional - - = 153 1 475 - 
46 Statistical difference - - 
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TABLEAU BA. L'énergie primaire et secondaire - Nouveau-Brunswick 
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1988 Trimestre 3 


prim. 
& second. 


prim. 
& second. 


HORA 


af SSS DS Oe fe * 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferroviéres 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


œ —j O O1 B wr 
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TABLE 6B. Primary and Secondary Energy - New Brunswick - 1988 Quarter 3 = Year-to-date 
Crude Natural Gas plant Primary Steam 
Coa! oil gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Electricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
kilotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 

1 Production ANSE 2 a > 5 833.7 = 

2 Exports = hs = S22 3 809.6 > 

3 Imports 29.9 = = 3 200.0 = 

4 Inter-regional transfers 43.8 = = 231 1 476.4 - 

5 Stock variation (change and adj.) -44.1 a 5 =o a 

6 Inter-product transfers > = = > = > 

7 Other adjustments 1802 = = 5 = 

8 Availability 517.6 = - 2356 3 700.5 - 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 517.5 = = = = 
10 (b) Electricity - by industry = = > = 5 = 
11 (c) Coke and manufactured gases = 2 > = 3 
12 (6) Refined products = = = > = = 
13 (e) Steam generation = = = = = se eh VA 
14 Net supply 0.1 = = 23.6 3 700.5 357.2 
15 Producer consumption = = 3 0.3 718.3 = 
16 Non-energy use = = 1.6 = = 
17 Energy use - final demand OM - - 69.5 8 494.1 357.2 
18 Iron mines = == = E = = 
19 Total mining = = = 3.4 466.5 = 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = 2 ROZ 302.2 
21 Iron and steel = = = = = = 
22 Smelting and refining = = = xX x xX 
23 Cement = = = X Xx x 
24 Petroleum refining = = = X X xX 
25 Chemicals = = = = Tant S 
26 Other manufacturing = = = 1er 547.0 = 
27 Total manufacturing = = Ue OT 3 643.4 357.2 
28 Forestry = = = = = 
25 Construction = = = 3:5 = = 
30 Total industrial = = = 20.6 4 109.9 397.2 
31 Railways = = = = = = 
34 Airlines = = = = = = 
Sif Marine = = = = = 2 
38 Pipelines = = = = = = 
39 Road transport and urban transit = = 50 = = 
40 Retail pump sales - = = = = 
41 Transportation - - - 3.0 = = 
42 Agriculture = = = 0.6 60.3 = 
43 Residential 0.1 = = Valve ESTAS Tra) = 
44 Public administration = - = Tee 58.6 = 
45 Commercial and other institutional = = = 124 1 498.1 = 
46 Statistical difference - - - - -- - 

terajoules 

1 Production 11 407 = = = 21 001 = 

2 Exports = = = 82 13 714 = 

3 Imports 868 - = - 720 = 

4 Inter-regional transfers 1 208 = = 609 595 = 

5 Stock variation (change and adj.) -1 218 - - -80 - - 

6 Inter-product transfers - - - - - - 

7 Other adjustments - 374 - - - - - 

8 Availability 14 327 - - 607 130322 = 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 14 325 - - = - - 
10 (b) Electricity - by industry - - = > = - 
11 (c) Coke and manufactured gases - - - - - - 
12 (d) Refined products - = = 2 p 
13 (e) Steam generation = = = a à e 
14 Net supply 2 : - 607 13 322 382 
15 Producer consumption - - = 8 ? 586 = 
16 Non-energy use - = = 46 = 4 
17 Energy use - final demand 2 - - 1 774 30 579 982 
18 Iron mines = = = x E 
19 Total mining = & = 87 1 680 = 
20 Pulp and paper and sawmills - = = = 9 730 982 
21 Iron and steel - ~ = cs ki E 
22 Smelting and refining - = x X x 
23 Cement = £ a X x Xx 
24 Petroleum refining - = = x X X 
25 Chemicals = = = zl 474 pa 
26 Other manufacturing = = = = 
21 Total manufacturi 220 | Gee 
He acturing - - - 350 13 46 982 
29 Construction = = = 89 5 a 
sn Lee industrial - = = 526 14 796 982 

ailways = = £ 2 = z 
34 Airlines = = = # À 
37 Marine = a Ee, : . a 
38 Pipelines = 2 e a zx a 
39 Road transport and urban transit = = = 230 = 5 
40 Retail pump sales = = es a i Me 
41 Transportation - = = 230 = - 
42 Agriculture = = = 15 217 = 
43 Residential 2 - - 539 9 962 s 
44 Public administration - - - 28 211 3 
45 Commercial and other institutional = - - 437 § 383 3 
46 Statistical difference = = = vs Cu = 
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TABLEAU 6B. L'énergie primaire et secondaire - Nouveau-Brunswick 
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Total 


1988 Trimestre 3 - Cumulatif de | ‘année 


prim. 


& second. 


Total 


prim. 


& second. 


LT à 


D. 45, he ° 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 6C. Refined Petroleum Products - New Brunswick = 1988 Quarter 3 
Refinery Still Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 


oo ee 
thousands of cubic metres 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 

Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 17e 

Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities - 
(b) Electricity - by industry = 
(e) Steam generation = 

Net supply 

Producer consumption 

Non-energy use 

Energy use - final demand 
Iron mines 

13 Total mining 

20 Pulp and paper and sawmills 

FN Iron and steel 

22 Smelting and refining 

23 Cement 

29 Chemicals 

26 Other manufacturing 

FAT Total manufacturing 

28 Forestry 

29 Construction 

30 Total industrial 

31 Rai lways 

32 Canadian airlines 

33 Foreign airlines 

35 Domestic marine 

36 Foreign marine 

38 Pipelines 

39 Road transport and urban transit 

40 Retail pump sales 

41 Transportation 

42 Agriculture 

43 Residential 

44 Public administration 

45 Commercial and other institutional 

46 Statistical difference 
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terajoules 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 

Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 

Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 

Net supply 

Producer consumption 

Non-energy use 

Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 

20 Pulp and paper and sawmills 

21 Iron and steel: 

22 Smelting and refining 

24 Cement 

25 Chemicals 

26 Other manufacturing 

ra Total manufacturing 

28 Forestry 

29 Construction 

30 Total industrial 

31 Railways 

32 Canadian airlines 

33 Foreign airlines 

35 Domestic marine 

36 Foreign marine 

38 Pipelines 

39 Road transport and urban transit 

40 Retail pump sales 

41 Transportation 

42 Agriculture 

43 Residential 

44 Public administration 

45 Commercial and other institutional 

46 Statistical difference 
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TABLEAU 6C. Produits pétroliers raffinés - Nouveau-Brunswick - 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 

lourds 


Ww 
ur 
per 
. . 
wo | x © Co XX XXE XX x 


7 
tae Pa 
INO! uw!lxx | ons 


Petroleum 
coke 
Coke 
pétrolier 


N X< xX x xX XX x 


Ox x x x KK 


w 
w 


Aviation Aviation 
gasoline turbo fuel 


Essence 
d'aviation réacteur 
milliers de mètres cubes 

xX X 

x x 

xX X 

xX X 

x X 

X xX 

X x 
0.8 3.8 
0.8 558 
xX xX 
0.8 3.8 
= 51 

- 5. 
0.4 3.6 
0.4 es 
X X 

terajoules 

X X 

X xX 

xX X 

x X 

xX X 

X xX 

X X 
27 352 
27 352 
xX X 
27 352 
- 184 

- 184 
15 130 
12 39 
x X 


Carbu- 


Non energy 
products 
Produits non- 
énergétiques 


cox Mx XX D 


83. 


83. 
83. 


1988 Tri 


Total 
products 


Total des 
produits 


Pe 6K6 Tee . . Fa ‘ 
XNNOWWNN 1 Oh I RONMIXX | DUT! — 0 X — WU WD XX x x x 


eS PS Oe OS OR OS Oe 


33 723 


mestre 3 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest i que 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 6D. Refined Petroleum Products - New Brunswick 
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Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 


Stock variation (change and adj. 


Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 


Stock variation (change and adj.) 


Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Tota! industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 
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1988 Quarter 3 = Year-to-date 
Still Motor Kerosene & 

gas gasoline stove oil 

Gaz de Essence Mazouts 


distillation 
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thousands of cubic metres 
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TABLEAU 6D. Produits pétroliers raffinés - Nouveau-Brunswick = 


fue 


Ma 


Heavy 
| oil 


zouts 


lourds 
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Petroleum 
coke 


Coke 
pétrolier 


OXXXXX x x 


28. 


28. 


BE CSS eee eS 


CO CS a Oe eae ee ee Re 


= tT 8 


NX x x Oo XX 


1 18 
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Aviation Aviation 
gasoline turbo fuel 


Essence Carbu- 
d'aviation réacteur 
milliers de mètres cubes 

xX x 

xX xX 

x x 

x X 

xX X 

x X 

x x 

Les 25.8 

Zea 25.8 

x x 

2.3 2578 

= 13.0 

= 1371 

1.0 923 

| A VAR 

xX X 
terajoules 

x X 

xX X 

X X 

X xX 

x X 

xX X 

Xx X 

76 926 

76 926 

x xX 

76 926 

= 468 

- 1 

- 469 

35 354 

42 103 

X X 


Non energy 
products 


Produits non- 
énergétiques 


OXXXXX x x 


128. 
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1988 Tri 


Total 
products 


Total des 
produits 
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mestre 3 - Cumulatif de l'année 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest i que 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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New Brunswick - 1988 Quarter 3 


TABLE 6E. Non-energy Refined Petroleum Products 
ee Se SE EE ee ee eee 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


oo 
Quarter 3 - Trimestre 3 


thousands of cubic metres 


1 Production x X X X x X 
Z Exports X x x X X xX 
3 Imports X X X x X X 
4 Inter-regional transfers X X xX X x X 
5 Stock variation (change and adj.) x X X xX xX x 
6 Inter-product transfers X x X xX X x 
7 Other adjustments X X X x X xX 
8 Availability 385 O1 74.5 5.6 0.1 83.8 
15 Producer consumption X X x X xX X 
16 Final demand 3.5 0.1 745 5.6 0.1 83.8 
19 Total mining = - = 0.8 = 0.8 
27 Total manufacturing 35 = ole Nad = 12.4 
28 Forestry = = = 0.1 = 0.1 
29 Construction = = 66.8 OnZ = 67.0 
41 Transportation - = = 243 = 2.3 
42 Agriculture = = = ZE = == 
44 Public administration = = = 0.1 = 0.1 
45 Commercial and other institutional = Ou = 029 0.1 fat 
46 Statistical difference x X X xX xX xX 
TABLE 6F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
Quarter 3 - Trimestre 3 
Kilotonnes 
1 Production 120.1 = = = = 120.1 
2 Exports - - - - - = 
3 Imports = = = 7569 29.9 
4 Inter-regional transfers 42.1 = = - - 42.1 
5 Stock variation (change and adj.) NZ - - - - -11.2 
7 Other adjustments =O = = = - -10.9 
8 Availability 162.5 - - - 29.9 192.4 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity — by utilities 16225 = = = 29.9 192.4 
10 (b) Electricity - by industry - - - = = = 


) 

11 (c) Coke and manufactured gases - - - - - = 
13 (e) Steam generation - - = = = = 
14 Net supply -- - = = = ae 
15 Producer consumption - - - = = = 
16 Non-energy use - - a = 2 = 
17 Energy use - final demand -- - - - = = 
19 Total mining - - = = a = 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = a 


21 Iron and steel - = = a = x 
22 Smelting and refining - - = £ = 2 
Ze Cement - = = = = 2 


25 Chemicals - = = = = ce 
26 Other manufacturing - = = = = eS 
27 Total manufacturing - - = = = = 
43 Residential == = = = = sa 
44 Public administration - = é x = æ 
45 Commercial and other institutional - - = = : 2 


TABLE 6G. Electricity Generated from Fossil! Fuels 
SE ee eae ee eee eee ee 


Diesel Light Heavy hats piitenr 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diesel légers lourds coke de pétr. 


ee ee eS I ae ee 
gigawatt hours 


Electricity generated: pear ila 
1 by utilities 383 = -- 2 
2 by industry - = = : ee « 
3 Total 383 = = 1 1 105 = 

Y = = 

Electricity generated: ne 
4 by utilities 1 374 - = 
5 by industry = = si : ê 4 
6 Total 11974 = 3 5 3 910 = 
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Nouveau-Brunswick - 


TABLEAU 6E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


1988 Trimestr 


e 3 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique speci aux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
Year-to-date = Cumulatif de | ‘année 
milliers de métres cubes 
X x X X X X Production 1 
x X X xX xX X Exportations pe 
X xX X * X X Importations 3 
X X x X xX X Transferts inter-régions 4 
X xX x xX xX X Variation des stocks 5 
X xX x X xX X Transferts inter-produits 6 
Xx x X X X X Autres ajustements 7 
4,0 0.6 104.3 16.0 0.1 128.0 Disponibilité 8 
X x X X X X Autoconsommation 15 
7.0 0.6 104.3 16.0 0.1 128.0 Ecoulement final 16 
= = = VAR = Zook Total minier 19 
7.0 - 10.7 3.9 = 21.6 Total manufacturier 27 
< = = 0.1 = 0.1 Forestier 28 
= = 997 0.4 = 94.1 Construction 29 
- - - 7.0 - 7.0 Transport 41 
= = = 0.1 = 0.1 Agriculture 42 
= = - OL Z = 0.2 Administration publique 44 
= 0.6 + Det 0.1 2.7 Commerces et autres institutions 45 
X X X X X Différence statistique 46 
TABLEAU 6F. Détails de charbon 
Bi tumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
Year-to-date - Cumulatif de | ‘année 
ki lotonnes 
as = = = = 413.3 Production 1 
- - = = = - Exportations Z 
= = = = 29.9 29.9 Importations 3 
43.8 <. = = = 43.8 Transferts inter-régions 4 
=44. 1 - = - - -44.1 Variation des stocks 5 
=13)..5 = = = = -13.5 Autres ajustements 7 
487.7 - = - 29%9 517.6 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
487.6 - = = 299 517.5 a) Energie électrique - par services 3 
- - - - = = b) Energie électrique - par industries 10 
- - - - - - c) Coke et gaz manufacture 11 
- - - - = = e) Production de vapeur 13 
0. - - - - 0. Disponibilité nette 14 
- - = - = - Autoconsommation 15 
- - - = = - Usage non-énergétique 16 
0.1 = - = 0.1 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - - = Total minier 19 
- - - - - = Pâtes et papier et scieries 20 
- - - = = = Sidérurgie 21 
- - - - = = Fonte et affinage 22 
- - - - = = Fabricants de ciment 29 
- - - - = = Produits chimiques 25 
- - - = = = Manufacturier - autres 26 
- - - - - - Total manufacturier 27 
0.1 - - - - 0.1 Domestique 43 
- - - - = - Administration publ ique 44 
- - - - = - Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 6G. Energie électrique produite à partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood liquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 


manufactures 


pâte épuisée 


gigawatt Heu 
Trimestre 
19 50 
19 50 


Cumulatif de | 


63 157 
63 157 


res 


3 


‘année 


de centrale 


combustibles 


165 
i 558 


45999 
513 
5, Sz 


Production de l'énergie électrique: 


par services 
par industries 
Total 


Production de l'énergie électrique: 
par services 
par industries 
Total 


ous. 
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TABLE 7A. Primary and Secondary Energy - Quebec = 1988 Quarter 3 
ee er Ore Creda OR OT M eee etme 
Coal oil gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Electricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
ki lotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 
1 Production oa A = El 31 702.3 = 
2 Exports - 246.8 AVS 38.9 3 51625 = 
3 Imports ion 2 468.6 si F % a 
4 Inter-regional transfers 51.1 1 626.8 984.4 128.1 5 164.1 = 
5 Stock variation (change and adj.) 16.0 -73.6 > CR = 7 
6 Inter-product transfers fa re a % ï ~ 
7 Other adjustments ONE Seis ff = = = à 
8 Availability 198.4 329185 342.8 Stes 33 349.9 - 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities = = = fe : a 
10 (b) Electricity - by industry = = 0.6 7 = m 
11 (c) Coke and manufactured gases = = d = = = 
12 (d) Refined products = Seg ss5 = 4.0 = = 
13 (e) Steam generation = = = = = 58: 0 
14 Net supply 198.4 - 942.2 87.3 33 348.9 8.0 
15 Producer consumption = = = Wid 2547 e = 
16 Non-energy use 45.9 = = 12906 = = 
17 Energy use - final demand 169725 = 855.0 (As Td 30 841.1 8.0 
18 Iron mines = = X X Xx = 
19 Total mining = - i 4.1 575.8 - 
20 Pulp and paper and sawmills = = 118.6 = Sa REC = 
21 Iron and steel 6.3 = 107.1 = TITLE - 
22 Smelting and refining 75.6 = 70.8 = Gr 57 Sis = 
23 Cement 70.6 = LA = ae) = 
24 Petroleum refining = = 114.3 = 276.2 = 
25 Chemicals = = 35-5 = 1-1:35..4 8.0 
26 Other manufacturing = = 79516 10.1 2213940 = 
27 Total manufacturing 152.5 = 704.8 10.1 1124013028 8.0 
28 Forestry = = = = = = 
23 Construction = = = = = = 
30 Total industrial 152.5 - 706.0 14.2 17 706.6 8.0 
31 Railways = = = = = = 
34 Airlines = = = = = z 
37 Marine = = = = = = 
38 Pipelines = = Gea = = = 
ag Road transport and urban transit = = = 26.0 88.3 = 
40 Retail pump sales = = 220 > = = 
41 Transportation = = 8.1 26.0 88.3 = 
42 Agriculture = 0.1 6.1 365.9 = 
43 Residential = = Beez ioez 6 500.3 = 
44 Public administration = = 120 20 1 330.0 = 
45 Commercial and other institutional = = 95.6 1282 4 849.9 = 
46 Statistical difference = = 87.1 De = = 
terajoules 
1 Production = = - = 114 128 = 
2 Exports = 3 504 1 576 1 084 12 659 = 
3 Imports 4 942 95 065 = = : = 
4 Inter-regional transfers 1 410 62 648 Bien 3 353 18 591 = 
5 Stock variation (change and adj.) 438 =2 836 - =72 = cs 
6 Inter-product transfers - - - - - - 
7 Other adjustments 207 SA = = - = 
8 Availability 5 617 150 903 35 655 2 341 120 060 = 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities - - - - - - 
10 (b) Electricity - by industry - - 22 - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases - - - - - - 
12 (d) Refined products = 150 903 = 114 = = 
13 (e) Steam generation - - = = - = 
14 Net supply 5 617 - 35 633 2 226 120 060 22 
15 Producer consumption - - - 43 9 171 = 
16 Non-energy use 19325 = = 3 482 = = 
17 Energy use - final demand 4 291 - 32 338 1 958 111 028 22 
18 Iron mines = = xX xX x = 
19 Total mining = - 45 105 2 073 = 
20 Pulp and paper and sawmills = = 4 486 = 19 841 = 
ZI Iron and steel 183 - 4 051 = 2 781 = 
ee Smelting and refining 2 095 = 2 677 = 23 671 ye 
23 Cement 2 013 = 845 = 436 
24 Petroleum refining - - 4 346 = 994 = 
25 Chemicals - = 1 343 = 4 088 22 
26 Other manufacturing - - 8 909 258 9 860 Æ 
27 Total manufacturing 4 291 = 26 657 258 Bi 671 22 
28 Forestry = = a EF = < 
29 Construction - = = = ae 5 
30 Total industrial 4 291 = 26 702 363 63 744 22 
31 Railways - = = = s 5; 
34 Airlines = = 2 = 2 E 
37 Marine = > = aa a = 
38 Pipelines = Fs 230 = = ¥ 
39 Road transport and urban transit = - = 664 318 = 
ne : Retail pump sales = = 76 = = 2 
ransportation - = + 
42 Agriculture = a = 664 318 a 
43 Resid ph 3 156 an 
esidential — = = 1 446 414 23 401 = 
44 Public administration = = 265 51 4 788 = 
45 Commercial and other institutional Le = S617, dti 17 460 = 
46 Statistical difference - - 3 296 = =e = 
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TABLEAU 7A. L'énergie primaire et secondaire - Québec - 
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1988 Trimestre 3 
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& second. 


Tota! 


prim. 


& second. 


AK 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
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TABLE 7B. Primary and Secondary Energy - Quebec 3 1988 Quarter 3 - Year-to-date 
| ee Ne Tee neant CN Tener eee 
Coal oil gas NGL’s electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Électricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
kilotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 

1 Pr ction a À 7 Fe 110 701.2 = 

2 Shak = 1 053.0 138.0 126.4 9 968.1 = 

3 Imports 384.0 C80 ad = oe 20.0 = 

4 Inter-regional transfers 81.0 RSS PP ieee Ne) 306.3 18 730.2 = 

5 Stock variation (change and adj.) -66.4 42.6 = Sys S| = - 

6 Inter-product transfers = = = = = = 

7 Other adjustments =. 5 =O - - - 

8 Availability 523.8 1183198 329913 2072? 119 483.2 - 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities = = = à = = 
10 (b) Electricity - by industry = = 2514 = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = = = 2 
12 (d) Refined products = 113 TES = 4.0 = - 
13 (e) Steam generation S ~ > = 5 20-29 
14 Net supply GET = 38938970 198.2 119 483.2 26.3 
15 Producer consumption = = = le Tf 9 790.8 = 
16 Non-energy use 141.0 = = 25258 = - 
17 Energy use - final demand 388.8 - 328142 267.7 1092955 2 26.9 
18 Iron mines = = Xx x X - 
19 Total mining = = fee Uf 13.6 26317-6 - 
20 Pulp and paper and sawmills = = 2631] = 18 694.6 … 
21 Iron and steel 128%) = 348.3 = Wem shel ie if = 
22 Smelting and refining 197.1 = CAS = 19-3306 = 
23 Cement 178.8 = 56.0 = 33022 = 
24 Petroleum refining = mS [asics Uf = 836.2 = 
25 Chemicals = = 107.8 = Saad 26.9 
26 Other manufacturing = = 996.8 oad 8 958.9 = 
Lt Total manufacturing 388.8 = RSA 3329 53497222 26.9 
28 Forestry = = = = = = 
29 Construction = = = HB = = 
30 Total industrial 388.8 = 2 374.8 AE 56 289.8 26.9 
31 Railways = = = - = - 
34 Airlines = = = = - - 
ot Marine = = - = - - 
38 Pipelines = = 1220 = = = 
39 Road transport and urban transit = = = 74.6 Zin - 
40 Retail pump sales = = 4.6 = = = 
41 Transportation = = 16.6 74.6 PATENT - 
42 Agriculture = = 0.1 20.4 1 264.0 = 
43 Residential - = Aoi ean 5452 30 560.6 = 
44 Public administration = = 46.7 6.8 4 634.2 
45 Commercial and other institutional = = 884.8 40.6 16 949.5 = 
46 Statistical difference - - 174.8 -- -- 

terajoules 

1 Production ~ - - - 398 524 - 

2 Exports = 40 551 5 218 3 492 35 885 = 

3 Imports 10 870 264 592 = = 72 = 

4 Inter-regional transfers 2 236 213 788 156) 170 ie Sil 67 429 = 

5 Stock variation (change and adj.) = 1903 1 642 = - 656 = = 

6 Inter-product transfers = - - - - - 

7 Other adjustments -42 207 = = = = 

8 Availability 14 967 435 925 150 952 5 153 430 140 = 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities - - = = = = 
10 (b) Electricity - by industry - - 89 = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases - - = = = & 
12 (d) Refined products = 435 925 = 114 = - 
13 (e) Steam generation - - = = = 
14 Net supply 14 967 - 150 863 5 039 430 140 74 
15 Producer consumption - = = 43 35 247 iB 
16 Non-energy use 4 073 = = 6 805 S = 
17 Energy use - final demand 10 894 = 144 253 6 834 395 839 74 
18 Iron mines = = X xX X = 
19 Total mining = = 102 347 8 343 = 
20 Pulp and paper and sawmills = = 13 732 = 67 301 = 
21 Iron and steel 374 = ihe Aye = 8 639 = 
22 Smelting and refining 5 459 - 8 223 = 63 590 = 
Z3 Cement 5 061 = 2 119 Ss 1 189 = 
24 Petroleum refining = = 10 692 Es 3 010 = 
25 Chemicals = : 4 078 - 12 319 74 
26 Other manufacturing - = 37 699 865 32 252 = 
27 Total manufacturing 10 894 = 89 714 865 194 300 74 
28 Forestry - Z 2 = Ss ie 
29 Construction = = 603 5 - 


30 Total industrial 10 894 = 89 816 1 815 202 643 74 
31 Railways = = 


34 Airlines F = 


37 Marine - - = = = 
38 Pipelines = - 454 = = 
33 Road transport and urban transit = - - 1 905 926 


40 Retail pump sales 
41 Transportation 


o 
NS 
o 
coe 
w 
O 
un 
w 
nN 
oa 

Se a a: ON ie Var 


42 Agriculture A 5 521 4 550 
43 Residential | | = = 18 575 1 384 110 018 
44 Public administration = = 19767 174 16 683 
45 Commercial and other institutional = - 33 464 1 037 61 018 


46 Statistical difference - = 6 609 =| 
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TABLEAU 7B. L'énergie primaire et secondaire - Québec - 
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Transferts inter-produits 
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Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffines 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergéti que 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
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Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
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Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
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Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domest ique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
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Total manufacturier 
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Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domest ique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


œ -J M O1 CO F2 — 


hi at ed euh cb et dE mt 
œ j M O1 B& © FN) — © 


œo 3 OM O1 & Go) FD — 


pee ge cf euh oh et ee et 
NN OUT B WMH © 


- 72 - 


TABLE 7C. Refined Petroleum Products - Quebec = 1988 Quarter 3 
en SSS eee EE 
Refinery Still Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diesel légers 


thousands of cubic metres 


1 Production 118.9 167:5 1267273 Sse 2 816.2 233.7 
2 Exports 1.6 = Sn 4.0 (BA: 60.3 
3 Imports - = 401.8 2549 15 tes 170.8 
4 Inter-regional transfers GA = -48.4 = Sas -44.7 48.3 
5 Stock variation (change and adj.) 0.6 = TOE 84.7 3208 1432 
6 Inter-product transfers AIRE 0.6 5.8 -4.3 - 106.3 101.1 
7 Other adjustments SO a STONE WN AO) 0.8 “158 
8 Availability 1215 188.1 1285278 Za} 784.0 292.4 
Transformed to other fuels: 

§ (a) Electricity - by utilities = = = = 5.4 8.1 
10 (b) Electricity - by industry = = a a ri 5 
13 (e) Steam generation a = s ks a = 
14 Net supply 127.5 188.1 1 852.8 2471 778.5 284.3 
15 Producer consumption 0.8 188.1 0.1 = 0.9 0.1 
16 Non-energy use * = . 4 ‘i 2 
17 Energy use - final demand * = 1 852.6 24.1 TTL 284.1 
18 Iron mines * = = 7 Xx ‘i 
19 Total mining * = = = 24.6 6.1 
20 Pulp and paper and sawmills * = = = 23.8 = 
21 Iron and steel * = = = On? = 
22 Smelting and refining x = = = 2 = 
23 Cement x = 2 = 3.9 = 
fits Chemicals * = = = 0.4 = 
26 Other manufacturing * = = 0.5 34.9 8.1 
27 Total manufacturing * = = O25 66.9 8.1 
28 Forestry * = = Os Soro One 
29 Construction % = = (CR else Var 
30 Total industrial * = = 0.8 156.9 26.7 
31 Rai lways * os = = 43.9 = 
32 Canadian airlines x = = <i = = 
33 Foreign airlines # = = = = = 
35 Domestic marine x = = = 34.4 ss 
36 Foreign marine * = = = 14.6 = 
38 Pipelines x = = = == = 
39 Road transport and urban transit * = Gien = 109.8 = 
40 Retail pump sales * = 1 688.1 = 265.4 - 
41 Transportation « - 1073972 - 468.2 = 
42 Agriculture x = 299 0.6 2831 4.0 
43 Residential x = = lar’ = 183.8 
44 Public administration x = 14.5 0.1 5904 1er! 
45 Commercial and other institutional * = 69.1 So! 64.0 67.9 
46 Statistical difference * oS = = = 

terajoules 

1 Production SAC 7 826 57 960 EME) 31570 3 038 

2 Exports 40 = LP SINS} REZ 33 28834 

3 Imports = = 152925 974 5 850 6 608 

4 Inter-regional transfers 170 = yh Lira) 0067 SA) af Ces, 1 869 

5 Stock variation (change and adj.) HES = 36503 3190 il tel 7 479 

6 Inter-product transfers -45 25 201 Gi Ami 3 909 

7 Other adjustments = = 11 BG 867 31 = eh! 

8 Availability 3271 7 851 64 217 908 30 324 11 309 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities - - = 209 314 
10 (b) Electricity - by industry - - - - 1 - 
13 (e) Steam generation - - - = = = 
14 Net supply el YaUlth 7 851 64 217 908 30 114 10 995 
15 Producer consumption 21 785 5 == 34 6 
16 Non-energy use * = = = = = 
17 Energy use - final demand * - 64 212 908 30 081 10 990 
18 Iron mines * - = = x = 
19 Total mining * - - 1 951 235 
20 Pulp and paper and sawmills x - = = 922 = 
21 Iron and steel x = = = 28 = 
22 Smelting and refining x = = 122 = 
23 Cement * = = = 152 = 
25 Chemicals * = = = 15 = 
26 Other manufacturing x = : 18 1 349 315 
27 Total manufacturing * = E 18 2 588 315 
28 Forestry * = = 3 1 294 29 
20 Construction * = 2 g 1 234 453 
30 Total industrial x = À 31 6 068 1 033 
31 Railways * - - - 1 700 = 
32 Canadian airlines * = = = x = 
GES Foreign airlines * = x L = s 
35 Domestic marine * - - hess 
36 Foreign marine * = = S66 =: 
38 Pipelines * = = = 2 3 
39 Road transport and urban transit * = à - 
40 Retail pump sales x = 58 ae = 10 26e = 
41 Transportation x = 60 280 = 18 109 RS 
42 Agriculture * = 1 037 22 1 127 154 
43 Residential * - = 723 s 7 110 
44 Public administration * - 501 4 2 299 66 
45 Commercial and other institutional * = 2 394 130 2 477 2 627 
46 Statistical difference x = 


TABLEAU 7C. Produits pétroliers raffinés - Québec 
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TABLE 7D. Refined Petroleum Products - Quebec 
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- 1988 Quarter 3 
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TABLEAU 7D. Produits pétroliers raffinés - Québec 
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Variation des stocks 

Transferts inter-produits 
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Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
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Mines de fer 
Total minier 
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TABLE 7E. Non-energy Refined Petroleum Products 
NE Re ET 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


ee SS SS Re ee 
Quarter 3 - Trimestre 3 


thousands of cubic metres 


43 Residential 
44 Public administration 
45 Commercial and other institutional 


1 Production 143.5 10.4 STATE sya 83.8 638.9 
2 Exports 38.2 022 16.5 02 Z = 55.1 
3 Imports 19.1 ted 4.4 (la 66.1 Sa 
4 Inter-regional transfers =O is) SAINS 3.6 Zanes AE 
5 Stock variation (change and adj.) 1072 4-3 -16.4 =). 9 3301 2473 
6 Inter-product transfers LS 0.5 =0 6 OZ cos = Siliel 
7 Other adjustments OAI OS =e Bad = S010 = 308.) 
8 Availability UE Wer 324.5 Sis 2153 506.8 
15 Producer consumption 0.1 0.1 SE OP = 0.4 
16 Final demand 116-2 teal 324.5 37.4 2153 506. 4 
19 Total mining = = = 2.8 = 20 
27 Total manufacturing 116.2 = 1552 225 = 281.9 
28 Forestry = = = 14 = 4 
29 Construction = = leita hess) = 172.6 
41 Transportation = = = bats) = 11.6 
42 Agriculture = = = 0.5 = 0.5 
44 Public administration = = lets = 0.5 
45 Commercial and other institutional = Lei = 6.9 ZAR 3582 
46 Statistical difference = = SS = - -- 
TABLE 7F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
Quarter 3 - Trimestre 3 
ki lotonnes 

1 Production = - - - - - 

2 Exports - - - - - - 

3 Imports = = = 82.9 CRE) 174.1 

4 Inter-regional transfers 151 = = = = etl fet 

5 Stock variation (change and adj.) 15.59 = = SF 0 = ed 16.0 

7 Other adjustments -10.8 = = = = -10.8 

8 Availability .4 - = 7923 94.2 198.4 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities - - - - - - 
10 (b) Electricity - by industry - - - = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases = - - - - - 
13 (e) Steam generation - - - = = = 
14 Net supply 24.4 - 73.9 94.2 198.4 
15 Producer consumption - - - - = = 
16 Non-energy use = - - 42 A7 45.9 
17 Energy use - final demand 24.4 - = 75.6 5222 15225 
19 Total mining - = = Æ 3 = 
20 Pulp and paper and sawmills - - - - - - 
21 Iron and steel - - - = 6.3 6.3 
22 Smelting and refining = - = 75.6 = 75.6 
fee! Cement 24.4 - - = 46.2 70.6 
25 Chemicals = = = 2 = = 
26 Other manufacturing - - = = = = 
27 Total manufacturing 24.4 - - 75.6 52.5 152.5 


TABLE 7G. Electricity Generated from Fossil Fuels 
a ee ee ee 8 ee ee ee ee eee eee ee 


Diesel Light Heavy are pte 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


Se a es See. kh SR CR ee ee oe D) US CE 
gigawatt hours 


ne Quarter 3 

Electricity generated: 
Î by utilities - a 17 3 s 
2 by industry = 4 are es 5 = 
3 Total = 4 17 25 5 Pe. 

Y - — 

Electricity generated: PAR toERe 
4 by utilities - = x 
5 by industry - 18 53 pe = 
6 


Total = 18 64 98 103 = 
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TABLEAU 7E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


7—_—_—_—————————— 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique spéciaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
Year-to-date = Cumulatif de | ‘année 
milliers de métres cubes 
341.5 24.0 117.3 69.3 193.8 1 345.9 Production 1 
130.1 0.5 47.5 Oe 7. - 178.8 Exportations 2 
162.6 3.1 4.4 473 22129 396.3 Importations ÿ 
-4:0 127 =p 6.9 8.5 406.7 326.7 Transferts inter-régions 4 
450 m7 1971 et is BA -1.0 Variation des stocks 5 
138.2 3.8 ahs = Beh 45.6 Transferts inter-produits 6 
29119 523 “14,7 40.8 LD - 736.7 Autres ajustements 7 
474.1 24.7 551.1 Vises 3720 1 200.1 Disponibilite 8 
1G ps 0.2 == 0.4 = 0.9 Autoconsommat ion 15 
473.9 24.4 551.0 11229 37-09 1 199.2 Ecoulement final 16 
= = = lS ay4 _ 6.2 Total minier 19 
473.9 = 229.0 40.2 - 743.7 Total manufactur ier ZY 
- - = an = Hs) Forestier 28 
= Z PANE hart = 324.8 Construction 23 
= = = 37.6 - 37.6 Transport 41 
= io 1.6 Agriculture 42 
- - - 1.5 = 1.5 Administration publique 44 
i 24.4 = 18 310 79.8 Commerces et autres institutions 45 
= = == - - -- Différence statistique 46 
TABLEAU 7F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
Year-to-date = Cumulatif de l’année 
ki lotonnes 
= = = = = - Production 1 
= = = = = - Exportations 2 
= = = 204.7 112903 384.0 Importations à 
81.0 = = = = 81.0 Transferts inter-régions 4 
OS = = Ais O0 -66.4 Variation des stocks 5 
-1.5 = = = = -1.5 Autres ajustements 7 
90.0 = - 209.8 230.0 529.8 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
- - - - = ~ a) Energie électrique - par services g 
= = = = & = b) Énergie électrique - par industries 10 
- - - = = = c) Coke et gaz manufacturé 11 
- = = = = = e) Production de vapeur it 
$0.0 = = 209.8 230.0 529.8 Disponibilité nette 14 
= = = = = - Autoconsommation 5 
= = = 12218 12822 141.0 Usage non-énergétique 16 
90.0 = = 197.0 101.8 388.8 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - - - = Total minier 19 
- - - = = = Pates et papier et scieries 20 
= = = = 12.9 1253 Sidérurgie 21 
0.1 = = 197:0 = Wot Fonte et affinage LL 
89.9 = = 88.9 178.8 Fabricants de ciment 3 
- - - = - = Produits chimiques 25 
- - - - = = Manufacturier - autres 26 
$0.0 - - 197.0 101.8 388.8 Total manufacturier 21 
- - - = = - Domestique 43 
- - - - = - Administration publique 44 
= - - = = - Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 7G. Energie électrique produite a partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood | iquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pate épuisée de centrale combustibles 
gigawatt Heures 
Trimestre 3 
Production de l'énergie électrique: 
= = - = PE 29 par services 1 
- - - - - 10 par industries v4 
2 = = = -13 39 Total 3 
Cumitatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
= - - - -20 232 par services “ 
= = - ~ - 31 par industries 5 
> = = = -20 263 Total 6 
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TABLE 8A. Primary and Secondary Energy - Ontario = 1988 Quarter 3 
ends à Diet ge SL CP 
Coal oil gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Electricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
7 ki lotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 

1 Pr tion - 49.3 AZ = 25 264.8 254.1 
1 : 837.4 479.3 378.5 1 787.3 : 
3 Imports 5 460.0 191786 85.0 eres) 546.3 - 
4 Inter-regional transfers 1 508.9 7 487.1 ERBSONS tr079:0 593.6 
5 Stock variation (change and adj.) 2 285.6 -93.8 2 594.8 199.1 6 ï 
6 Inter-product transfers s a 69.8 - F à 
7 Other adjustments 5026 ASH = = = = 
8 Availability 4963777 693520 3 064.3 57925 24 617.3 254.7 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 2489259 = Se = = = 
10 (b) Electricity - by industry 39 = 49.6 = 
11 (c) Coke and manufactured gases 1583 = = = 
12 (d) Refined products = 6 935.0 = 220 = = 
13 (e) Steam generation = = et É S 2010983 
14 Net supply 202.7 = 3 002.9 35225 24 617.3 360.0 
15 Producer consumption = = = 1243 2500 = 
16 Non-energy use = 196.2 349.0 = = 
17 Energy use - final demand 202.7 = 2 708.0 268.0 30 324.8 360.0 
18 Iron mines = ä Xx X x = 
19 Total mining : 49.7 11.8 1 211.4 = 
20 Pulp and paper and sawmills 1325 = 29902 = 98357 - 
21 Iron and steel = = LGBT = die Sti = 
PA Smelting and refining = = 5925 = 164.4 - 
23 Cement 180.2 = Ons = 22907 = 
24 Petroleum refining = = 9923 = 447.6 = 
25 Chemicals = = 290.5 = 1269245 329.5 
26 Other manufacturing oF = 59272 SJ 4 098.3 30.0 
Zt Total manufacturing 2027 - 1 543.9 Sie 7/ 9933277 359.5 
28 Forestry = = = = = = 
29 Construction = = = = = 
30 Total industrial 202.7 - 1 593.6 45.5 11 145.1 359.5 
31 Railways = = = 7 c a 
34 Airlines = = = = = 
37 Marine = = = fs = 
38 Pipelines = = 246.8 = 40.5 = 
39 Road transport and urban transit = = = 99°56 thee: = 
40 Retail pump sales = = Siem = = - 
41 Transportation = = 250.0 39.6 118.4 - 
42 Agriculture = = 34.6 2876 Ge - 
43 Residential = = 491.3 53.9 8 750.0 = 
44 Public administration = = 47.8 Bat 806.4 = 
45 Commercial and other institutional = = 290.8 38.7 8 893.7 QO. 
46 Statistical difference = = 98.8 -5.5 -- = 

terajoules 

1 Production = 1 899 5 039 > 90 953 700 

2 Exports = 32 248 18 126 10 388 6 434 = 

3 Imports 158 339 5 294 SNA 1 324 1 967 - 

4 Inter-regional transfers 33 162 288 328 221 259 27 696 220137 = 

5 Stock variation (change and adj.) 64 662 ORNE 98 137 5 569 = = 

6 Inter-product transfers = = 2 641 = = = 

7 Other adjustments Sh A) 180 = = = = 

8 Availability 125 689 267 O65 115 890 13 063 88 622 700 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities VASTE = 1 = = = 
10 (b) Electricity - by industry 113 = il heey - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases 44 460 - - - - - 
12 (d) Refined products = 267 065 = 5 676 = = 
13 (e) Steam generation - - 441 - - - 
14 Net supply 5 879 - 113) 571 7 386 88 622 990 
15 Producer consumption = = = 314 3 000 = 
16 Non-energy use = - 7 eee) 7 447 - - 
17 Energy use - final demand 5 879 = 102 417 6 842 109 169 990 
18 Iron mines = - X x X - 
13 Total mining = = 1 879 301 4 361 - 
20 Pulp and paper and sawmills 390 = 9 054 = 7 141 a 
21 Iron and steel = = 9 784 = 4 743 à 
22 Smelting and refining = = 2 024 = 592 = 
2 Cement 5226 = 390 = 827 = 
24 Petroleum refining = - 3 754 = 1 612 T 
25 Chemicals | = = 10 987 - 6 093 906 
26 Other manufacturing 263 = 22 397 860 148701 82 
27 Total manufacturing 5 879 = 58 390 860 35 761 989 
# Forestry - = = = = = 
29 Construction - = = E = i 
30 Total industrial 5 879 - 60 269 1 162 40 122 383 
31 Railways - = = A a Fr 
34 Airlines - - = = Se Es 
37 Marine - = = = = bs 
38 Pipelines - = = = 
39 Road transport and urban transit = = À we 2 543 sat = 
40 Retail pump sales = = 119 ~ = ze 
41 Transportation = - 9 454 2 543 426 = 
42 Agriculture = = 11310 603 200 Le 
43 Residential = = 18 579 1 376 31 500 = 
44 Public administration = = 1 808 ned 21903 = 
45 Commercial and other institutional = = 10 997 988 221017 1 
46 Statistical difference - = 3 736 -87 We a 


TABLEAU 8A. L'énergie primaire et secondaire - Ontario 
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Total 


1988 Trimestre 3 


prim. 


& second. 


Total 


prim. 


& second. 


HACK 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domest ique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 8B. Primary and Secondary Energy - Ontario - 1988 Quarter 3 = Year-to-date 
Crude Natural Gas plant Primary Steam 
Coa! oi | gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Electricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
ki lotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 
1 Production = 140.4 Sia’ = 78 854.9 S FAT 
2 Exports = 2 325.51 1 636.0 1 605.6 5 840.9 = 
3 Imports 10 809.4 610.6 2082 20923 1157746 = 
4 Inter-regional transfers SL 9Z4 S57 21031073 TH? les 3031426 2 368.6 % 
5 Stock variation (change and adj.) = 351). 4 1352 766.7 165.7 = = 
6 Inter-product transfers rT x 19722 = = % 
7 Other adjustments CAT 3.0 = = = = 
8 Availability 14 908.0 19 726.0 15 618.0 1755.6 77 060.1 3 PAS 
Transformed to other fuels: 

§ (a) Electricity - by utilities 05787 = 0.1 - - 
10 (b) Electricity - by industry 44.3 3 ised = = - 
11 (c) Coke and manufactured gases 4 699.6 = = - - - 
12 (d) Refined products ~ 19: 726.0 = 505.0 = - 
13 (e) Steam generation = = 38.7 = = = 619.1 
14 Net supply 586.0 = 15 405.8 1°250-6 77 060.1 3 790-5 
15 Producer consumption = z = 126 7 470.8 = 
16 Non-energy use = # 605.3 eas = = 
17 Energy use - final demand 586.0 = 1512877 888.1 96 582.3 2 730-5 
18 Iron mines = = X X X = 
19 Total mining = = 198.8 35.0 3291152 - 
20 Pulp and paper and sawmills 48.6 = 786.9 = 5 953.4 - 
ZI Iron and steel a = 901.7 = BoE) a9 = 
22 Smelting and refining = = 237.8 = 754.7 = 
23 Cement 497.8 = 36.0 = 569.1 = 
24 Petroleum refining = = SEEN = 1 364.8 = 
25 Chemicals = = 847.4 = 5 140.8 S1059%3 
26 Other manufacturing 39.6 = 320581 99.7 12 584.6 Wages 
27 Total manufacturing 586.0 = ER21906 S357 3118922 327085 
28 Forestry = = == = = = 
29 Construction = = = 83.9 = = 
30 Total industrial 586.0 - 6 418.4 218.6 35 050.4 3 788.5 
31 Railways = = = =; =i = 
34 Airlines = = = = = 3 
Sif Marine = = S = = mn 
38 Pipelines = = 796.5 = 176.5 = 
39 Road transport and urban transit = = = 3052 264.2 = 
40 Retail pump sales = = 9.1 = = = 
41 Transportation - - 805.7 305.2 440.7 - 
42 Agriculture = = 157.4 69.9 1 860.8 = 
43 Residential = = 4 795.1 15977 29 952.7 = 
44 Public administration = = 1572 19.9 2 578.9 = 
45 Commercial and other institutional = 2 784.9 114.8 26 698.9 20 
46 Statistical difference = = = EVAN 2515 == = 

terajoules 
1 Production = 5 407 14 335 = 283 878 8 722 
2 Exports = 89 540 61 873 44 004 2 O27 = 
3 Imports Soma 23 516 7 685 3 966 6 040 = 
4 Inter-regional transfers 85 411 820 659 652 065 83 575 8 527 = 
5 Stock variation (change and adj.) -11 869 510 28 997 4 869 = = 
6 Inter-product transfers = = 7 459 = = = 
7 Other adjustments SAN7ES 114 = = = = 
8 Availability 405 992 759 646 590 672 38 668 277 417 8 722 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 251 433 = 5 = = = 
10 (b) Electricity - by industry 1 283 = 6 554 - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases 136 283 - - - - - 
12 (d) Refined products = 759 646 = 12 973 = = 
13 (e) Steam generation = = 1 465 = = = 
14 Net supply 16 993 = 582 648 25 695 277 417 10 424 
15 Producer consumption - - - 449 26 895 = 
16 Non-energy use = = 222897? 23 197 = = 
17 Energy use - final demand 1609335 = 572 168 fare Valli 347 697 10 424 
18 Iron mines - - x x x - 
139 Total mining - - 7 520 894 14 080 - 
20 Pulp and paper and sawmills 1 408 = 29 762 - Cease - 
21 Iron and steel - - 34 103 - 17 179 - 
22 Smelting and refining = = 8 993 = fh TST = 
23 Cement 14 437 = 1 360 = 2 049 = 
24 Petroleum refining = = 13 301 = 42913 = 
25 Chemicals : - 32 050 - 18 507 10 063 
26 Other manufacturing 1 148 - 115 656 2 545 45 304 355 
27 Total manufacturing 16 993 - 235 224 2 545 112 101 10 418 
28 Forestry - = a= = Æ à 
29 Construction - = = 2 142 = = 
30 Total industrial 16 993 = 242 744 5 581 126 182 10 418 
31 Rai lways - - à a # = 
34 Airlines - = = = a = 
37 Marine ~ = = à i 
38 Pipelines - = >: = 
39 Road transport and urban transit - - 30 Ke 7 792 Er À 
40 Retail pump sales - 346 a = s 
41 Transportation = - 30 471 7 792 1 587 = 
42 Agriculture = = 5 954 1 785 6 699 
43 Residential = = 181 353 4 077 107 830 a 
44 Public administration = = 6 322 508 9 284 = 
45 Commercial and other institutional = = 105 324 2 931 96 116 6 
46 Statistical difference = = 12-412 -31 -- - 
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TABLEAU 8C. Produits pétroliers raffinés - Ontario 
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TABLE 8D. Refined Petroleum Products - Ontario - 1988 Quarter 3 = Year-to-date 
Refinery Sen ht Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oi| fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 


thousands of cubic metres 


1 Production 802.5 127450 8 203.3 STATS) 2269729 1 821.6 
2 Exports 308.3 = 106.3 1222 94.5 S37247 
3 Imports 0.6 = 299.6 4.6 76.1 0.1 
4 Inter-regional transfers 12514 = 655.5 30.7 371.3 -90.0 
5 Stock variation (change and adj.) 181.0 =4.1 2249 Sei 82.8 201065 
6 Inter-product transfers Alife t = EE 20929 eeu ihe 248.6 -94.4 
7 Other adjustments 584.6 1 Kolsite: 68.1 = 433 3545 247 
8 Availability 811.4 1 070.4 9837726 89.7 0#252:0 1 408.3 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities = = = = Onl 12.0 
10 (b) Electricity - by industry = = = = 4.4 = 
13 (e) Steam generation = = = is 3 = 
14 Net supply 811.4 1 070.4 9837726 89.7 3 247.5 123963 
15 Producer consumption 24.4 1 070.4 0.4 029 6:9 Ter 
16 Non-energy use * a = a = a 
17 Energy use - final demand x = Ses 22 88.8 3 240.6 1939457 
18 Iron mines * = = à X = 
19 Total mining * = = 07 33.0 8.1 
20 Pulp and paper and sawmills * = = = 64.0 = 
21 Iron and steel * = = = 10.5 = 
22 Smelting and refining x = = = 1.4 = 
23 Cement * = = = 24.2 = 
25 Chemicals * = = = 538 = 
26 Other manufacturing * 5 = Jeu 154.8 52.1 
2 Total manufacturing x = = 351 260.7 52.1 
28 Forestry * = = 0.1 16.8 Zag 
29 Construction * = = 0.8 173.8 229 
30 Total industrial = = = 4.7 550.2 85.7 
31 Railways * = = = SS2 1 = 
32 Canadian airlines * = = = = es 
33 Foreign airlines * cs = = z = 
35 Domestic marine * = = = 66.8 = 
36 Foreign marine x = = = 45.0 = 
38 Pipelines * is = = Lee = 
39 Road transport and urban transit * = 23220 = 812.2 = 
40 Retail pump sales * = 8 642.0 = 81/355 = 
41 Transportation * = 8 874.0 = 2207128 - 
42 Agriculture * = 189.2 3.4 179.9 53.4 
43 Residential x = = 62.1 = J9807 
44 Public administration * ae. Dae TT 369 
45 Commercial and other institutional * = Zoe 16.3 359-0 220.5 
46 Statistical difference * << -- = == =-0.1 

terajoules 

1 Production 21 166 53 166 284 326 14 226 104 354 70 461 

2 Exports 8 465 = 3 686 459 3 656 12 870 

3 Imports 18 = 10 383 122 2 945 2 

4 Inter-regional transfers = EN = (ile heey las 14 361 -3 482 

5 Stock variation (change and adj.) 4 945 - 169 779 = fe 3 204 SAN 

6 Inter-product transfers ai Le hep PAC 9 703 UN CY 9 614 =dheS 

7 Other adjustments 15 691 451 2 360 = 567 ie aver - 104 

8 Availability 21 275 44 669 325 027 3 380 125 786 54 474 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities - - - - 3 465 
10 (b) Electricity - by industry - - - - 169 - 
13 (e) Steam generation - - - - - - 
14 Net supply lees 44 669 325 027 3 380 1252613 54 010 
15 Producer consumption 682 44 669 15 32 266 67 
16 Non-energy use * - = = = = 
17 Energy use - final demand x - 325 012 3 348 125 347 53 947 
18 Iron mines * - = = i - 
139 Total mining x = = 26 3 828 312 
20 Pulp and paper and sawmills * = = = 20 = 
21 Iron and steel * = = 408 = 
22 Smelting and refining * = = 52 = 
23 Cement * = = = 935 = 
25 Chemicals * = = = 226 = 
26 Other manufacturing * = - 116 Ss) hei? ZEO HS 
27 Total manufacturing x - - 116 10 086 24015 
28 Forestry * = = 2 649 11 
29 Construction x = = 31 6 721 875 
30 Total industrial x = 176 21 284 36313 
31 Railways * =: = oe 12 846 = 
32 Canadian airlines x = a L x = 
33 Foreign airlines x = = = = = 
35 Domestic marine * = = = 2 585 = 
36 Foreign marine * = 174: & 
38 Pipelines * = = si 85 xe 
39 Road transport and urban transit * = 8 041 - 31 415 à 
40 Retail pump sales x = 299 533 = 31 466 = 
41 Transportation x = 307 574 - 80 137 = 
42 Agriculture * : 6 557 127 6 960 2 067 
43 Residential | | * 2 341 s 38 610 
44 Public administration * = 1 828 87 
45 Commercial and other institutional * = 8 054 615 +. ae $ $30 
46 Statistical difference x 
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Electricity generated: 
by utilities 
by industry 
Total 


Electricity generated: 
by utilities 
by industry 
Total 


gigawatt hours 


Quarter 3 
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13 


Year-to-date 
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31 


- 87 - 
Ontario - 1988 Trimestre 3 


TABLEAU 8E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


— $$$ 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
petrochimique spéc i aux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
Year-to-date Cumulatif de l’année 
milliers de métres cubes 
2 308.5 209.6 418.2 479.0 818.4 4 233.6 Production 1 
342.4 67.6 49.1 22.5 2.2 493.8 Exportations 2 
140.7 4.5 33.0 FAR) Se 281.9 Importations 3 
-0.6 240 150.6 VAS 186.2 215.5 Transferts inter-régions 4 
EE =13%0 HN? 5238 =2.50 -12.6 Variation des stocks 5 
1285.2 0.3 i = 2320 CZ 2108 - 116.9 Transferts inter-produits 6 
- 410.8 à KA: ies =S7 16 it hae -1 240.5 Autres ajustements 7 
73222 150.5 552.6 308.5 88.7 2 892.4 Disponibilité 8 
1.6 6 14 es 130 Lied 3.8 Autoconsommation 15 
1 790.6 150.3 552.6 307.5 87.6 2 888.5 Ecoulement final 16 
= = = 8.6 = 8.6 Total minier 19 
1 790.6 = 174.1 iis = 24077-0 Total manufacturier 27 
= = = 2.48 Gad Forestier 28 
= 378.5 6.1 = 384.5 Construction 29 
= - - 127.5 = 127.5 Transport 41 
= = Sie! = 5.3 Agriculture 42 
= = = 2:40 = 2.0 Administration publique 44 
= 150.3 = 43.4 87.6 281.3 Commerces et autres institutions 45 
SS = <= = —— -- Différence statistique 46 
TABLEAU 8F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
Year-to-date -  Cumulatif de l'année 
ki lotonnes 
= = = = > - Production | 
= = = > = - Exportations 2 
= ë = = 10 809.4 10 809.4 Importations 3 
283 ui = 1 735.6 = = 3 924.7 Transferts inter-régions 4 
2431 = 91.6 = - 686.1 - 351.4 Variation des stocks 5 
= RE) = 1005 = = - 177.4 Autres ajustements 7 
ht 7739.0 - 1 633.6 = TH 49545 14 908.0 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
197746 = 1 633.6 F 6 170.0 SS5 78.2 a) Energie électrique - par services 3 
- - - - 44.3 44.3 b) Energie électrique - par industries 10 
4.4 = = = 4069687 4 699.6 c) Coke et gaz manufacturé 11 
- = = = = = e) Production de vapeur 13 
== = = = 586.0 586.0 Disponibilité nette 14 
F = “ = - Autoconsommation 15 
- = - = = - Usage non-énergétique 16 
= = 586.0 586.0 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - = Total minier 19 
= = = 48.6 48.6 Pates et papier et scieries 20 
- - - = = = Sidérurgie 21 
- - - - - = Fonte et affinage 22 
= = = = 497.8 497.8 Fabricants de ciment 23 
- - - - = = Produits chimiques 25 
== = = = 39.6 39.6 Manufacturier - autres 26 
= = = = 586.0 586.0 Total manufacturier 27 
= = = - Domestique 43 
- . - - - - Administration publique 44 
- - - = - - Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 8G. Energie électrique produite à partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood | iquor Other service al! fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustibles 
gigawatt Heures 
Trimestre 3 
Production de l'énergie électrique: 
= - - - -- 7 708 par services 1 
Wd 5 17 1 = 499 par industries 2 
12 5 17 Î = 8 208 Total 3 
Cumulatif de |‘ année 
Production de l'énergie électrique: 
- - - - =" 25 284 par services “ 
34 17 57 3 = 1 708 par industries 5 
34 17 57 3 = 26 993 Total 6 
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TABLE 9A. Primary and Secondary Energy - Manitoba - 1988 Quarter 3 
Crude Natural Gas plant Primary Steam 
Coa! oil gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Electricité Vapeur 
z brut naturel usines de primaire ivoir intro) 
kilotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 
1 Production = 192.3 = Nas, 210907 = 
2 Exports - 166127 \n422e2 5282 149.2 = 
3 Imports 1 " = a 599.3 € 
4 Inter-regional transfers 223.4 7 468.1 1 696.0 633 -88.8 = 
5 Stock variation (change and adj.) Hes) =0.7 =0:.2 8.3 = = 
6 Inter-product transfers = a oe = a i 
7 Other adjustments 8.5 Ocal = = = = 
8 Availability 233.8 = 274.0 ZA SZ - 

Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities 204.7 = O4 - - - 
10 (b) Electricity - by industry - = Æ . D 4 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = = = s 
12 (d) Refined products = = = = 3 a 
13 (e) Steam generation 1.4 = = = = ESS 
14 Net supply Zia = 21821 24.7 Saco 29 
15 Producer consumption = = = OZ 370.0 = 
16 Non-energy use > = s 3 > 2 
17 Energy use - final demand FAR = 259324 26.5 3 006.0 Stel 
18 Iron mines = = = s a 
19 Total mining = = = 4.0 11378 - 
20 Pulp and paper and sawmills 1S: = Nee = 127.9 = 
2) Iron and steel X = X X Xx = 
fa Smelting and refining X = x X x = 
23 Cement xX = xX X xX = 
24 Petroleum refining - - - = = L 
25 Chemicals = = 554 = 90.5 = 
26 Other manufacturing 4.1 = PANTA 2.5 Sse = 
ét} Total manufacturing 2588 = 98.5 2-5 898.4 - 
28 Forestry = = = = = = 
29 Construction = = = = = = 
30 Total industrial 2573 = 98.5 6.5 IRON - 
31 Railways = = = = = ~ 
34 Airlines = = = = = = 
87 Marine = = = < = = 
38 Pipeiines = = TRS = IE = 
39 Road transport and urban transit = = = 10.0 0.6 = 
40 Retail pump sales = = = = = = 
41 Transportation - - 67.5 10.0 118.8 = 
42 Agriculture = = =S EKO) 191.8 = 
43 Residential = = 4359 4.1 870.7 -- 
44 Public administration = = OT 07 130.2 War 
45 Commercial and other institutional ZA = 42.5 372 682.9 2.6 
46 Statistical difference = - LOT = = = 
terajoules 
1 Production = 7 405 = 34 9 949 = 
2 Exports = 295 033 53 787 10473 537 = 
3 Imports = = = = 228156 = 
4 Inter-regional transfers 38307 287 597 64 141 LOL SL 1920 S 
5 Stock variation (change and adj.) =e) Seti -9 213 = = 
6 Inter-product transfers = = ] = = = 
7 Other adjustments 117 4 3 = = = 
8 Availability 3 448 - 10 365 631 11 250 = 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 2 948 - 5 - = - 
10 (b) Electricity - by industry - - -- - = - 
11 (c) Coke and manufactured gases = - - - 7 7 
12 (d) Refined products - - - - - 
13 (e) Steam generation 21 = = = = = 
14 Net supply 479 - 10 359 631 11 250 11 
15 Producer consumption = - - 5 1 332 - 
16 Non-energy use - - - - - = 
17 Energy use - final demand 479 - 9 575 677 10 822 11 
18 Iron mines - = = a = we 
13 Total mining - - - 102 408 = 
20 Pulp and paper and sawmills 278 = 50 = 460 = 
ey Iron and steel X - xX X Xx = 
22 Smelting and refining X = X X Xx = 
23 Cement xX = xX xX X Æ 
24 Petroleum refining - = = a = 2 
25 Chemicals - - 2 096 = 326 2 
26 Other manufacturing 114 = 884 64 1 199 = 
27 Total manufacturing 445 - 30727 64 3 234 - 
28 Forestry = = = = = = 
Za Construction - = = = = x 
30 Total industrial 445 - 3727 166 3 642 = 
31 Railways - = = À x = 
34 Airlines = = 3 = a = 
37 Marine = = a x a = 
38 Pipelines - = = Es 
39 Road transport and urban transit = = ae 255 dr a 
40 Retail pump sales - = = a = a 
41 Transportation - - 2 551 255 428 = 
42 Agriculture = = 1 51 691 a 
43 Residential - = 1 662 105 3 134 ae 
44 Public administration - - 27 18 469 3 
45 Commercial and other institutional 35 1 607 82 2 458 7 
46 Statistical difference - 784 ae pe = 
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TABLEAU SA. L'énergie primaire et secondaire - Manitoba = 
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011 
45 


21 
690 
351 
254 
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015 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
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Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domestique 
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Différence statistique 
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d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
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Sidérurgie 
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TABLE SB. Primary and Secondary Energy - Manitoba = 1988 Quarter 3 = Year-to-date 
—_—— Le | iced - Netoral Ses plant ela rrisere" en oe tenemT 
Coal oil gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Electricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
kilotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH kilotonnes 
1 Production = 579.7 = SL 11222228 = 
2 Exports = 23 360.8 4 483.1 178.3 536.9 = 
3 Imports = = = * 1 411.0 a 
4 Inter-regional transfers 774.4 22 786.7 Smo nees 244.5 CHE GCES > 
5 Stock variation (change and adj.) 72 5.4 SES -14.0 : = 
6 Inter-product transfers = = 2.4 = = = 
7 Other adjustments 2078 alow = = = 
8 Availability T8255 = 1 474.5 83.4 11 516.6 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities 644.6 0.4 = = 
10 (b) Electricity - by industry 4.8 = O23 = = 
11 (c) Coke and manufactured gases = FE = Se = = 
12 (d) Refined products = = = = = “ 
13 (e) Steam generation SE = = = = = 05h, 0 
14 Net supply 102.0 = 1 473.8 83.4 11 516.6 105.0 
15 Producer consumption = = = 0.5 TRS SA = 
16 Non-energy use = a > = E a 
17 Energy use - final demand 102.0 = 1256572 88.1 10 943.4 105.0 
18 Iron mines = = = = x a 
13 Total mining = - - 1228 400.4 = 
20 Pulp and paper and sawmills 67.6 = 4.0 = 382.3 = 
al Iron and steel X = X X X = 
22 Smelting and refining xX = x xX X = 
23 Cement xX = X X xX = 
24 Petroleum refining = = = 5 = = 
25 Chemicals = = Mapa = 263.8 = 
26 Other manufacturing TA = SEA 7.9 1 043.6 = 
27 Tota! manufacturing 5 - 31128 7.9 2283382 = 
28 Forestry = = = = = = 
29 Construction = = = Bent = = 
30 Total industrial 86.5 = Shit} E 2578 3229988 = 
31 Railways = = = = = = 
34 Airlines = = = = = = 
37 Marine = = = = = = 
38 Pipelines = = 2473 = 36763 = 
39 Road transport and urban transit = = = 30.0 289 = 
40 Retail pump sales = = = = = = 
41 Transportation = - 242.9 30.0 370.2 = 
42 Agriculture = = Oni 6.4 HEY a 
43 Residential - - 491.5 1322 37907 11 
44 Public administration = = 4.6 21 457.8 3350 
45 Commercial and other institutional 1525 = 514.3 10.6 230451 ie 
46 Statistical difference - = 91.4 en oS = 
terajoules 
1 Production = LIMITE = 84 40 402 =: 
2 Exports = 899 624 169 551 49793 18983 
3 Imports - - - = 5 080 = 
4 Inter-regional transfers 113179 877 516 225 154 6 488 =2 089 = 
5 Stock variation (change and adj.) 162 208 = fie =) eis) = = 
6 Inter-product transfers = = 90 = = z 
7 Other adjustments 306 -8 = = a 3 
8 Availability 11 523 = 55 766 Z 128 41 460 = 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities 3 283 = 15 = = = 
10 (b) Electricity - by industry 70 - 12 = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases - - - - - - 
12 (d) Refined products - - - - - - 
13 (e) Steam generation 453 - = = - - 
14 Net supply 1 718 - 55 739 Zales 41 460 289 
15 Producer consumption - - - 13 4 797 ~ 
16 Non-energy use - = = - - - 
17 Energy use - final demand 18 - 59 195 2 249 39 396 289 
18 Iron mines = a Es = iz = 
19 Total mining - = = 327 1 441 = 
20 Pulp and paper and sawmills 974 - 153 = 15378 & 
21 Iron and steel X - xX X X = 
22 Smelting and refining Xx = xX X X = 
23 Cement Xx A x Xx Xx = 
24 Petroleum refining = = = = = = 
25 Chemicals - ~ 6 344 - 950 = 
26 Other manufacturing 389 - 3 651 202 Suan = 
rt Total manufacturing 1 494 = 11 792 202 10 437 = 
28 Forestry = = = a 2 = 
23 Construction = = A 130 Fa a 
30 Total industrial 1 494 = 11 792 659 11 879 = 
31 Railways = = a - = = 
34 Airlines = = 3 = = pa 
Ti Marine - = = 2 = ~ 
38 Pipelines - = = - 
39 Road transport and urban transit = - ; ie 766 Lo = 
40 Retail pump sales - a ES =: au à 
41 Transportation - = 9 185 766 1 333 FA 
42 Agriculture - = 4 163 2 779 = 
pe Peel dot CURE ; - 18 590 337 13 463 3 
44 Public administration = * 173 54 1 648 91 
45 Commercial and other institutional 223 - 19 451 271 8 295 195 
46 Statistical difference - -3 457 28 a = 
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TABLEAU 9B. L'énergie primaire et secondaire - Manitoba - 
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Transferts inter-produits 
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Transformé en autres combustibles: 
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b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffines 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
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Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
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TABLE SC. Refined Petroleum Products - Manitoba = 1988 Quarter 3 
A 
Refinery Still Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distiilation à moteur pour poêles diésel légers 


eS EE a  —"——  __  . 
thousands of cubic metres 


Production > 


1 Es : 
2 Exports = = Zoot 1.4 Chet a 
3 Imports ie z - 7 3 
4 Inter-regional transfers 01 = 405.4 =0.2 300.2 1.3 
5 Stock variation (change and adj.) 022 = =2 eZ == 1959 0.3 
6 Inter-product transfers = = 0.1 3.0 -8.4 5.0 
7 Other adjustments 2.3 7 Sent 2.3 2.8 aa 
8 Availability 2-0 = 390.3 34 247.0 6.1 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities = = = £ 1.4 0.1 
10 (b) Electricity - by industry = = = = 0.5 ae 
13 (e) Steam generation = = a = a = 
14 Net supply Zz = 33023 Bet 2454 6.0 
15 Producer consumption > = rs = 0.3 = 
16 Non-energy use * a £ io = 
17 Energy use - final demand * = S92-6 Both 244.7 6.0 
18 Iron mines * = = = =} à 
19 Total mining * = ai 7.8 0.1 
2 Pulp and paper and sawmills * = = 12.0 = 
21 Iron and steel * = = xX ~ 
22 Smelting and refining x = = = X = 
2 Cement x = = 4 X a 
2 Chemicals * = = = ce = 
26 Other manufacturing * = == 4.6 255 
fa Total manufacturing Li = = 7.6 2-5 
28 Forestry * : 0.7 == 
29 Construction * = = == 1327 0.4 
30 Total industrial * = 0.1 2358 3.0 
31 Railways x = 68.3 = 
2 Canadian airlines * = = = = = 
33 Foreign airlines * = = = = 
35 Domestic marine # = = = = 5 
36 Foreign marine x = = = 
38 Pipelines # = = = Ce = 
39 Road transport and urban transit * = 14.5 = 31.5 = 
40 Retail pump sales * = PAT = 37.0 = 
41 Transportation x = 327 <a - 136.9 = 
42 Agriculture * = 42.8 0.1 60.2 0.3 
43 Residential * = = 229 = 250, 
44 Public administration * = 4.2 Ores’ 6.3 0.1 
45 Commercial and other institutional * = 1805 0.3 11135 OZ 
46 Statistical difference x = RE) = 3 

terajoules 

1 Production - ~ - - - - 

2 Exports = = 994 54 1 O71 = 

3 Imports = - - - - - 

4 Inter-regional transfers = = 14 052 ea HOME 52 

5 Stock variation (change and adj.) 6 - = 7:39 ae 769 10 

6 Inter-product transfers = = a ais 325 195 

7 Other adjustments 58 = = FANS 87 108 == 

8 Availability Gi - 13 529 139 99555 228 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities - - - - 55 3 
10 (b) Electricity - by industry - - - - 21 1 
13 (e) Steam generation - - ~ - - - 
14 Net supply 51 - 13 529 139 9 479 234 
15 Producer consumption = - Î = 12 > 
16 Non-energy use * = = = = - 
17 Energy use - final demand x = 13 607 139 9 466 234 
18 Iron mines *x = = = = = 
13 Total mining * = es == 302 3 
20 Pulp and paper and sawmills * = 37 = 
21 Iron and steel x = - = Xx - 
22 Smelting and refining * = = a X = 
23 Cement * ~ = = x Ps 
25 Chemicals * = = = ae. x 
26 Other manufacturing * - = 1 178 95 
27 Total manufacturing ™ - - 1 294 95 
28 Forestry x = 27 1 
23 Construction * - = 1 531 17 
30 Total industrial x - = 2 1 153 115 
31 Rai lways x = 2 641 = 
32 Canadian airlines * = = « = = 
33 Foreign airlines * - = = = = 
35 Domestic marine * = = = 2 = 
36 Foreign marine * = x zs = = 
38 Pipelines * = a = 1 = 
39 Road transport and urban transit * = 502 = W218 = 
40 Retail pump sales * = 10 837 2 1 433 a 
41 Transportation x = 11 338 £ 5 294 = 
42 Agriculture * a 1 482 5 73 329 10 
43 Residential * = = 110 ce 79 
44 Public administration * . 145 10 244 3 
45 Commercial and other institutional * = 641 12 446 25 
46 Statistical difference x = 


TABLEAU SC. Produits pétroliers raffinés - Manitoba 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 

lourds 


Sn 
os baw . . à 
MAS Se RERO Où LOT En I ON or | 


par 


w 
. 
un 


Petroleum 
coke 
Coke 
pétrolier 


Aviation Aviation 
gasoline turbo fuel 
Essence Carbu- 
d'aviation réacteur 
milliers de mètres cubes 

= 8.8 

5.0 54.6 

-- 2155 

"0e “0.7 

122 1.6 

6.2 49.2 

6.2 4407 

622 Az 

Tick 34.9 

- 1-4 

151 36.4 

154 9.4 

Feats 3.4 


= 317 
168 1 961 
= abe) 
4 -6 
41 58 
203 1 766 
209 1 766 
209 1 766 
35 16285 
= 52 
35 1 307 
44 333 
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Non energy 
products 


Produits non- 
énergétiques 
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sa 
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1988 Tri 


Total 
products 


Total des 
produits 
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31 107 


28 056 


25 816 


om 
on 
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mestre 3 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 9D. Refined Petroleum Products - Manitoba - 1988 Quarter 3 = Year-to-date 
Refinery Still Motor Kerosene & 

LPG's gas gasoline stove oil 

GPL des Gaz de Essence Mazouts 

raffineries distillation à moteur pour poêles 


thousands of cubic metres 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 0. 
Stock variation (change and adj.) oe: 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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Production = = = = 
Exports = = 2 586 126 
Imports a = = = 
Inter-regional transfers =5 = 39) 593 aig 
Stock variation (change and adj.) 60 = 425 
Inter-product transfers = = 150 1 016 
Other adjustments 226 = 314 

Availability 161 - 37 045 1 030 
Transformed to other fuels: 

(a) Electricity - by utilities - - - 

(b) Electricity - by industry - - - 

(e) Steam generation - - - 
Net supply 37 045 1503 
Producer consumption = = 2 
Non-energy use 
Energy use - final demand 

Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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TABLEAU SD. Produits pétroliers raffinés - Manitoba 


Heavy 
fuel oil 


Mazouts 
lourds 
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Petroleum 
coke 


Coke 
pétrolier 


[ ony a eae | 


Aviation Aviation 
gasoline turbo fuel 
Essence Carbu- 
d'aviation réacteur 
milliers de mètres cubes 

= 271 

16.9 165.8 

0.4 5.7 

-4.0 =007 

3.4 1396 

1559 145-9 

15.9 14549 

1529 145.9 

24 109.6 

= 3.5 

2.4 113.0 

3.4 24.0 

10.0 8.9 
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Non energy 
products 


Produits non- 
énergétiques 
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Cumulatif de l'année 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 


Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domesti que 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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Manitoba = 1988 Quarter 3 


TABLE SE. Non-energy Refined Petroleum Products 


a 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


a 


Quarter 3 - Trimestre 3 
thousands of cubic metres 


Production 


i = £ 
2 Exports md = 15.5 > 7 15.5 
3 Imports 3 7 Es E i % 

4 Inter-regional transfers 0.4 jee 56.8 6.4 0:3 65.4 

5 Stock variation (change and adj.) 0.1 0.2 ae 0.3 0.5 OA 

6 Inter-product transfers = = = a 0.4 035 

7 Other adjustments ar ee 1672 126 0:3 0.9 

8 Availability 0.3 1.4 4129 8.0 0.4 SZ 
15 Producer consumption S > iS = 3 Se 
16 Final demand 0.3 1.4 41.9 8.0 0.4 5230 
19 Total mining = = = 0.4 = 0.4 
27 Total manufacturing Ons = 2249 Zac = 5 
28 Forestry - = = aie BS ne 
29 Construction = = Son 0.4 = 3925 
41 Transportation = = = ga - Bal 
42 Agriculture = = = 0.8 = 0.8 
44 Public administration = = = Où? = OsZ 
45 Commercial and other institutional = lok! = 0.9 QO. Zee 
46 Statistical difference = = = = = = 

TABLE 9F. Coal Details 

Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
Quarter 3 - Trimestre 3 
ki lotonnes 

1 Production = = = = = = 

2 Exports = = = = = = 

3 Imports = = = = = = 

4 Inter-regional transfers 6.4 = 217.0 = “ 223.4 

5 Stock variation (change and adj.) = (ion - -1.8 - - -1.9 

7 Other adjustments One = 8.9 = = Sas 

8 Availability 6.1 = 22 Cat = = 233738 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities = - 204.7 = = 204.7 
10 (b) Electricity - by industry - - - - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = = = = 
13 (e) Steam generation Onn - 3 = = 14 
14 Net supply 6.0 = (air? e = ZT 
15 Producer consumption = - - - - - 
16 Non-energy use = = - - - - 
17 Energy use - final demand 6.0 - PA ET - 21 
19 Total mining - - - - ~ 
20 Pulp and paper and sawmills = oe 19.3 = = 193 
21 Iron and steel x = X = = X 
22 Smelting and refining X = X = = X 
755) Cement x - x - - x 
25 Chemicals - - ~ - - - 
26 Other manufacturing 4.1 = = - = at 
27 Total manufacturing 6.0 - 1923 - 2529 
43 Residential - - = = 
44 Public administration - - - - - - 
45 Commercial and other institutional - - 2.4 - - DA 

TABLE 9G. Electricity Generated from Fossil Fuels 

Re A M 2 RS a ee ee eee ee nl mn où 

Diesel Light Heavy Tar, pitch, 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


ES Re SR ne es Sol CU es 4e in 2 à. À 


gigawatt hours 


; Quarter 3 

Electricity generated: 
1 by utilities 233 1 4 == > = 
2 by industry = == Î = 4 = 
3 Total 233 1 5 -- 4 4 


7 Year-to-date 
Electricity generated: 


4 by utilities 703 4 15 1 = 3 
5 by industry - 3 4 a 12 3 
6 Total 703 6 19 1 12 3 
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TABLEAU SE. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique spéciaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
Year-to-date = Cumulatif de | année 
milliers de métres cubes 


Production 


oh - Î 
- = 2135 = = 21.5 Exportations 2 
= = = s % - Importations 3 
1 5.3 94.4 19.8 RE 119.8 Transferts inter-régions 4 
-- -- 1.4 ae) S007 1.7 Variation des stocks 5 
“ re = Es 128 1.4 Transferts inter-produits 6 
-- -=- ioe 558 0.4 4.4 Autres ajustements 7 
0.39 Se) 1073 24.2 Ved 102.4 Disponibilité 8 
+ 3 3 ae = == Autoconsommat ion 15 
0.3 5:9 70.3 24.2 Val 102.4 Ecoulement final 16 
- - = 1.5 - Led Total minier 19 
0.9 = 7-4 6.6 = 14.9 Total manufacturier 27 
= = = 5 = == Forestier 28 
= = 62.9 Wad = Goad Construction 25 
- > = 3.6 - 9.6 Transport 41 
+ = = 2, 4 = 2.4 Agriculture 42 
ss = = 0.5 = 0.5 Administration publique 44 
= 5.9 = 2.5 1 9.5 Commerces et autres institutions 45 
= = = = = - Différence statistique 46 
TABLEAU SF. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
Year-to-date = Cumulatif de |‘ année 
ki lotonnes 
+ > = we: = - Production 1 
= = = = = - Exportations Zz 
= = = = = - Importations 3 
1772 : (Svs = = 774.4 Transferts inter-régions 4 
EE = 1358 = = 12.2 Variation des stocks 5 
10 = 1552 = = 20.3 Autres ajustements 7 
19.3 - 763.2 = = 782.5 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
= = 644.6 = = 644.6 a) Energie électrique - par services 3 
- = 4.8 = - 4.8 b) Energie électrique - par industries 10 
- = = _ = = c) Coke et gaz manufacturé 11 
0.4 = 30.6 = = 31: e) Production de vapeur 13 
18.9 - 83.1 - = 102.0 Disponibilité nette 14 
= 2 = = = - Autoconsommation 15 
= = = : = - Usage non-énergétique 16 
18.9 = B35) = = 102.0 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - = - = = Total minier 19 
es = 67.6 = = 67.6 Pâtes et papier et scieries 20 
xX = X = = xX Sidérurgie 21 
X > X = = xX Fonte et affinage 22 
* = X = = X Fabricants de ciment 23 
- - - = = = Produits chimiques 25 
14.1 = = = 2 14.1 Manufacturier - autres 26 
iso = 67.6 = = 86.5 Total manufacturier 27 
= = = = - Domestique 43 
= = - = = - Administration publique 44 
= = 15.5 rs = 15.5 Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 9G. Energie électrique produite à partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood liquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustibles 


ee eee D CR OR | CURE GER SS a D Se eee 
gigawatt Heures 


Trimestre 3 
Production de l'énergie électrique: 


= x = = = 239 par services 1 
= 7 2 = = 12 par industries 2 
= 7 = = 251 Total 3 
Cumulatif de | ‘année 
Production de l'énergie électrique: 
= - - - - 722 par services 4 
= 18 = x = 37 par industries 5 
2 18 = = - 759 Total 6 


TABLE 10A. Primary and Secondary Energy - Saskatchewan = 1988 Quarter 3 
Crude Natural Gas plant 
Coal oil gas NGL's 
Charbon Pétrole Gaz LGN des 
brut naturel usines de 
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Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 


(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 

(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 


Smelting and refining 
Cement 

Petroleum refining 
Chemicals 


Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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TABLEAU 10A. L'énergie primaire et secondaire - Saskatchewan 


Total 
primary 


Total 
primaire 


KAA 


202 
092975 


-23 


30 634 


Coke oven 
gas 
Coke - 
Gaz de 
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Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferroviéres 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
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Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 

(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
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Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
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Residential 
Public administration 
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TABLEAU 10B. L'énergie primaire et secondaire - Saskatchewan 
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1988 Trimestre 3 - Cumulatif de l'année 
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Exportations 
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Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
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TABLEAU 10C. Produits pétroliers raffinés - Saskatchewan - 
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TABLEAU 10D. Produits pétroliers raffinés - Saskatchewan - 
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1988 Trimestre 3 - Cumulatif de l'année 
Total 
products 
Total des 
produits 
X Production 
X Exportations 
X Importations 
X Transferts inter-régions 
X Variation des stocks 
X Transferts inter-produits 
X Autres ajustements 
2 831.1 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
2.6 a) Energie électrique - par services 
4.6 b) Énergie électrique - par industries 


e) Production de vapeur 
2 824.0 Disponibilité nette 
X Autoconsommation 
229.2 Usage non-énergétique 
2 458.0 Usage énergétique - écoulement final 
= Mines de fer 
100.2 Total minier 
0.5 Pâtes et papier et scieries 


X Sidérurgie 
X Fonte et affinage 
X Fabricants de ciment 
io Produits chimiques 
18.8 Manufacturier - autres 
60.8 Total manufacturier 
O53 Forestier 
48.5 Construction 
209.8 Total industriel 
66.4 Sociétés ferrovières 
36.9 Lignes aériennes canadiennes 


aoe Lignes aériennes étrangéres 
== Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 


OZ Pipelines 
253.8 Transport commercial et en commun 
914.8 Ventes au détail (pompes) 

1 272.2 Transport 

719.5 Agriculture 

46.2 Domestique 

66.4 Administration publique 
143.9 Commerces et autres institutions 

X Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
104 660 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
100 a) Énergie électrique - par services 
191 b) Énergie électrique - par industries 
z e) Production de vapeur 
104 369 Disponibilité nette 
X Autoconsommation 
9 923 Usage non-énergétique 
89 761 Usage énergétique - écoulement final 
= Mines de fer 
3 903 Total minier 


<> X 


295 Pates et papier et scieries 
x Sidérurgie 
xX Fonte et affinage 
xX Fabricants de ciment 
63 Produits chimiques 
736 Manufacturier - autres 
2 461 Total manufacturier 
10 Forestier 
1 877 Construction 
8 252 Total industriel 
2 569 Sociétés ferroviéres 
10925 Lignes aériennes canadiennes 
2 Lignes aériennes étrangères 
2 Lignes maritimes domestiques 


= Lignes maritimes étrangères 
7 Pipelines 
9672 Transport commercial et en commun 
32 063 Ventes au détail (pompes) 
45 541 Transport 
26 498 Agriculture 
1 758 Domestique 
2 423 Administration publique 
5 290 Commerces et autres institutions 
X Différence statistique 
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- 106 - 
Saskatchewan = 1988 Quarter 3 


TABLE 10E. Non-energy Refined Petroleum Products 
a ee Oe ee eed 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


Oe Se ee ed 
Quarter 3 - Trimestre 3 


thousands of cubic metres 


1 Production X xX X X X xX 
2 Exports X X X xX X X 
3 Imports Xx X X xX x X 
4 Inter-regional transfers X X Xx X Xx X 
5 Stock variation (change and adj.) X X X x X X 
6 Inter-product transfers x x X x X X 
7 Other adjustments xX x x X X X 
8 Availability - 0.3 102.0 9.4 - 11202 
15 Producer consumption xX X xX X X X 
16 Final demand - 0.9 102.0 9.4 - 11222 
19 Total mining = = = 25 = Zea 
27 Total manufacturing = = 24.6 10 - 25.6 
28 Forestry = = 5 CE = ae 
29 Construction = = TES) 0.3 = HOT 
41 Transportation = = = ZA = Cal 
42 Agriculture = = Cat eet 
44 Public administration So : = OZ = ORZ 
45 Commercial and other institutional = 0.3 = 0.9 = 17 
46 Statistical difference X xX X X X X 
TABLE 10F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
Quarter 3 - Trimestre 3 
ki lotonnes 
1 Production = = 2 908.9 = = 2 908.9 
2 Exports - - - - - - 
3 Imports - - - - - - 
4 Inter-regional transfers 1720 = 85907 = = S47 0 
5 Stock variation (change and adj.) = = =3 1.13 = = = Sra 
7 Other adjustments = = - - - - 
8 Availability 12 = 2 080.5 = = 2 092.6 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities - - 2 034.0 - - 2 034.0 
OR Electricity - by industry - - - - - - 


b) 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = = = = 
13 (e) Steam generation - - - - - - 
14 Net supply 12241 - 46.5 = = 58.6 
15 Producer consumption = = = 
16 Non-energy use 


44 Public administration 
45 Commercial and other institutional 


17 Energy use - final demand 12.1 = 46.5 = = 58.6 
19 Total mining = = - = = = 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = = 4 
21 Iron and steel x = X = = X 
22 Smelting and refining xX - xX 2 = xX 
23 Cement Xx - X = = X 
25 Chemicals - - - - = = 
26 Other manufacturing = = 45.2 = = AE Z 
27 Total manufacturing 12201 - 45.2 - - 57.3 
43 Residential = = 123 = = LE: 


TABLE 106. Electricity Generated from Fossil Fuels 


a ee ee 


Diesel Light Heavy Tar, pitch, 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


TT en. ne Ne Tere ee RE 
gigawatt hours 


Electricity generated: Di de "à 
1 by utilities 2 298 42 2 = gr 
2 by industry - 55 = = 13 - 
3 Total 2 298 97 2 = 13 £ 
Electricity generated: PE a 
4 by utilities 1412 145 6 = % < 
5 by industry = 147 - = 33 * 
6 Total 7 412 292 6 = 33 " 
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TABLEAU 10E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Sst 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique spéc i aux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
Year-to-date = Cumulatif de |’ année 
milliers de metres cubes 
X X X Xx X X Production 1 
x X x X xX X Exportations 2 
x x X X X X Importations 3 
X x X X xX X Transferts inter-régions 4 
xX X xX xX xX X Variation des stocks 5 
X X x x Xx X Transferts inter-produits 6 
X X X X X X Autres ajustements 7 
Dae LT 162.0 3265 0.3 198.0 Disponibilité 8 
x X X x X X Autoconsommation 15 
0,2 251 162.0 32.6 O22 198.0 Ecoulement final 16 
- = = 6.8 = 6.8 Total minier 19 
0.2 - Lak 2.6 = 3061 Total manufacturier 27 
= = = > = == Forestier 28 
- = 134.9 OFS = 135.8 Construction 29 
- - = 9.0 - 9.0 Transport 41 
= = = 10.4 a 10.4 Agriculture 42 
= = = 0.6 = 0.6 Administration publique 44 
= Dea = 2-8 0.3 5.4 Commerces et autres institutions 45 
X Xx X X X Différence statistique 46 
TABLEAU 10F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
Year-to-date - Cumulatif de l’année 
ki lotonnes 
= = SAISONS = = 9 190.9 Production 1 
= = = = = - Exportations 2 
= = = = > - Importations 3 
3934 0.4 2254979 = = -2 458.8 Transferts inter-régions 4 
= = bat = = 4.7 Variation des stocks 5 
= -0.4 367 = = -39.1 Autres ajustements 7 
337 = 6 654.6 = = 6 688.3 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
= = 6 484.2 = = 6 484.2 a) Energie électrique - par services 3 
- - - = - - b) Energie électrique - par industries 10 
= = = = = = c) Coke et gaz manufacturé 11 
- - = - = = e) Production de vapeur 13 
3357 - 170.4 - - 204.1 Disponibilité nette 4 
E - 0.5 0.5 Autoconsommation 15 
= = = = = - Usage non-énergétique 16 
337 170.0 = - 203.7 Usage énergétique - écoulement final 17 
= = = Total minier 14 
=; = = Pates et papier et scieries 20 
X = X = = X Sidérurgie 21 
xX = X = = X Fonte et affinage 22 
X = xX = = X Fabricants de ciment 23 
= - - - - Produits chimiques 25 
E = TA = = 124% Manufacturier - autres 26 
292 - 124.1 - = 157.8 Total manufacturier 27 
= = 45.9 = = 45.9 Domestique 43 
- - - - - Administration publique se 
- - - - - - Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 10G. Energie électrique produite à partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood liquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustibles 
gigawatt Heures 
Trimestre 3 
Production de l'énergie électrique: 
- - - - - 28347 par services 1 
- 5 31 - = 103 par industries 2 
E 5 31 = = 2 445 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
- - - = = 7 563 par services ‘ 
? 8 49 . = 236 par industries 5 
is 8 49 - - 7 799 Total 6 


HD 


TABLE 11A. Primary and Secondary Energy - Alberta = 1988 Quarter 3 
Crude Natural Gas plant Primary Steam 
Coal oil gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Électricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
ki lotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 
1 Production 6 987.0 2250.93 ZOMO5S378E 3570 39132 - 
2 Exports 1872520 110922 38.7 272.8 = - 
3 Imports = = 0.1 = 0.6 - 
4 Inter-regional transfers ETS ES 15472675 =e ON Ya el gfe AMG = 
5 Stock variation (change and adj.) -75.8 = 208.26 418.0 -37.6 = - 
6 Inter-product transfers = a a =z a ä 
7 Other adjustments OZ 180.5 = = = = 
8 Availability 4 819.6 5 164.5 5 547-3 1 605.9 342.1 - 

Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities 4 812.1 = 246.1 - - 
10 (b) Electricity - by industry = = 99.5 Es - - 
11 (c) Coke and manufactured gases = - - = = = 
12 (d) Refined products = 5 164.5 = 210.0 - - 
13 (e) Steam generation = = 120 = = a 
14 Net supply (25 = 5 201.4 i) SERIE) 342.1 1248 
15 Producer consumption AB = 2 368.3 158 741.0 - 
16 Non-energy use = = 880.7 477.5 - - 
17 Energy use - final demand Soe: = 2239373 92-5 8 919.4 PAS 
18 Iron mines = = z = = ¥ 
19 Total mining = = Lee 4.1 213534 - 
20 Pulp and paper and sawmills = = 20.8 = 298.6 = 
21 Iron and steel = = 8.4 = 82.6 = 
22 Smelting and refining = = x x X X 
23 Cement = = x X X X 
24 Petroleum refining + = 16372 = 286.6 - 
25 Chemicals = = 488.7 = 1 003.1 = 
26 Other manufacturing = = 559/09 8.6 SI 2.9 A6 
27 Total manufacturing = = 1 297.4 8.6 2 076.0 12.6 
28 Forestry = = zs a 2 = 
29 Construction > = = = = = 
30 Total industrial = - 1952025 1227 4 435.4 12.6 
31 Railways = = = = = & 
34 Airlines = = = = = = 
37 Marine = = = = = = 
38 Pipelines = = 118.0 = 254.7 = 
39 Road transport and urban transit = = = 34.6 1119 = 
40 Retail pump sales = = Sel = = = 
41 Transportation = - 1231 34.6 266.6 = 
42 Agriculture = = 3907 8.7 307.5 = 
43 Residential sac = 316.8 2073 1 302.7 = 
44 Public administration = = 8.0 213 Vises = 
45 Commercial and other institutional = 22ENL 18:58 CEG Sad = 
46 Statistical difference - = = 280.9 -4.1 = - 
terajoules 
1 Production 152 236 818 372 758 434 83 500 1 408 = 
2 Exports 47 610 42 715 1 465 (ies = > 
3 Imports = = 2 - 2 - 
4 Inter-regional transfers =14 295 - 594 074 = 5S 7 -44 601 = 179 = 
5 Stock variation (change and adj.) =| 850 =1/0' 35¢ 15 808 70 = = 
6 Inter-product transfers - - - - - - 
7 Other adjustments 7) 6 950 = = = = 
8 Availability 92173 198 885 209 822 31 652 iy ase - 
Transformed to other fuels: 
§ (a) Electricity - by utilities 91 996 = 9 306 - - - 
10 (b) Electricity - by industry - - 3 762 - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases = - - - - - 
12 (d) Refined products = 198 885 = 6 010 = = 
13 (e) Steam generation - - 39 - - - 
14 Net supply livae: - 196 715 25 641 18232 35 
15 Producer consumption 115 - 89 569 46 2 668 - 
16 Non-energy use = = 832507 27 922 = - 
17 Energy use - final demand 62 - 84 464 2 362 32 110 35 
18 Iron mines - = = = = = 
19 Total mining = 8 441 105 8 494 = 
20 Pulp and paper and sawmills = = 786 = 1 075 = 
21 Iron and steel = = 317 = 297 = 
22 Smelting and refining = = X X X xX 
23 Cement - - X Xx X Xx 
24 Petroleum refining - - 6 174 = 1 032 = 
25 Chemicals = = 18 482 = 3 611 = 
26 Other manufacturing - - Pm lita. 220 1 126 35 
27 Total manufacturing - = 43 O66 220 7 474 35 
28 Forestry - = = = = = 
os Construction - = = = = = 
30 Total industrial - - 57 507 324 15 967 35 
31 Rai lways - = = = a a 
34 Airlines - = = = = = 
SE Marine rs = E = a 3 
38 Pipelines - = 4 462 À. 917 5 
39 Road transport and urban transit = - - 883 43 = 
40 Retail pump sales = = 192 = = = 
41 Transportation - = 4 654 883 960 a 
42 Agriculture - = à 
i 1 501 222 t 107 

43 Residential 62 = 11 980 518 4 690 = 
44 Public administration = - 304 59 410 = 
45 Commercial and other institutional = - 8 518 355 8 976 = 
46 Statistical difference = - -10 624 =75 =e Là 


TABLEAU 11A. L'énergie primaire et secondaire - Alberta 


Total 
primary 


Total 
primaire 


KA. 


Coke 


ki lotonnes 


Vs D Pam Pf @ 


U HN SF ASP Te Pew ee £2 Pe PCT" Fas 


rae Ao eH OPA Se HF ON 8 8 =~ ot 890 ES re 1» # 


Coke oven 
gas 


Gaz de 
fours à coke 


gigaiitres 


rpPreirse et ee A wea A £2 ONE OD we 


Petroleum 


Seco 


= 109: = 


ndary 


products electricity 


Produits 
petroliers 


megalitres 


5 646.2 


=ZE3 1322 


HO S patel a tele ae a aa ee > ae) ge eer aa cK -@5@ 7a 
—ONFPWOhRNDWAWNUOW—-wO—OM! K~KKNHLND ! À © UIUT |! | 


terajoules 


203 


Ww 
[ep] 
=. 


ono 
nom 
SN m 


115 642 


© © 
nm 


Electr 
secon 


3°3 


3 3 


33 


33 


33 


icité 
daire 


UE 2 


18.2 


M + x x % NX % x À À À N OX À NM OX XX À À À À HHH HR X 


> 
o 


N OX # % x NN OX À À À À À NM À À M OX À À À À À % M % M X 3% U1 


Total 
& second. 


Total 
& second. 


1988 Trimestre 3 
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RA: 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domest ique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


A 1 


Crude 

Coal oil 
Charbon Pétrole 
brut 


ki lotonnes megalitres 


Zi, 35326 62 236.8 
pasOS. 3 320163 
-1 486.9 AO US TS 
a eles) - 846.2 
eZ 32225 
15/2905 14 016.7 
1S 254.7 = 
= 14 ONGSuG 

S57) = 

9.4 2 

26:13 = 
2623 = 


146 433 116 181 
-41 035 Sb (Asa (3) 
=) Om 32589 
-10 pee CUS) 

232 311 539 784 
Z9 1) 557 = 
S 539 784 

755 = 

259 = 

495 = 


> 

wo 

eS DE | 
Ce ea 2 et 


1988 Quarter 3 = 


Year-to-date 


Natural Gas plant 
gas NGL‘ s 
Gaz LGN des 
naturel usines de 
gigalitres megalitres 
64 825.6 it 28526 
146.4 1203546 
0.6 = 
=45 5001.9 =H 2 EN 
268.7 428.5 
CEG = 
13702052 4 601.8 
55693 = 
3079 = 
= 635.0 
540 = 
Ute WEIS) 3 966.8 
7 606.6 4.8 
2565520 426.0 
8 492.5 359329 
7090 14.2 
Ves = 
28.1 = 
X xX 
X x 
520.9 = 
445 = 
1 686.0 30.4 
3 887.4 30.4 
= 28.8 
4 597.1 73.4 
420.1 = 
= 12789) 
154168 = 
435.4 12748 
149.5 3075 
1 965.3 T0) 
58.4 8.1 
1286-9 48.6 
- 600.6 = 8. 2 
terajoules 
2457 OS 262 05) 
535 27 460 
24 = 
-1 716 7:20 IS 20948 
10 161 15 
34 = 
719 344 30 488 
20 947 = 
11 644 = 
= 18 174 
187 = 
686 565 121314 
287 682 123 
100 413 77 046 
321187 3 178 
25 840 363 
Zeon = 
1 061 = 
X xX 
X xX 
1S “Sia = 
53 498 = 
63 765 776 
147 023 776 
= 735 
173 864 1 874 
15 888 - 
= 3 265 
579 = 
16 467 3 265 
5 652 179 
145927 1 813 
2 208 207 
48 669 1 241 
224718 149 
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TABLEAU 11B. L’énergie primaire et secondaire - Alberta 


Total 
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primaire 


§ 590 
295 


-3 678 
= 14 


12 
1 643 


312 
11 


557 
761 


HA 


Coke 


ki lotonnes 


rane TR rw -F 


Torr Tw ) fs Ds te Oe ee a OP reste ele ease Re cee er ee Me eae dine Lo Se ae een 


Coke oven 
gas 

Gaz de 

fours à coke 


gigalitres 


Cae Pe ee Pe ee ee er ree Fe oe oe ee eon ors 


ee ee re re oF 


Up + 


terajoules 
5 


Petroleum 
products 
Produits 

pétroliers 


megalitres 


VS MNT. 
260. 

ji 
202-523. 
15 


1 «to uUOU I! MN — © -J 


= © 

Ww 

un = 

— wo 
Tk ae ae en ee AC IC RC CR EC ASSET ce wy ede AU 
—MNIOWAFEWADMDWNHOMANAOAWFHLO! KMKNNDI MOND ! 


Seco 
electr 


Electr 
secon 


28 6 


28 6 


nN 
co 
a 


102 


102 


102 


wil li ig Hee 


ndary 
icity 
icité 
daire 


GWH 
194 


10 


Le 
rT où AT 


NM OX * *X X NM OX X % NX OX X NO % X M OX X X % RHE RHE HR x 


wo 
co 
[2e] 


NON NN N° NON NH M M 2% À ON À À NON À À À À NON NH À NM HE HO 


Total 
& second. 


Total 
& second. 


1988 Trimestre 3 = 


prim. 


prim. 


OKA. 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 


) 
c) Coke et gaz manufacturé 
) Produits raffinés 

e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 

Mines de fer 

Total minier 

Pâtes et papier et scieries 

Sidérurgie 

Fonte et affinage 

Fabricants de ciment 

Raffinage pétrolier 

Produits chimiques 

Manufacturier - autres 

Total manufacturier 

Forestier 

Construction 
Total industriel 

Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 


b) Énergie électrique - par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domest ique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Cumulatif de l’année 
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TABLE 11C. Refined Petroleum Products - Alberta = 1988 Quarter 3 
Refinery Still Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 


thousands of cubic metres 


1 Production 245.8 203.0 22070 40 45.7 16410? = 
2 Exports eno) = 292 OS 4332 0.4 
3 Imports = = >. a % 3 
4 Inter-regional transfers -0.5 = Era ESS - 633.3 = 15a 
5 Stock variation (change and adj.) 15.0 = -28.4 25 10049 -0.4 
6 Inter-product transfers SES = bore =10.0 Sels 28.6 
7 Other adjustments 1.8 - SEEN = 8.0 ete 
8 Availability | AUS: 203.0 12265-9 Sin! 747.1 6.0 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities = = = = 0.9 = 
10 (b) Electricity - by industry = = = = = ae 
13 (e) Steam generation = = a = Z F 
14 Net supply 171.8 203.0 122559 543 746.2 6.0 
15 Producer consumption = 203.0 ON = Om = 
16 Non-energy use # = j 2 5 = 
17 Energy use - final demand x = 1 260.4 5°3 746.0 529 
18 Iron mines * “a = iz RE 
19 Total mining * = = 0.5 95.8 1.6 
20 Pulp and paper and sawmills * = = = 2.4 = 
21 Iron and steel * = = = 02 = 
Zz: Smelting and refining * = = = xX = 
za Cement # = = = X = 
25 Chemicals * = = = 0.8 = 
26 Other manufacturing * = = 32 158 Onl 
27 Total manufacturing * = = 3-2 2105 0.1 
28 Forestry * = = = 4.6 = 
25 Construction x = = o> 53.5 O25 
30 Total industrial x = a 3.8 175.4 22 
31 Rai lways * = = = 170 = 
32 Canadian airlines # = = S = = 
33 Foreign airlines # = = = = = 
35 Domestic marine * = = = On = 
36 Foreign marine x = = = = = 
38 Pipelines * = = = 18 co 
39 Road transport and urban transit * = 5622 = pels! = 
40 Retail pump sales * = 992% = 18422 = 
41 Transportation * = O47 -7 - 363.2 = 
42 Agriculture * = 18252 OA 123.5 O2 
43 Residential # = = 14 = 850 
44 Public administration * = ved! == 16.8 =S 
45 Commercial and other institutional * 69.2 = 67.1 0.6 
46 Statistical difference % = Siac! = - Ost 
terajoules 
1 Production ey TNS 8 470 719745 (22 62 320 = 
2 Exports 182 = 1 013 12 1 672 14 
3 Imports - - - - - - 
4 Inter-regional transfers =i) = = Shims - 538 -24 495 A585 
5 Stock variation (change and adj.) 419 = = GY! 469 421775 A 
6 Inter-product transfers Zi 7 = 1 749 = ERA) SP 1 106 
7 Other adjustments 4) = 2 036 2e 308 = 200 
8 Availability 4 613 8 470 43 877 201 28 899 233 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities - - - h 36 - 
10 (b) Electricity - by industry - - - - - -- 
13 (e) Steam generation - - - - - - 
14 Net supply 4 613 8 470 43 877 201 28 863 233 
15 Producer consumption = 8 470 3 = 8 = 
16 Non-energy use * - = = = = 
17 Energy use - final demand x 43 686 201 28 855 228 
18 Iron mines * = = = & = 
18 Total mining x - - 20 3 704 61 
20 Pulp and paper and sawmills * - - - 92 - 
21 Iron and steel * = = = 8 = 
22 Smelting and refining * = = = Xx - 
23 Cement * = = zs x = 
25 Chemicals * = = 31 = 
26 Other manufacturing * = 2 122 592 4 
27 Total manufacturing x - - 122 831 ct) 
28 Forestry x = = = 180 i 
29 Construction * = - 1 2 069 19 
30 Total industrial = - - 142 6 783 83 
31 Railways * = = Zz 4 524 x 
32 Canadian airlines * = = = = = 
sc Foreign airlines x = = = . = 
35 Domestic marine * = 5 = 7 Ss 
36 Foreign marine x = = = x = 
38 Pipelines * = = zs 10 2 
39 Road transport and urban transit * = 1 914 = 4 317 = 
40 Retail pump sales * = 34 399 = 5 191 = 
41 Transportation x = 36 313 - 14 048 = 
42 Agriculture * = 4 581 2 4 777 7 
43 Residential * = = 53 . 116 
44 Public administration * = 394 1 650 1 
45 Commercial and other institutional * = 2 399 2 2 597 22 
46 Statistical difference = = 188 ses hs 5 


MINE 


TABLEAU 11C. Produits pétroliers raffinés - Alberta = 1988 Trimestre 3 


Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 
61.1 i7783 39.4 351.7 841.1 5 646.2 Production 
Far - = = 7.9 83.7 Exportations 
= <A be = 2; -- Importations 
40:39 = 33.0 242,4 = 4 -2 313.2 Transferts inter-régions 
13.4 “1.5 a3) pes 18.0 63.4 193.7 Variation des stocks 
- = “4 10.2 82.2 - Transferts inter-produits 
OS Ht. 5 eae 6.1 18.5 73.6 Autres ajustements 
6.7 7753 5-1 191.6 349.2 3 129.1 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
= = = = = 0.3 a) Énergie électrique - par services 
0.6 = = = 0.6 b) Energie électrique - par industries 
- = = = = = e) Production de vapeur 
Bid 7753 5,1 191.6 349.2 3 127.5 Disponibilité nette 
= 38.2 = = 0.1 241.5 Autoconsommation 
= 20.7 = = 349.1 369.8 Usage non-énergétique 
6.1 w723 | 191.6 - 2 338.3 Usage énergétique - écoulement final 
- = - = - = Mines de fer 
0.5 7.8 - = - 216.2 Total minier 
0.1 = = a = 2.4 Pates et papier et scieries 
= = = = = 0.2 Sidérurgie 
x - - = = X Fonte et affinage 
x == = = - x Fabricants de ciment 
dt = = = Zeb Produits chimiques 
0.4 - = = = 19.0 Manufacturier - autres 
2.3 - = = = Zita Total manufacturier 
0.8 - - - - 4.9 Forestier 
DA - - = = 54.1 Construction 
3.4 17-39 - = = 302.3 Total industriel 
- - - = = 1420 Sociétés ferrovières 
= - 0.9 140.9 = 141.9 Lignes aériennes canadiennes 
- - = HO * Oe Lignes aériennes étrangères 
- = = = = 0.2 Lignes maritimes domestiques 
- - = = = = Lignes maritimes étrangères 
- - - = = 0.3 Pipelines 
- = = = = 166.8 Transport commercial et en commun 
- 7 - - - 267 Ventes au détail (pompes) 
= = 0.3 151.6 - 1 563.4 Transport 
- - - = = 255.9 Agriculture 
- 7 - - - 4.4 Domestique 
-- = 1.0 3325 = 62.7 Administration publique 
2.9 = Bical 6.5 = 149.5 Commerces et autres institutions 
- 0.6 - - 6.1 Différence statistique 


2 550 7: 513 1 321 12 637 34 370 209 361 Production 
70 ~ 1 = 347 3 312 Exportations 
= = = = = -- Importations 
-1 680 = Sih halts C7 mem) hae. -86 630 Transferts inter-régions 
559 -64 -56 489 2 075 7 066 Variation des stocks 
3 = -4 365 3 269 462 Transferts inter-produits 
38 -62 -83 219 735 2 827 Autres ajustements 
279 7515 171 6 884 14 500 115 642 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
= == = = = 36 a) Énergie électrique - par services 
26 - - - - 26 b) Énergie électrique - par industries 
= % = = = = e) Production de vapeur 
253 515 171 6 884 14 500 115 580 Disponibilité nette 
- 1 617 = = 4 10 102 Autoconsommation 
= 877 = = 14 497 15 374 Usage non-énergétique 
253 4 997 171 6 884 = 85 275 Usage énergétique - écoulement final 
= = = = = ~ Mines de fer 
20 4 997 = = - 8 801 Total minier 
3 = = = < 95 Pâtes et papier et scieries 
= = 2 = = 8 Sidérurgie 
x = = = = X Fonte et affinage 
xX = = = = x Fabricants de ciment 
76 = = = = 107 Produits chimiques 
15 = - = = 733 Manufacturier - autres 
34 - = = - 1 050 Total manufacturier 
11 - - = = 191 Forestier 
4 - = = = 2 093 Construction 
130 4 997 - = = 12 135 Total industriel 
- - - - = 4 524 Sociétés ferrovières 
= = 32 5 063 = 5 O95 Lignes aériennes canadiennes 
= 2 = 384 = 384 Lignes aériennes étrangères 
- - - oe = 7 Lignes maritimes domestiques 
- = = Lignes maritimes étrangères 
- - = - 10 Pipelines 
- = - = = 6 230 Transport commercial et en commun 
- - ~ = = 39 590 Ventes au détail (pompes) 
- = az 5 447 = 55 840 Transport 
- - - “ - 9 367 Agriculture 
- - - - - 168 Domestique 
— = 35 1 203 = 2 284 Administration publique 
123 - 105 234 - 5 481 Commerces et autres institutions 
- 24 - -- -- 217 Différence statistique 
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TABLE 11D. Refined Petroleum Products - Alberta = 1988 Quarter 3 - Year-to-date 


Refinery Still Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oi | fuel oil fuel oil 

GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 


thousands of cubic metres 


1 Production 788.3 590.1 SZ 89.5 4 595.8 + 
2 Exports 12.6 = 5822 4 150.9 147 
3 Imports = a a = = = 
4 Inter-regional transfers = = -2 444.3 Bee =e Oe ee 205 
5 Stock variation (change and adj.) rer: - -88.8 3.0 7325 027 
6 Inter-product transfers 200810 = 349.7 -38.3 =~ 2382.0 106.9 
7 Other adjustments 3e = Glew 8.0 aa as, -28.8 
8 Availability 515.3 590.1 3 454.8 27.4 2 084.6 47.3 
Transformed to other fuels: 

§ (a) Electricity - by utilities = = = = 2.9 = 
10 (b) Electricity - by industry = = à = = == 
13 (e) Steam generation = = = = = = 
14 Net supply 51523 590.1 3 454.8 27.4 2 081.8 47.3 
15 Producer consumption = 590.1 0.3 ON 0.8 - 
16 Non-energy use # = = = = = 
17 Energy use - final demand « = 3 449.1 Zio 2 081.0 47.1 
18 Iron mines * = = = = 3 
19 Total mining * = Tr 256.8 23.8 
20 Pulp and paper and sawmills * = = 1224 - 
21 Iron and steel * = = = 0.7 = 
22 Smelting and refining * = = = x = 
23 Cement * = = = X = 
25 Chemicals x = = = 2.5 = 
26 Other manufacturing * = = 3.6 4881 0.5 
27, Total manufacturing * = = 3.6 64.6 0.5 
28 Forestry x = = = 1459 == 
29 Construction x = = 0 PAL 122 
30 Total industrial x = = 11.6 457.7 25.4 
31 Railways * = FE = 368.9 = 
32 Canadian airlines * = a = = = 
33 Foreign airlines * = = = = 
35 Domestic marine * = = = 08 = 
36 Foreign marine * = = = = 
38 Pipelines x = = cs 0.8 = 
39 Road transport and urban transit * = 1e = 327 au) = 
40 Retail pump sales * = Z 7OBral = 384.2 = 
41 Transportation = = 2 881.8 - 1 081.3 - 
42 Agriculture x = 326749 0.5 32897 20 
43 Residential * = = L2EZ = 1387 
44 Public administration x = aire On 47.9 0.5 
45 Commercial and other institutional * = 208.8 2.8 164.9 4.8 
46 Statistical difference x - 5.4 - -- Om} 

terajoules 

1 Production 21 683 24 624 191 050 oot 177 764 - 

2 Exports 328 = 2 018 25 By} isis) 64 

3 Imports = = - - - - 

4 Inter-regional transfers 297 2 =64"721 -1 062 Siftsh Zits: 10 

5 Stock variation (change and adj.) 2932 = = on ONG Wiz 2 845 27 

6 Inter-product transfers = 2 = WS ree N447 =), A0) 4 135 

7 Other adjustments 105 = 232 303 = Oa dete 

8 Availability 13 884 24 624 119 742 1 032 80 634 1 830 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities - - - - tt - 
10 (b) Electricity - by industry ~ - - - - 1 
13 (e) Steam generation - - - - - - 
14 Net supply 13 884 24 624 119 742 i) Wy 80 523 1 828 
15 Producer consumption - 24 624 10 3 29 - 
16 Non-energy use * = = = = = 
17 Energy use - final demand = = 119 544 1 028 80 494 1 824 
18 Iron mines * - = = = = 
19 Total mining = - - 289 9 934 919 
20 Pulp and paper and sawmills * - = = 479 = 
21 Iron and steel x - - = 26 - 
22 Smelting and refining * =: es = x = 
28 Cement * = = = X = 
25 Chemicals * = = = 96 
26 Other manufacturing x - - 136 1 667 18 
27 Total manufacturing = = = 136 2 500 18 
28 Forestry * = = = 576 a= 
29 Construction * = = 13 4 694 45 
30 Total industrial x - = 438 17 704 983 
31 Rai lways * = = = 14 270 a 
32 Canadian airlines * = = £ x = 
33 Foreign airlines * = 2 = = 3 
35 Domestic marine * = = £ 13 4 
36 Foreign marine * = = = = = 
38 Pipelines x = = = 32 = 
39 Road transport and urban transit * = 6 090 = 12 651 = 
40 Retail pump sales * = 93 794 = 14 859 a 
41 Transportation = = 39 884 = 41 824 = 
#-harteutture * = 11 330 17 12 735 105 
43 Residential * = as 459 Z 531 
44 Public administration * = 1 094 7 1 851 19 
45 Commercial and other institutional * = 7 236 107 6 379 187 
46 Statistical difference = 
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TABLEAU 11D. Produits pétroliers raffinés - Alberta = 1988 Trimestre 3 * Cumulatif de | ‘année 
Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 
11258 537.0 101.3 966.1 28125%:4 15 477.7 Production 
214 0.1 = 14.6 260.0 Exportations 
= = = = tes 1.1 Importations 
=1A21:4 a EB5..0 =ENZ4..'8 Ele 367.5 -6 523.2 Transferts inter-régions 
12.5 =e =1.4 1925 LL 15.6 Variation des stocks 
4.1 = =0.4 =19.8 St - Transferts inter-produits 
7.0 =0:5 oe | 25.0 Le 0 -86.5 Autres ajustements 
28.1 536.5 13.5 510.0 155.4 8 593.5 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
= 3 a = = ZS a) Energie électrique - par services 
1.9 = = = - We b) Energie électrique - par industries 
> 5 = à 2 = e) Production de vapeur 
26.2 536.5 13.5 510.0 785.9 8 588.6 Disponibilité nette 
0.1 S71 = = 0.2 688.7 Autoconsommation 
3 HS = = (857 837.0 Usage non-énergétique 
26.0 387.5 19325 510.0 = 6 541.5 Usage énergétique - écoulement final 
= = = : = 3 Mines de fer 
2.8 387:5 = - - 678.6 Total minier 
1.9 = = = 14. 2 Pâtes et papier et scieries 
= = < = O74 Sidérurgie 
x = “ = x Fonte et affinage 
x = = = = xX Fabricants ce ciment 
Res = = = = 1220 Produits chimiques 
4.3 = = = 51.4 Manufacturier - autres 
15.6 = = = - 84.3 Total manufacturier 
OR = = = = 15,8 Forestier 
0.3 = = = = 12967 Construction 
19.6 387.5 - - = 901.8 Total industriel 
= a = = = 368.9 Sociétés ferrovières 
= = 350 37.5 = 365.4 Lignes aériennes canadiennes 
= = 28.8 = 28.8 Lignes aériennes étrangères 
= = = = = 0.3 Lignes maritimes domestiques 
cs = = > = Lignes maritimes étrangères 
= = = = 0.8 Pipelines 
2 = = = = 502.8 Transport commercial et en commun 
= = = - - 3 090.3 Ventes au détail (pompes) 
- - 3.0 39173 = 4 357.4 Transport 
= = = = = 659.3 Agriculture 
= = = = = 25.9 Domestique 
== e 28 101.6 = 184.5 Administration publique 
6.4 = taf 17.1 412.6 Commerces et autres institutions 
= 0.6 = = -- 6.1 Différence statistique 
terajoules 
7 188 220756 3 396 34 711 86 301 572 844 Production 
890 = 3 = 641 9 806 Exportations 
= = 5 = 42 42 Importations 
-5 066 = =—2 = 850) 15269 9h 1536 - 243 848 Transferts inter-régions 
524 == -46 - 486 798 927 Variation des stocks 
172 = =e = TAKE, 3 619 1 365 Transferts inter-produits 
293 21 à Vs BON sill EX -3 383 Autres ajustements 
11471 22 735 452 18 324 31 859 316 287 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
= 5 à ms 5 111 a) Énergie électrique - par services 
79 = 5 = = 81 b) Énergie électrique - par industries 
- = - - = = e) Production de vapeur 
1 092 228035 452 18 324 31 859 316 095 Disponibilité nette 
6 4 114 = = 9 28 795 Autoconsommation 
= 2174 = = 31 850 34 024 Usage non-énergétique 
1 086 16 422 452 18 324 = 239 175 Usage énergétique - écoulement final 
- - - = = = Mines de fer 
116 16 422 = = = 27 681 Total minier 
78 = = = = 557 Pâtes et papier et scieries 
- - - = = 26 Sidérurgie 
x - = = X Fonte et affinage 
X = = = X Fabricants de ciment 
395 - - = 491 Produits chimiques 
179 - = = = 19935 Manufacturier - autres 
652 = = = = 3 305 Total manufacturier 
36 = = = 612 Forestier 
14 7 - - = 4 767 Construction 
818 16 422 - = = 36 365 Total industriel 
3 = = = = 14 270 Sociétés ferrovières 
= = 100 13 023 = 19 123 Lignes aériennes canadiennes 
= = = 1 035 = 18035 Lignes aériennes étrangères 
= = = = = 13 Lignes maritimes domestiques 
= = = - - - Lignes maritimes étrangères 
- - - - = 32 Pipelines 
= = # = = 18 741 Transport commercial et en commun 
A = - = = 108 653 Ventes au détail (pompes) 
= - 100 14 058 = 155 866 Transport 
kd = a É = 24 187 Agriculture 
“i # ¥ = = 990 Domestique 
al = 84 3 651 = 6 717 Administration publique 
268 = 259 615 - 15 050 Commerces et autres institutions 
= 25 - -- -- 218 Différence statistique 
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TABLE 11E. Non-energy Refined Petroleum Products 


D eme 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 

Quarter 3 - Trimestre 3 


thousands of cubic metres 


44 Public administration 
45 Commercial and other institutional 


1 Production 76.8 4.3 24829 57.6 423.5 841.1 
2 Exports = One ot: == 0:23 7.9 
3 Imports = = = == = = 
4 Inter-regional transfers 0.6 0.4 AO? 6-8 HS64-4 Lo sv Me 
5 Stock variation (change and adj.) Orc 12:0 JD 1H Te 1895 63.4 
6 Inter-product transfers = 0.8 = 0.4 81.0 82.2 
7 Other adjustments 25 Ven On -7.7 Ca 185 
8 Availability ots 5.8 215.8 24.8 2459 349.2 
15 Producer consumption = = = Om = Onl 
16 Final demand 77.8 5.8 215.8 24.7 24.9 349.41 
19 Total mining = “3 = So “ 5.6 
Ze Total manufacturing 77.8 = 22210 3.8 - 103.6 
28 Forestry = = = 0.3 = O28 
29 Construction = = 1989 156 = 1465 
41 Transportation = = = 6.9 = 6.9 
42 Agriculture = = 5 1.8 = 1.8 
44 Public administration = = = 0.6 = 0.6 
45 Commercia! and other institutional = 5.8 = 4.0 Zao 34.7 
46 Statistical difference = = = - - - 
TABLE 11F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
Quarter 3 - Trimestre 3 
ki lotonnes 
1 Production fee SMe 4 614.3 = = = 6 987.0 
2 Exports ih LP SO) = ~ = = 1 725.0 
3 Imports = = - - - - 
4 Inter-regional transfers Sok: = = - - - 517.9 
5 Stock variation (change and adj.) -48.3 SATA - - - -75.8 
7 Other adjustments SU == = - - -0.2 
8 Availability 177.8 4 641.7 = - - 4 819.6 
Transformed to other fuels: 

9) (a) Electricity = by utilities 17307 4 638.4 = - = 4 812.1 

19 (b) Electricity - by industry - - - - - 

11 (c) Coke and manufactured gases = = = - - 
13 (e) Steam generation - - - = = e 
14 Net supply 4.2 323 = - 1.25 
15 Producer consumption 4.2 -- - - - Aaa: 
16 Non-energy use - - - - - = 
17 Energy use - final demand = 33 = = = ed 
19 Total mining - = = Ee 4 a 
20 Pulp and paper and sawmills - - - - - = 
21 Iron and steel - - = = 2 = 
22 Smelting and refining - - - = - = 
23 Cement - = = = 2 z 
25 Chemicals - = = = 2 = 
26 Other manufacturing 7 - - = = = 
27 Total manufacturing - - - = = = 
43 Residential - 3.3 = = Quad 


TABLE 11G. Electricity Generated from Fossil Fuels 
ee eee eee eee eee eee eee 


Diesel Light Heavy Taree pitch, 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


Une ae Se Re à ee D , #.i 
gigawatt hours 


Quarter 3 
Electricity generated: 
Î by utilities Sats 347 3 = = 2 
2 by industry 7 682 = = 4 58 
3 Total 8 173 1 030 3 -- 4 58 
Year-to-date 
Electricity generated: 
4 by utilities 252057 NO g = = 7 
5 by industry = 22107 = -- 13 198 
6 Total 25 057 3 184 9 -- 13 198 


- 117 - 
Alberta = 1988 Trimestre 3 


TABLEAU 11E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique spéciaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
Year-to-date = Cumulatif de | année 
milliers de metres cubes 
23158 12.0 624.2 MAS tows. 4 2 125.4 Production 1 
= Oe 7 152 == 1-0 14.6 Exportations 2 
= = = toil = 1.1 Importations 3 
1.6 =T57 = 230.4 HAS 105.2 -1 367.5 Transferts inter-régions 4 
Ts 0.6 ter 54 4 33.3 22.2 Variation des stocks 5 
= Ze - 0.4 88.6 91.1 Transferts inter-produits 6 
ce 5.4 -7.1 28.9 4,3 -27.5 Autres ajustements 7 
236.0 16.9 386.1 78.1 68.7 785.9 Disponibilité 8 
= rs “4 eZ = 0.2 Autoconsommat ion 15 
236.0 16.9 386.1 ies 68.7 785.7 Ecoulement final 16 
= = = 17.6 = lies Total minier 19 
236.0 - 64.1 10.4 = 310.5 Total manufacturier 27 
= - = 1-0 2 1.0 Forestier 28 
= = J22.0 LE = 326.4 Construction 29 
= = = 2h = 27.7 Transport 41 
= = Baas 6.1 Agriculture 42 
= = = 1.8 = 1.8 Administration publique 44 
= 16.9 = 8.9 68.7 94.5 Commerces et autres institutions 45 
- -- = = -- Différence statistique 46 
TABLEAU 11F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
Year-to-date = Cumulatif de | année 
ki lotonnes 
7 209.8 14 743.8 = = = 21 953.6 Production 1 
5 305:5 = = = = 5 305.5 Exportations 2 
= = = = - Importations 3 
-1 486.5 CO = = = -1 486.9 Transferts inter-régions 4 
=) 13451 4.6 = = = - 129.5 Variation des stocks 5 
=028 0.6 = = = -0.2 Autres ajustements 7 
551-4 14 739.4 - - = 15 290.5 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
541.8 14 713.0 = = = 15025247 a) Énergie électrique - par services 9 
= - = = = = b) Energie électrique - par industries 10 
- - = = = = c) Coke et gaz manufacturé Ut 
- - - = - = e) Production de vapeur 19 
9.4 26.4 = = = 35.7 Disponibilité nette 14 
9.4 == = = = 98.4 Autoconsommation 15 
= = = = = - Usage non-énergétique 16 
= 26.3 26.3 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - - - Total minier 19 
- - = = Pâtes et papier et scieries 20 
- - - = = = Sidérurgie 2 
- - - - - = Fonte et affinage 22 
- - - - = = Fabricants de ciment 23 
- - - - = = Produits chimiques 25 
- - - = = = Manufacturier - autres 26 
~ - - - - Total manufacturier ae à 
LA) = = = 26.3 Domestique 43 
~ ~ - - - - Administration publique 44 
- - - - = - Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 11G. Energie électrique produite à partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood liquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustibles 


ET nm mm fyi... 
gigawatt Heures 


Trimestre 3 
Production de l'énergie électrique: 


= = = = = 8 523 par services 1 
= 14 36 = = 795 par industries 2 
= 14 36 - = § 318 Total 3 
Cumulatif de | ‘année 
Production de l'énergie électrique: 
= = = = = 26 143 par services 4 
= 4} 108 = = 2 468 par industries 5 
- 41 108 = = 28 611 Total 6 


TABLE 12A. Primary and Secondary Energy - British Columbia 
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Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 

Iron mines 

Total mining 

Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 


Smelting and refining 
Cement 

Petroleum refining 
Chemicals 


Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 

Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 

Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 

Net supply 

Producer consumption 

Non-energy use 

Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 


Smelting and refining 
Cement 

Petroleum refining 
Chemicals 


Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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TABLEAU 12A. L'énergie primaire et secondaire - Colombie-Britannique - 1988 Trimestre 3 
Total Coke oven Petroleum Secondary Total prim. 
primary gas products electricity & second. 
% Coke = - a ss 
Total Gaz de Produits Électricité Total prim. 
primaire fours à coke pétroliers secondaire & second. 
HAE Kilotonnes gigalitres megalitres GWH HK 
= = 2 489.3 628.8 ... Production 1 
= = 289.3 - ... Exportations 2 
Ther = 15075 = ... Importations 3 
= = 562.0 = ... Transferts inter-régions 4 
121 = 19.0 = .. Variation des stocks 5) 
- - = = ... Transferts inter-produits 6 
= = = 21B:3 = ... Autres ajustements 7 
10.7 - 2 614.6 628.8 ... Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
2 = = 5-3 = a) Energie électrique - par services 9 
: - = 24.4 - b) Energie électrique - par industries 10 
: = = = = c) Coke et gaz manufacturé 11 
: = = = = d) Produits raffines 12 
| - - = = e) Production de vapeur 13 
. 1007 - 2 580.9 628.8 Disponibilité nette 14 
À = - 1245 * Autoconsommation 15 
L -- = 18523 * Usage non-énergétique 16 
: 10.6 - Zecor. | * Usage énergétique - écoulement final 17 
‘ = = X * Mines de fer 18 
À = - Ac Je à x Total minier 13 
À = > PS2 * Pâtes et papier et scieries 20 
X = X * Sidérurgie 21 
X = X * Fonte et affinage 22 
x = X x Fabricants de ciment Zs 
- = = * Raffinage pétrolier 24 
- - PA * Produits chimiques 25 
= = 38.9 * Manufacturier - autres 26 
26 10.6 = 180.6 = Total manufacturier 27 
= = 38.0 * Forestier 28 
= = ASF * Construction 23 
> 10.6 = 268.9 x Total industriel 30 
: = = PSP x Sociétés ferrovières 34 
: = = LL x Lignes aériennes 34 
: = = 22250 * Maritimes ar 
3 = = Sas x Pipelines 38 
- = = 28720 x Transport commercial et en commun 39 
2 = - 951.7 x Ventes au détail (pompes) 40 
À - - 1042.1 * Transport 41 
; = = COL * Agriculture 42 
: = = Det x Domesti que 43 
- = 42.0 * Administration publique 44 
5 = ods * Commerces et autres institutions 45 
: - - =-0.5 = Différence statistique 46 
terajoules 
309° 185 = = 1 819 2 264 fee, Production 1 
351 348 = = 0 558 = 361 906 Exportations 2 
610 338 = 6 040 = 6 987 Importations 3 
192 968 - = 20 984 = 213 952 Transferts inter-régions 4 
=23 005 31 = =" 1100 = -23 733 Variation des stocks 5 
= > = > Pai be, = - 210 Transferts inter-produits 6 
884 1 - -11 004 = -10 119 Autres ajustements 7 
175 969 308 = 97 170 2 264 ... Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
462 = = 358 = 821 a) Énergie électrique - par services 3 
815 = = 996 = 1 811 b) Énergie électrique - par industries 10 
- - - - - = c) Coke et gaz manufacturé 11 
80 989 = - = = 80 989 d) Produits raffinés 12 
- - - - = = e) Production de vapeur 13 
Ss 702 308 = 95 816 2 264 192 089 Disponibilité nette 14 
ae = = 5 143 * 17 342 Autoconsommation 15 
1 - 5 683 * 5 701 Usage non-énergétique 16 
: 307 - 83 281 x 168 347 Usage énergétique - écoulement final 17 
- = xX * X Mines de fer 18 
: = - 319 x 5 230 Total minier 19 
= = 51543 * i baa ie We Pâtes et papier et scieries 20 
x = X * X Sidérurgie 21 
x - X * X Fonte et affinage 22 
X = X * xX Fabricants de ciment 24 
- - - * 1 451 Raffinage pétrolier 24 
- = 46 * 7, 103 Produits chimiques 22 
= = LAON x 15 561 Manufacturier - autres 26 
oe 307 - 7 326 x 54 886 Total manufacturier 27 
= = 1 506 % 12513 Forestier 28 
- - 1 035 x 1 035 Construction 29 
307 - 10 785 x 62 663 Total industriel 30 
= = 2 S05 * 2 905 Sociétés ferrovières 31 
- = 8 008 * 8 008 Lignes aériennes 34 
= = 3 057 * 9 057 Maritimes 37 
- - 11 * 2 449 Pipelines 38 
= = TO 1A * 10 926 Transport commercial et en commun 39 
8 = = 33 233 * 33 435 Ventes au détail (pompes) 40 
. = - 63 326 x 66 780 Transport 41 
‘ - os 1 330 * 2 227 Agriculture 42 
= - - 1 106 * 15 430 Domestique 43 
: - - 1 569 * 2 458 Administration publique 44 
eu - 5 166 * 18 788 Commerces et autres institutions 45 
ie - - -21 = 699 Différence statistique 46 
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Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity - by utilities 
) Electricity - by industry 
) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 

Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Production 
Exporis 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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= Year-to-date 


tural Gas plant 
gas 
Gaz LGN des 
turel usines de 
itres megalitres 
48.9 DLS 
W129 360.4 
= 13.0 
04.8 24358 
12.4 -0.4 
69.5 169.1 
122 
66.6 = 
- 2080 
90.7 149.1 
67.4 Ce 
= 11829 
69.9 307.4 
xX xX 
1353 26.6 
Sea = 
x X 
X x 
xX x 
76.2 = 
55.4 = 
69.5 28.4 
58.2 28.4 
0.8 = 
= ZO 
3229 AE 
Girl - 
= 109.7 
16.0 = 
TEA 109.7 
44.8 Te 
98.0 531 
3529 a 
Bile 44.2 
5374 == 
terajoules 
463 264 
25 988179 
= 332 
113 6 481 
467 = 
383 4 207 
462 = 
518 & 
= 572 
403 3 635 
459 18 
= 398 
525 7 848 
x X 
793 673 
365 = 
X X 
X X 
X X 
883 = 
Zep = 
102 725 
279 725 
30 = 
= 528 
102 1 933 
877 - 
= 2 801 
605 - 
481 2 801 
693 452 
745 1 356 
357 179 
546 1 128 
020 -1 
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TABLEAU 12B. L'énergie primaire et secondaire - Colombie-Britannique - 1988 Trimestre 3 - Cumulatif de | ‘année 
Total Coke oven Petroleum Secondary Total prim. 
primary gas products electricity & second. 
: Coke - - = à 
Total Gaz de Produits Électricité Total prim. 
primaire fours à coke pétroliers secondaire & second. 
222 ki lotonnes gigalitres megalitres GWH HORM. 
= = BB 27.2 1 864.9 Production 
= = 535.4 = Exportations 
40.4 = 458.6 = Importations 
- =. 1 508.6 = Transferts inter-régions 
0.1 = 15.1 3 Variation des stocks 
= 4 = s Transferts inter-produits 
é 0.1 = Tor = Autres ajustements 
: 40.4 - 7200: 9 1 864.9 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
. = = 31,0 = a) Energie électrique - par services 
: - 64.5 - : b) Energie électrique - par industries 
" - - = = À c) Coke et gaz manufacturé 
‘ + = = = ; d) Produits raffinés 
. = = = = 5 e) Production de vapeur 
40.4 = 7 105.3 1 864.9 à Disponibilité nette 
; = 3 355.6 * > Autoconsommat ion 
> (6 = 325.5 * : Usage non-énergétique 
one 40.3 = 6 252.0 * . Usage énergétique - écoulement final 
> = = * * A Mines de fer 
; - - 116.7 * Total minier 
= = 430.1 * . Pates et papier et scieries 
X = X * - Sidérurgie 
X = xX * , Fonte et affinage 
x = xX * i Fabricants de ciment 
~ = = * Raffinage pétrolier 
: = - Bi. x : Produits chimiques 
: = = 89.6 * à Manufacturier - autres 
= 40.3 = 532.7, * : Total manufacturier 
‘ = = 164.3 x ce Forestier 
= = 5501 * a Construction 
40.3 = 868.8 = . Total industriel 
= = 240.3 x : Sociétés ferrovières 
= 5 577.8 * t Lignes aériennes 
= > Basia * 3 Maritimes 
= = Or x = Pipelines 
= = 618.1 * 2 Transport commercial et en commun 
. - = 2459209 * à Ventes au détail (pompes) 
: - - 4 553.0 x < Transport 
r = = 90.4 * à Agriculture 
= = 186.8 * Domestique 
2 = 16241 * Administration publique 
= = 386.0 # Commerces et autres institutions 
- - -0.6 x Différence statistique 
terajoules 
980 575 = = 2578 181 6 714 ... Production 
1 096 966 = = 34 024 = 1 130 990 Exportations 
3 332 1 164 = 18 098 = 22 654 Importations 
636 091 = = 57 442 S 693 533 Transferts inter-régions 
2b 6 oir 3 = 574 = -26 120 Variation des stocks 
= = = 849 = 849 Transferts inter-produits 
2 085 3 = -31 296 = -29 208 Autres ajustements 
551 874 1 163 = 267 677 6 714 ... Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
462 = i 1 200 > 1 663 a) Energie électrique - par services 
2 518 = = 2 640 = 5 157 b) Énergie électrique - par industries 
- - - - - = c) Coke et gaz manufacturé 
224 771 - = = = 224 771 d) Produits raffinés 
- - - - - = e) Production de vapeur 
324 123 1 163 - 263 837 6 714 595 837 Disponibilité nette 
gras = = 14 734 * 51 961 Autoconsommation 
wae 2 = 15802 x 13 903 Usage non-énergétique 
a ae 12161 - 230 997 = 527 979 Usage énergétique - écoulement final 
= = X * X Mines de fer 
P - - 4 526 = 18 239 Total minier 
+ = 17 543 * 66 239 Pates et papier et scieries 
X == X * X Sidérurgie 
X os X * X Fonte et affinage 
x - x * X Fabricants de ciment 
, = = - * 3, 832 Raffinage pétrolier 
> - = 125 x 22 052 Produits chimiques 
. = = 3 552 * 38 506 Manufacturier - autres 
‘ 1 161 - 212671 x 158 196 Total manufacturier 
- = = 6 458 x 6 488 Forestier 
= = LD a * 659 Construction 
1 161 - 34 735 = 185 582 Total industriel 
= = a 206 * § 293 Sociétés ferroviéres 
= - 20 755 * 20 755 Lignes aériennes 
Le ce 21 024 * 21 024 Maritimes 
= = 26 * 10 054 Pipelines 
= = 23 309 * 26. 305 Transport commercial et en commun 
= = 90 641 * 91 245 Ventes au détail (pompes) 
- - 165 046 = 178 675 Transport 
= = 30880 * 6 797 Agriculture 
- = 7 209 x 76 157 Domestique 
. ri 6 302 * 10 185 Administration publique 
- = - 14 367 * 70 583 Commerces et autres institutions 
nate - -24 # 1 994 Différence statistique 
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TABLE 12C. Refined Petroleum Products - British Columbia 
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Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 


Stock variation (change and adj. 


Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 
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Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
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Cement 
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Total manufacturing 
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Construction 
Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
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Pipelines 
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Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
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Public administration 
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Statistical difference 
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TABLEAU 12C. Produits pétroliers raffinés - Colombie-Britannique 
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Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 


Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 12D. Refined Petroleum Products - British Columbia 
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Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
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Total mining 
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Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
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Statistical difference 
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Transformed to other fuels: 
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(e) Steam generation 
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Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
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Canadian airlines 
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- 1988 Quarter 3 = Year-to-date 
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TABLEAU 12D. Produits pétroliers raffinés - Colombie-Britannique - 1988 Trimestre 3 = Cumulatif de l’année 
Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 
575.5 S£al A Na 742.6 195.9 6 977.2 Production 
63.1 = 0.8 188.3 S1-.b 935.4 Exportations 
150.2 72.0 = 84.0 50.4 458.6 Importations 
22.5 = 30.3 35.2 747.5 1 508.6 Transferts inter-régions 
6.4 = =§...8 25.6 43.2 15.1 Variation des stocks 
-0.7 = -C.6 -31.8 92.6 - Transferts inter-produits 
9,6 = OA 5.9 = 441.7 - 793.0 Autres ajustements 
687.3 104.7 28.8 620.0 269.9 7 200.9 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
8 : = = 3 31.0 a) Energie électrique - par services 
47.5 ; = = = 64.5 b) Energie électrique - par industries 
e si = 7 — e) Production de vapeur 
639.7 104.7 28.8 620.0 269.9 7 105.3 Disponibilité nette 
Per 32.7 =e == 1-5 355.6 Autoconsommation 
= 57.1 = = 268. 4 325.5 Usage non-énergétique 
636.1 15.4 28.8 620.0 = 6 252.0 Usage énergétique - écoulement final 
xX = = = = x Mines de fer 
5.5 - - = - 116.7 Total minier 
297.3 = = = = 430.1 Pâtes et papier et scieries 
X = = = = xX Sidérurgie 
X = = = = x Fonte et affinage 
X 4.1 = = = X Fabricants de ciment 
iw = 5 = = Sat Produits chimiques 
16.2 11:35 = = = 89.6 Manufacturier - autres 
21524 15.4 = = - 532.7 Total manufacturier 
34.1 - = = = 164.3 Forestier 
= = = = = 5S. | Construction 
354.9 15.4 - - - 868.8 Total industriel 
= = 2 = = 240.3 Societés ferroviéres 
= = 2314 461.4 = 463.8 Lignes aériennes canadiennes 
= - = 114.0 = 114.0 Lignes aériennes étrangères 
7657 = = = = 424.8 Lignes maritimes domestiques 
79.4 - - = = 98.5 Lignes maritimes étrangères 
= = = = = 07 Pipelines 
= = = = = 618.1 Transport commercial et en commun 
= = = = = 2 592.9 Ventes au détail (pompes) 
256.1 = 2.4 575.4 - 4 553.0 Transport 
= = = = = 90.4 Agriculture 
+ = = = = 186.8 Domestique 
Sot - 30 24.8 = 167.1 Administration publique 
1958 = 230) 19.8 = 386.0 Commerces et autres institutions 
- 2075 = -- = -0.6 Différence statistique 
terajoules 
24 014 1 385 811 26 682 8 051 257 181 Production 
20631 = 24 6 766 1 170 34 024 Exportations 
6 266 S ODN = 3 018 1-99 18 098 Importations 
940 = 1 016 1 265 29) 928 57 442 Transferts inter-régions 
280 = = 238 920 1n77 574 Variation des stocks 
23 = CA ANS 3662 849 Transferts inter-produits 
401 = -1 046 142 =29 546 -31 296 Autres ajustements 
28 681 4 436 964 PACS (À 11 145 267 677 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
% = < = : 1 200 a) Energie électrique - par services 
1 984 = = = = 2 640 b) Energie électrique - par industries 
- - = = = = e) Production de vapeur 
26 697 4 436 964 22 277 11 145 263 837 Disponibilité nette 
154 1 385 = i 63 14 734 Autoconsommation 
= 2 420 = = 11 083 13 502 Usage non-énergétique 
26 543 653 964 220211 - 230 997 Usage énergétique - écoulement final 
xX = = = = xX Mines de fer 
228 - - - - 4 526 Tota! minier 
12 408 = = = = 17 543 Pates et papier et scieries 
xX = = cE 3 X Sidérurgie 
x = : - - x Fonte et affinage 
X 174 = = = xX Fabricants de ciment 
79 - - - - 125 Produits chimiques 
676 479 = = = 3-552 Manufacturier - autres 
13 162 653 - - = 21 621 Total manufacturier 
1 421 = = = < 6 458 Forestier 
3 " = 3 = dats Construction 
14 811 653 = = - 34 735 Total industriel 
3 = 3 = = § 293 Sociétés ferrovières 
= = 80 16 580 = 16 659 Lignes aériennes canadiennes 
= - - 4 096 - 4 096 Lignes aériennes étrangères 
7 375 - - = = 16 872 Lignes maritimes domestiques 
3.318 = = = 4 052 Lignes maritimes étrangères 
a Z = = = 26 Pipelines 
= = = = = 23 309 Transport commercial et en commun 
- - - - = 90 641 Ventes au détail (pompes) 
10 688 - 80 20 675 - 165 046 Transport 
= = “ æ 3 337 Agriculture 
1 ss = = = 7 209 Domestique 
212 = 103 890 = 6 302 Administration publique 
831 = 775 712 = 14 367 Commerces et autres institutions 
oe 21 -- -- -- -24 Différence statistique 
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British Columbia = 1988 Quarter 3 


TABLE 12E. Non-energy Refined Petroleum Products 


a 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-ener gy 
greases products 


a OO 


Quarter 3 - Trimestre 3 
thousands of cubic metres 


1 Production Ics 85 43.5 de? 4.7 72.6 
2 Exports .4 5.0 = 072 = 5.7 
3 Imports = ON] = 224 021 4;1 
4 Inter-regional transfers 0.6 SOS 24.0 195 1154 21925 
5 Stock variation (change and adj.) == -0.8 =9.3 0.6 36.6 =46.2 
6 Inter-product transfers = = = 0.1 36.6 36.7 
7 Other adjustments Ona 07 see) 0.8 Sea de = 2497-9 
8 Availability 11.6 ses 7528 26.6 4.6 122.6 
15 Producer consumption = =S = ae Os) 0.1 
16 Final demand 11.6 373 758 26.6 4.5 122:-5 
19 Total mining - = = 327 = 3:7 
27 Total manufacturing 11.6 = 7.5 5.5 = ZA ST 
28 Forestry = = = 3.4 = 3.4 
29 Construction = 68.3 Ont - 69.0 
41 Transportation = = = 923 = Ses 
42 Agriculture = OS = O53 
44 Public administration = = = O25 = 0.5 
45 Commercial and other institutional = 3.9 = SZ 4.5 11:16 
46 Statistical difference = = = = - - 
TABLE 12F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
Quarter 3 - Trimestre 3 
ki lotonnes 

1 Production 6 018.1 = = = = 6 018.1 

2 Exports 6 452.4 = = = = 6 452.4 

3 Imports = = - - - - 

4 Inter-regional transfers - 366.8 = = = = 366.8 

5 Stock variation (change and adj.) = 858.5 = - - = - 858.5 

7 Other adjustments -3.2 - = £ = 2419 

8 Availability 54.2 - - - = 54.2 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities = - - - - - 
10 (b) Electricity - by industry - - - - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases = - - - - - 
13 (e) Steam generation - . - - = = 
14 Net supply 54.2 - - - - 54.2 
15 Producer consumption 28.3 = = - - 2888 
16 Non-energy use - - - - - - 
17 Energy use - final demand 25.8 = = - - 25.8 
19 Total mining - - - - - = 
20 Pulp and paper and sawmills - - - 
21 Iron and steel X = = - - X 
22 Smelting and refining X - - - - x 
23 Cement X - - - - Xx 


25 Chemicals 
26 Other manufacturing = - - - - 
27 Total manufacturing 25.8 - = = = 25: 
43 Residential -- - - - ~ - 
44 Public administration = = = = - 
45 Commercial and other institutional = = - - - 


> 4e Oo. 4 


TABLE 12G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


SS SSS SSS 


Diesel Light Heavy Pah Eten. 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


à D À RS RS US se ee ee re ne 
gigawatt hours 


Quarter 3 

Electricity generated: 
1 by utilities = 27 29 = = = 
2 by industry = 150 28 = 126 = 
3 Total = tar 57 - 126 = 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities = 27 97 = = = 
5 by industry = 462 65 = 354 = 
6 Total = 489 162 = 354 = 


-"127 - 
Colombie-Britannique - 1988 Trimestr 
TABLEAU 12E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Alimentation Produits 


ers 


Asphalte Huiles et Autres Total des 
petrochimique spéciaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
Year-to-date = Cumulatif de |’ année 
milliers de métres cubes 
24.1 23-83 107229 ties 34.4 195.9 Production 1 
1.3 1727 = 0.7 119 31.6 Exportations 2 
as 0.1 - 1350 Sine 50.4 Importations 3 
le 0.5 45.2 55.6 644.4 747.5 Transferts inter-régions 4 
0.1 DA RE 10.0 0.9 391 43.2 Variation des stocks 5 
= Bae = = 87.0 92.6 Transferts inter-produits 6 
Cee se ae -1.6 221 ch. 8 - 741.7 Autres ajustements 7 
270 1297 136.5 80.4 133 269.9 Disponibilité 8 
=> Si = 0.1 1.4 1.6 Autoconsommation 15 
27.0 PA 4 136.5 80.2 Weed 268.4 Ecoulement final 16 
- - - 11.4 - Pay | Total minier 19 
27-0 - 15.0 1729 = 5903 Total manufacturier zat 
- = - 10.6 = 10.6 Forestier 28 
= = 121,8 1.8 = 12925 Construction 28 
- - = 28.0 = 28.0 Transport 41 
= = 0.8 = 0.8 Agriculture 42 
- - = 1.6 = 1.6 Administration publique 44 
= 1227 = 8.8 179 33.4 Commerces et autres institutions 45 
- = = = = - Différence statistique 46 
TABLEAU 12F. Détails de charbon 
Bi tumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
Year-to-date - Cumulatif de l’année 
ki lotonnes 
18 213.1 = - - = 18 213.1 Production 1 
18 257,3 ~ = = = 18 257.3 Exportations 2 
= = = = = - Importations 3 
= 75328 -- = = = - 753.4 Transferts inter-régions 4 
S882 4 = = = = - 982.7 Variation des stocks 5 
eens = = = = 12.7 Autres ajustements 7 
19727 = = = - 197.7 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
= = = = = a) Energie électrique - par services | 
- - - = = = b) Energie électrique - par industries 10 
- - - - - - c) Coke et gaz manufacturé 11 
- - - = - = e) Production de vapeur 13 
19727 - = - = 197.7 Disponibilité nette 14 
108.1 = = = = 108.1 Autoconsommation 15 
- - - = = - Usage non-énergétique 16 
83.6 89.6 Usage énergétique - écoulement final Vo 
- = Total minier 19 
- - - = = Pates et papier et scieries 20 
xX - = = = X Sidérurgie 21 
xX = a = = X Fonte et affinage 22 
X = = = = X Fabricants de ciment 23 
- - - - - = Produits chimiques 25 
- - - - = = Manufacturier - autres 26 
89.6 - = = = 89.6 Total manufacturier fo 
-- - - = -- Domestique 43 
- - - = = - Administration publique 44 
- - - - = - Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 12G. Energie électrique produite a partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood liquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustibles 
gigawatt Heures 
Trimestre 3 
Production de l'énergie électrique: 
- - - - -- 56 par services 1 
< 98 172 = = 573 par industries 2 
= 98 172 = se 629 Total 3 
Cumulatif de | ‘année 
Production de l'énergie électrique: 
= = = a ae 122 par services 4 
= 331 531 = = 1 743 par industries 5 
- 331 531 = “2 1 865 Total 6 


TABLE 13A. Primary and Secondary Energy - Yukon and N.W.T. - 
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NPA 


Crude 

Coal oil 
Charbon Pétrole 
brut 


ki lotonnes megalitres 


Production = 480.3 
Exports Ss = 
Imports = 
Inter-regional transfers 4 
Stock variation (change and adj.) = Xx 
Inter-product transfers = : 

X 


= 454. 


Other adjustments = 
Availability = 
Transformed to other fuels: 

(a) Electricity - by utilities = - 

(b) Electricity - by industry = - 

(c) Coke and manufactured gases = - 

(d) Refined products - 

(e) Steam generation - - 
Net supply - - 
Producer consumption = = 
Non-energy use = = 
Energy use - final demand - - 

Iron mines = = 
Total mining - - 
Pulp and paper and sawmills = = 
Iron ana steel - - 
Smelting and refining = = 
Cement - - 
Petroleum refining - - 
Chemicals - - 
Other manufacturing - - 
Total manufacturing - - 
Forestry - - 
Construction - - 
Total industrial - - 
Railways - - 
Airlines - - 
Marine - - 
Pipelines - - 
Road transport and urban transit = = 
Retail pump sales F + 
Transportation - - 
Agriculture - - 
Residential = - 
Public administration - - 


Commercial and other institutional 5 = 
Statistical difference = 3 
Production = 18 496 
Exports = = 
Imports = = 
Inter-regional transfers = =|7 499 
Stock variation (change and adj.) = X 


Inter-product transfers = = 
Other adjustments = X 
Availability = X 
Transformed to other fuels: 

(a) Electricity - by utilities - 

(b) Electricity - by industry - 

(c) Coke and manufactured gases = = 

(d) Refined products - 

(e) Steam generation ~ - 
Net supply - - 


Producer consumption 

Non-energy use - - 

Energy use - final demand - - 
Iron mines = 


Total mining = - 
Pulp and paper and sawmills = 
Iron and steel = = 
Smelting and refining = = 
Cement = - 
Petroleum refining = - 
Chemicals = - 
Other manufacturing = = 
Total manufacturing = - 
Forestry = - 
Construction = = 
Total industrial = = 
Railways = =. 
Airlines = = 
Marine - - 
Pipelines = - 
Road transport and urban transit = - 
Retail pump sales = - 
Transportation - - 
Agriculture - - 
Residential = - 
Public administration = = 
Commercial and other institutional = - 
Statistical difference = - 
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TABLEAU 13A. L'énergie primaire et secondaire - Yukon et T.N.-0. 


Total 
primary 


Total 
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kilotonnes 


Coke oven 
gas 
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Petroleum 
products 
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Secondary 
electricity 


Electricité 
secondaire 


GWH 
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Total 


Total 
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1988 Trimestre 3 


prim. 
& second. 


prim. 
& second. 


OOK 


6 + SS Ot OS OX * 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest i que 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domesti que 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 13B. Primary and Secondary Energy - Yukon and N.W.T. - 
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Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 

(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Rai lways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 

(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Rai lways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Coal 


Charbon 


ki lotonnes 


1988 Quarter 3 a Year-to-date 

Crude Natural Gas plant 
oi | gas NGL‘ s 
Pétrole Gaz LGN des 
brut naturel usines de 
megalitres gigalitres megalitres 
1 384.2 20351 = 
= = 0.3 

=) PE =92 16.7 

58 e = 
88.4 110.8 16.4 

= Bian - 

88.4 - - 

= 102.1 16.4 

= 76.6 Ons 

= 24.6 16.1 

= = 0.7 

= = x 

= = 2.4 

= = 2.4 

= = OK 74 

= = 3.8 

8 Seat 

o = 31 

= = Onn 

= Sent eas 

= = O9 

= 2116 Siac! 

= 0.9 a 

terajoules 

53 306 7 681 = 

= = 8 

-49 674 =e ZICH 426 

x - = 

x = = 

X 4 190 419 

= 328 = 

= 3 862 419 

= fe Whe) 7 8 

= 931 411 

= = 18 

= = X 

a = 61 

i = 61 

= = 18 

os = 97 

= = 79 

a = 79 

5 = 3 

= 116 125 

= a 23 

= 815 84 


Primary 
electricity 


Électricité 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 


primaire (voir intro) 


GWH 
503.9 


503.9 


503. 
54. 


667. 
278. 


t— 1 wt — ow 1 


280.2 


ki lotonnes 
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TABLEAU 13B. L'énergie primaire et secondaire - Yukon et T.N.-0. - 1988 Trimestre 3 - Cumulatif de | ‘année 
Total Coke oven Petroleum Secondary Total prim. 
primary gas products electricity & second. 
= Coke - - 4 à 
Total Gaz de Produits Électricité Total prim. 
primaire fours à coke pétroliers secondaire & second. 
MAN ki lotonnes gigalitres megalitres GWH HK 
= = sain A QE Production 
= 7 oe: = Exportations 
- = == = Importations 
= = = = Transferts inter-régions 
= = = = Variation des stocks 
- = == = Transferts inter-produits 
= 2 == =. Autres ajustements 
- - 476.4 21004 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
= 48.6 = 4 a) Énergie électrique - par services 
= = 03 - i b) Energie électrique - par industries 
- - - - ; c) Coke et gaz manufacturé 
- = - = j d) Produits raffinés 
= a = - ] e) Production de vapeur 
> - = 427.6 2114 . Disponibilité nette 
. = = =< * . Autoconsommation 
is - his x . Usage non-énergétique 
> TT 2 x . Usage énergétique - écoulement final 
- = = = * F Mines de fer 
: - TER * . Total minier 
5 = = = * 3 Pâtes et papier et scieries 
= = = * Sidérurgie 
= = = * Fonte et affinage 
= = x Fabricants de ciment 
= Xx * "+. Raffinage pétrolier 
- * ie Produits chimiques 
= = LOT * of Manufacturier - autres 
“4 - = CA * ne Total manufacturier 
: = = = * as Forestier 
: = - 10.8 * 43 Construction 
: = 89.6 x -. Total industriel 
: = at * vt Sociétés ferrovières 
= = 38.5 * ‘ Lignes aériennes 
= = Ont * : Maritimes 
= = se * Pipelines 
— = fee * § Transport commercial et en commun 
= = 69.2 * 3 Ventes au détail (pompes) 
: - - 145.9 * . Transport 
- = = lat * . Agriculture 
; - = 120 * Domest ique 
F = = REP * Administration publique 
2 $ = 54.8 * Commerces et autres institutions 
- - - -- «x Différence statistique 
terajoules 
62 801 = = X 783 ... Production 
8 - = X = X Exportations 
= = = x = X Importations 
Sarre = = xX = X Transferts inter-régions 
X = = X = X Variation des stocks 
- = = X = X Transferts inter-produits 
X - a X = X Autres ajustements 
X = = 17 873 783 .. Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
= = - 1 880 = 1 880 a) Energie électrique - par services 
328 = = 10 = 339 b) Énergie électrique - par industries 
= - = = = = c) Coke et gaz manufacturé 
xX - - - = xX d) Produits raffinés 
- - - - - - e) Production de vapeur 
6 095 - 15 983 783 22 861 Disponibilité nette 
Sea = X * X Autoconsommation 
+. = = 320 * 320 Usage non-énergétique 
. . = 15 547 x 19 291 Usage énergétique - écoulement final 
l Es = - * - Mines de fer 
coe = = 2 218 « 31227 Total minier 
- - - - x = Pâtes et papier et scieries 
- - - * = Sidérurgie 
- - - * - Fonte et affinage 
- ~ - * = Fabricants de ciment 
- = X * X Raffinage pétrolier 
- - - * = Produits chimiques 
A - = 847 * 308 Manufacturier - autres 
3 - - 847 * 916 Total manufacturier 
- - x = Forestier 
= = 418 * 436 Construction 
. = Le 3 483 = 4 589 Total industriel 
= = 42 * 42 Sociétés ferrovières 
= : 1 374 * 11374 Lignes aériennes 
= = 2 * 2 Maritimes 
= = -- * -- Pipelines 
= = 1 400 x 1 479 Transport commercial et en commun 
- - 2 444 * 2 444 Ventes au détail (pompes) 
a - - 5 262 om 5 341 Transport 
a a 40 * 42 Agriculture 
- - 460 * 1 378 Domestique 
> - 4 241 * 4 285 Administration publique 
a = 2 061 * 3 657 Commerces et autres institutions 
ee - = X = X Différence statistique 
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TABLE 13C. Refined Petroleum Products - Yukon and N.W.T. - 
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TABLEAU 13C. Produits pétroliers raffinés - Yukon et T.N.-O. - 
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Petroleum 
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Aviation Aviation 
gasoline turbo fuel 
Essence Carbu- 
d'aviation réacteur 
milliers de mètres cubes 

xX Xx 

x x 

X x 

x X 

X xX 

X xX 

X xX 

4.3 37.9 

£3 97.3 

X xX 

4.3 37.3 

1.6 14.1 

= 2.3 

1.6 16.3 

1523 16.2 
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xX X 
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Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
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Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
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Manufacturier - autres 
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Lignes maritimes domestiques 
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Pipelines 
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Transport 
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Différence statistique 
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TABLE 13D. Refined Petroleum Products - Yukon and N.W.T. 
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TABLEAU 13D. Produits pétroliers raffinés - Yukon et T.N.-0. - 
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Aviation Aviation 
gasoline turbo fuel 


Essence Carbu- 
d'aviation réacteur 
milliers de mètres cubes 

x x 
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X X 
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Xx x 

xX xX 
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Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
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Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
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Disponibilité nette 
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Transport 
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TABLE 13E. Non-energy Refined Petroleum Products 


i 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


eee ee ee ee ee ee 
Quarter 3 - Trimestre 3 


thousands of cubic metres 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 

Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 

Producer consumption 

Final demand 
Total mining = = 
Total manufacturing = - 
Forestry = = 
Construction = - 

Transportation - - 

Agriculture = - 

Public administration = = 
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TABLE 13F. Coal Details 


Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 


Quarter 3 - Trimestre 3 
Kilotonnes 


1 Production - = = = = & 
2 Exports - = = = = = 
3 Imports - - = = = ze 
4 Inter-regional transfers - - = = = = 
5 Stock variation (change and adj.) - - = = = 2 
7 Other adjustments - - - = a £ 
8 Availability = = = a = a 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities - - = = 5 s 
QO (b) Electricity - by industry - = = 3 # x 
1 (c) Coke and manufactured gases - - - = = e 
3 (e) Steam generation - = = = 2 = 
14 Net supply = a < se 
15 Producer consumption - = = = = ds 
16 Non-energy use - 2 2 FS = 2 
17 Energy use - final demand - - - = = & 
19 Total mining - = 2 = z - 
20 Pulp and paper and sawmills - = = Fe A N 


21 Iron and steel - - = & & = 
22 Smelting and refining - = = = = s 
28 Cement = = = £ = ry 


25 Chemicals - = = = 3 = 
26 Other manufacturing - = = : = : 
27 Total manufacturing - = = = = a 
43 Residential - = 2 > 

44 Public administration - =: = = re = 
45 Commercial and other institutional - 2 = « = 5 


TABLE 136. Electricity Generated from Fossil Fuels 
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Diesel Light Heavy Tlarn-sDttch, 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


SR RS ee eee eee LÉ ON SE PET OR ee ae Be de ee dun cu. mo mue eu 
gigawatt hours 


Quarter 3 

Electricity generated: 
Î by utilities = = 42 = = = 
2 by industry = 72) == = = cs 
3 Total = 21 42 = = Ss 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities = = 153 = = a 
5 by industry = 64 1 = = 2 
6 Total = 64 154 = = $, 
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TABLEAU 13E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


—_—_—_————— én 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
petrochimique spéciaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
Year-to-date = Cumulatif de l’année 
milliers de métres cubes 
xX X x xX X X Production 1 
x X X X xX X Exportations 2 
x X X X x X Importations 3 
x x X x x X Transferts inter-régions 4 
x xX x x X X Variation des stocks 5 
x x X x X X Transferts inter-produits 6 
xX 4 X X xX X Autres ajustements 7 
- 0.1 Bl 253 -- 7.5 Disponibilité 8 
X X X X X X Autoconsommation 15 
- [2 ae | 5. | 299 = 7.5 Ecoulement final 16 
- - - 0.8 = 0.8 Total minier 13 
- - 1.0 0.3 = 153 Total manufacturier 27 
- - - -- - -- Forestier 28 
- = 421 os = 4.4 Construction 23 
- - - 0.4 = 0.4 Transport 41 
- = 0.1 = 0.1 Agriculture 42 
- - - 02? = 0.2 Administration publique 44 
= 0.1 : 0.3 = 0.4 Commerces et autres institutions 45 
X X X X Différence statistique 46 
TABLEAU 13F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
Year-to-date -  Cumulatif de l’année 


ki lotonnes 


> 5 = = - - Production 1 
2 2 : = = - Exportations 2 
= = = - - - Importations 3 
ks = © = - - Transferts inter-régions 4 
2. 2 = - - - Variation des stocks 5 
a = = = - - Autres ajustements 7 
7 à 3 e - - Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
- = 4 = - - a) Energie électrique - par services 3 
a 7 bs = - = b) Énergie électrique - par industries 10 
ps E À = - - c) Coke et gaz manufacturé bt 
- es > = = - e) Production de vapeur 13 
: 2 - 2 = - Disponibilité nette 14 
a a = - - - Autoconsommation 5 


5 = = - - - Usage non-énergétique 16 
= = - - - - Usage énergétique - écoulement final 17 
ms = = - - - Total minier 13 
= 2 = = - - Pates et papier et scieries 20 
= = = - - = Sidérurgie 21 
= 2 a = - - Fonte et affinage Ze 
3 = : = - - Fabricants de ciment 23 
= =: 2 = = - Produits chimiques 25 
5 = = = - - Manufacturier - autres 26 
À = e - : - Total manufacturier 27 
2 = = - - - Domestique 43 
= = = = - - Administration publique 44 
= = - - - - Commerces et autres institutions 45 


TABLEAU 13G. Energie électrique produite à partir des combustibles 


ann 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood liquor Other service all fuels 

Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pate épuisée de centrale combustibles 


RO Se COR RE pm ce, te a eh lh ee Ee 
gigawatt Heures 


Trimestre 3 ‘ 
Production de l'énergie électrique: 


<2 = = = = 42 par services 1 
= a a = = 21 par industries 2 
= = = = = 63 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
- - - - - 153 par services “ 
“2 . = = = 65 par industries 5 
= = = = = 217 Total 6 


= RS 


TABLE 14. Details of Natural Gas Liquids - 1988 Quarter 3 - Year-to-date 


nee EET EEInSn En enn nEnSnERE aS 


Canada Newfoundland 
Propane Butane Ethane Total Propane Butane 


thousands of cubic metres 


1 Production 4 314.6 26221 4 707.5 11 644.8 x X 
2 Exports 2 655.0 1 753.4 = 4 408.4 X X 
3 Imports 3022 = 1924 Liles X X 
4 Inter-regional transfers = = = = X X 
5 Stock variation (change and adj.) 44.0 454.3 TA He 574.5 X x 
6 Inter-product transfers = = = = X X 
7 Other adjustments = = = = X X 
8 Availability 1 645.8 415.0 4 823.4 6 884.2 6.4 - 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities = = = = = = 
10 (b) Electricity - by industry = = = = = 

12 (d) Refined products 479.0 685.0 = 1 164.0 = - 
13 Refinery produced LPG's (net) 1 394.4 647.4 = 2027 4.8 - 
14 Net supply 2 561.2 377.4 4 823.4 7076129 1122 - 
15 Producer consumption L803 = = 28.3 0.4 - 
16 Non-energy use 33182 ENS 4 844.3 5 552.8 = - 
17 Energy use - final demand 201386 = = 2 198.6 10.8 

18 Iron mines = = = = = = 
19 Total mining sts - = Tike SZ - - 
20 Pulp and paper and sawmills = = rs = > = 
21 Iron and steel = = 5 = S = 
2 Smelting and refining = > FE = = = 
23 Cement = = = = X = 
24 Petroleum refining = = = = X = 
25 Chemicals = = a a = = 
26 Other manufacturing 246.0 = = 246.0 24 = 
27 Total manufacturing 246.0 a = 246.0 251 - 
28 Forestry = S = = = = 
29 Construction 177.8 = = 17148 0.5 = 
30 Total industrial Sy I7/3(0) = = 537.0 216 = 
31 Railways = = = = = = 
34 Airlines = = + e = 
37 Marine = = = = = = 
38 Pipelines = c = = = = 
39 Road transport and urban transit 700.6 = = 700.6 nal = 
40 Retail pump sales = = = = = = 
41 Transportation 700.6 = - 700.6 Lal - 
42 Agriculture 1545 = = 154.5 = = 
43 Residential 4315 = = 431.5 326 = 
44 Public administration Biles = = 51.8 03 = 
45 Commercial and other institutional Sse = = 32902 820 = 
46 Statistical difference sl 0.1 =20.9 -17.8 =- = 

terajoules 
1 Production 110 152 75 062 86 430 271 643 xX X 
2 Exports 67 782 50 182 = 117 964 xX X 
3 Imports 771 = Sh VAI 4 298 x x 
4 Inter-regional transfers = = = = X X 
5 Stock variation (change and adj.) as} 13 002 1399 15 524 X X 
6 Inter-product transfers = = = = X X 
7 Other adjustments = = = = Xx X 
8 Availability 42 017 11 877 88 558 142 452 163 = 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities - - - - - - 
10 (b) Electricity - by industry - - - - - - 
12 (d) Refined products 128229 19 605 = 31 834 = = 
13 Refinery produced LPG’s (net) 35 598 18 528 - 54 126 122 - 
14 Net supply 65 287 10 800 88 558 164 745 285 = 
15 Producer consumption 722 = = 722 10 = 
16 Non-energy use 8 456 10 798 88 94) 108 195 = = 
17 Energy use - final demand 56 130 - - 56 130 276 = 
18 Iron mines - - - - - - 
13 Total mining 2 890 = 2 830 = = 
20 Pulp and paper and sawmills - - - - - 
21 Iron and steel = - = = = - 
22 Smelting and refining - - = = = 
23 Cement - - - - Xx = 
2 Petroleum refining - - - = X - 
Ze Chemicals - = = 2. zs = 
26 Other manufacturing 6 280 = = 6 280 54 a 
27 Total manufacturing 6 280 - - 6 280 54 = 
28 Forestry = cs = = = os 
29 Construction 4 539 = = 4 539 13 - 
30 Total industrial 13 710 - - 13 710 66 = 
31 Railways - = = = = 
34 Airlines - = 2 3 = = 
37 Marine - = 2 Es = = 
38 Pipelines - = = > = = 
39 Road transport and urban transit 17 886 - = 17 886 28 a 
40 Retail pump sales - = = = = = 
41 Transportation 17 886 = = 17 886 28 = 
42 Agriculture 3 944 = = 3 944 - = 
43 Residential 112016 = = 11 O16 97 = 
44 Public administration 1-322 - - i Bete 8 = 
45 Commercial and other institutional 8 251 = - 8 251 Tai = 
46 Statistical difference 78 2 - 384 = 303 =< re 
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cr > Ore eee 


Terre-Neuve Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard 
Ethane Total Propane Butane Ethane Total 
milliers de mètres cubes 
x x X X x X Production 1 
x xX x X X X Exportations 2 
x x X X x X Importations 3 
x X Xx X X X Transferts inter-régions 4 
x X xX X X X Variation des stocks 5 
x X X xX xX X Transferts inter-produits 6 
x x X xX X X Autres ajustements À 
= 6.4 5.1 - - 5.1 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
F = = a = a) Energie électrique - par services | 
a = = 4 = = b) Energie électrique - par industries 10 
= = = = = = d) Produits raffinés 12 
= 4.8 a 7 = = 11.7 LPG de raffineries (nette) 13 
= 11:2 16.8 - - 16.8 Disponibilité nette 14 
= 0.4 0.1 = 0.1 Autoconsommation 15 
as 4 3 = = - Usage non-énergétique 16 
- 10.8 16.7 = - 16.7 Usage énergétique - écoulement final 17 
a = = = = = Mines de fer 18 
= Fr 4 = = = Total minier 19 
= = = Ee = = Pâtes et papier et scieries 20 
= = = = = = Sidérurgie 21 
= e = = = = Fonte et affinage 22 
= x = = - - Fabricants de ciment 23 
= xX = = = = Raffinage pétrolier 24 
= = 3 = = = Produits chimiques 25 
= eon CR 74 - = Bike Manufacturier - autres 26 
= 21 LA = - JE 74 Total manufacturier 27 
5 = = = = Forestier 28 
2 0.5 0.6 = = 0.6 Construction 29 
= 2.6 3.8 - = 3.8 Total industriel 30 
= = = = = Sociétés ferrovières 31 
F = = ce = = Lignes aériennes 34 
= = = $ = = Maritimes 37 
= = = = = Pipelines 38 
= fet 108 > = 1:8 Transport commercial et en commun 38 
= = 3 = = = Ventes au détail (pompes) 40 
> 1.1 18 - = 1.8 Transport 41 
= 7 0.1 = 0.1 Agriculture 42 
= 3.8 ais 4 = = 5.7 Domestique 43 
= 0.3 0.6 > = 0.6 Administration publique 44 
= 310 A = = 4.7 Commerces et autres institutions 45 
= -- -- - - -- Différence statistique 46 
terajoules 
X X X x x X Production | 
xX X xX x X X Exportations 2 
X xX xX X X X Importations 3 
X xX xX X X X Transferts inter-régions 4 
xX X X X X X Variation des stocks 5 
xX Xx X X X X Transferts inter-produits 6 
X X X X X X Autres ajustements ri 
> 163 130 - - 130 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 

= = 2 3 F a) Énergie électrique - par services 3 
- - - = = = b) Énergie électrique - par industries 10 
- - = - = > d) Produits raffinés 12 

t272 299 = = 299 LPG de raffineries (nette) 13 

285 429 = - 429 Disponibilité nette 14 

10 3 = = 3 Autoconsommation 15 
= - = = = - Usage non-énergétique 16 
= 276 426 = = 426 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - 7 - - Mines de fer 18 
~ - - - - - Total minier 19 
- - - - - Pâtes et papier et scieries 20 
- - - - - - Sidérurgie 21 
- - - - = = Fonte et affinage 22 
= x - - - - Fabricants de ciment 23 
- x - - - = Raffinage pétrolier 24 
- - - - - - Produits chimiques 25 
- 54 82 = ad 82 Manufacturier - autres 26 
a 54 82 = = 82 Total manufacturier 27 
- - - - - - Forestier 28 
- 13 15 - - 15 Construction 24 
e 66 97 - = 97 Total industriel 30 
x a 2 _ = ~ Sociétés ferrovières 31 
- = - - - - Lignes aériennes 34 
= = = - - - Maritimes 37 
= = = = - ~ Pipelines 38 
= 28 46 = as 46 Transport commercial et en commun 39 
. = = - - - Ventes au détail (pompes) 40 
= 28 46 = - 46 Transport 41 
° 3 3 = = 3 Agriculture 42 
- 97 146 - - 146 Domestique 43 
- 8 15 - - 15 Administration publique 44 
di 77 120 = = 120 Commerces et autres institutions 45 


= ce = - -- Différence statistique 46 


MAO 


TABLE 14. Details of Natural Gas Liquids - 1988 Quarter 3 - Year-to-date 


——————————————— eee a sg 


Nova Scotia - Nouvelle-Écosse New Brunswick 


Propane Butane Ethane Total Propane Butane 


thousands of cubic metres 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(d) Refined products 
Refinery produced LPG’s (net) 80. 
Net supply 81. 
Producer consumption QO. 
Non-energy use 
Energy use - final demand 80. 
18 Iron mines 
19 Total mining 
20 Pulp and paper and sawmills 
21 Iron and steel 
2 Smelting and refining 
23 Cement 
24 Petroleum refining 
25 Chemicals 
26 Other manufacturing 15 
27 Total manufacturing 15. 
28 Forestry 
29 Construction 4. 
30 Total industrial 137 
31 Rai lways 
34 Airlines 
37 Marine 
38 Pipelines 
39 Road transport and urban transit 8s 
40 Retail pump sales 
41 Transportation 
42 Agriculture 
43 Residential oe 
44 Public administration 
45 Commercial and other institutional 2 
46 Statistical difference 
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terajoules 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 1 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities - - = = 
(b) Electricity - by industry = = = = = 
(d) Refined products = = F 
Refinery produced LPG's (net) 2 056 723 = 2 eS 1 220 a 
Net supply ZOU 328 - 22399 1 782 46 
Producer consumption 10 = 
Non-energy use = 329 = 329 = 46 
Energy use - final demand 2 060 = 
Iron mines = = = = = = 
19 Total mining - 
20 Pulp and paper and sawmills = = 
21 Iron and steel X X = 
faye Smelting and refining = = X 
Je Cement xX = - X X = 
24 Petroleum refining x X x 
25 Chemicals = = = = = = 
26 Other manufacturing 401 - - 401 350 = 
27 Total manufacturing 401 ~ - 401 350 
28 Forestry - - - - - = 
29 Construction 105 - - 105 89 r 
30 Total industrial 505 - - 505 526 = 
31 Rai lways - - - - = = 
34 Airlines = - - - =~ = 
37 Marine - - - - - - 
38 Pipelines = - ~ - - = 
39 Road transport and urban transit 214 - - 214 230 = 
40 Retail pump sales = - - - - = 
41 Transportation 214 - - 214 230 - 
42 Agriculture 18 - - 18 15 = 
43 Residential 697 = - 697 539 = 
44 Public administration 69 - - 69 28 - 
45 Commercial and other institutional 557 - - 557 437 - 
46 Statistical difference 1 -1 - -1 -- -- 
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TABLEAU 14. Détails des liquides de gaz naturel - 1988 Trimestre 3 - Cumulatif de l’année 
a oo mo 


Nouveau-Brunswick Québec 
Ethane Total Propane Butane Ethane Total 
Mics 8=36C6UC<“<‘<i<;2;<3;3SEté<‘<;3 3 !*é<;723 }Pt:é<;72]}3PTCté<CS 
X X = = co - Production 1 
xX x 40.7 85.7 = 126.4 Exportations 2 
X X : = = - Importations 3 
X X 251.4 54.9 a 306.3 Transferts inter-régions 4 
xX x sé =2148 = -22.3 Variation des stocks 5 
xX X = = = - Transferts inter-produits 6 
xX X = = = - Autres ajustements 7 
- 23.6 205.1 2-3 - 202.2 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
= = ES = = 7 a) Energie électrique - par services ÿ 
= = = = = - b) Energie électrique - par industries 10 
- = - 4.0 - 4.0 d) Produits raffinés 12 
= 47.8 198.9 124.6 = 323.5 LPG de raffineries (nette) 13 
- 71.4 404.0 11727 - 521.7 Disponibilité nette 14 
~- OVS 137 = = 1.7 Autoconsommation 15 
- 125 134.6 Ma 7 - 252.3 Usage non-énergétique 16 
- 69.5 267.7 - - 267.7 Usage énergétique - écoulement final 17 
= = = = = = Mines de fer 18 
- 3.4 13.6 = = 13.6 Total minier 19 
= = = = = = Pates et papier et scieries 20 
= = = = = a Sidérurgie 21 
= X = = = = Fonte et affinage Zz 
- X = = = = Fabricants de ciment 23 
= x = = = = Raffinage pétrolier 24 
= = = = = = Produits chimiques 25 
- 1857 9329 = = 3329 Manufacturier - autres 26 
- 13:7 23543 = 0353 Total manufacturier 27 
= = =, = = = Forestier 28 
= 375 23565 = 23.6 Construction ia 
= 20.6 7431 = = 71.1 Total industriel 30 
= =f = = = = Societés ferroviéres ot 
= = is = = = Lignes aériennes 34 
= = = = = = Maritimes 37 
= = a = = = Pipelines 38 
= 9.0 74.6 = = 74.6 Transport commercial et en commun 39 
= = = = = = Ventes au détail (pompes) 40 
- 9.0 74.6 = - 74.6 Transport 41 
= 0.6 20.4 = = 20.4 Agriculture 42 
ou A A 54.7 = = 54.2 Domestique 43 
= eq 6.8 = = 6.8 Administration publique 44 
= LIFE 40.6 = = 40.6 Commerces et autres institutions 45 
= = => 2S = -- Différence statistique 46 
terajoules 
X X = = = - Production 1 
X xX 10089 2 453 = 3 492 Exportations 2 
xX X = = = - Importations 3 
xX X 6 418 1571 = 7 989 Transferts inter-régions 4 
X x 143 2798 = - 656 Variation des stocks 5 
x x = = = - Transferts inter-produits 6 
X X ss 2 = - Autres ajustements i 
- 607 5 236 -83 - 5 153 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 

= = = = a = a) Energie électrique - par services 
= = = = = b) Energie électrique - par industries 10 
= = = 114 - 114 d) Produits raffinés 12 
= 1 226 5 078 3 566 = 8 643 LPG de raffineries (nette) 13 
= 1 828 10 314 3 368 - 13 682 Disponibilité nette 14 
= 8 43 = = 43 Autoconsommation 15 
= 46 3 436 3 369 = 6 805 Usage non-énergétique 16 
om 1 774 6 834 = - 6 834 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - = - = Mines de fer 18 
- 87 347 - = 347 Total minier 19 
- - - - = = Pâtes et papier et scieries 20 
- - - = = = Sidérurgie 21 
- X - = = = Fonte et affinage 22 
= X = = = = Fabricants de ciment 23 
- xX - - = Raffinage pétrolier 24 
- - - - - = Produits chimiques 25 
= 350 865 = = 865 Manufacturier - autres 26 
> 350 865 >= = 865 Total manufacturier 2€ 
- = - - = Forestier 28 
i 89 603 = = 603 Construction 29 
= 526 1 815 = - 1 815 Total industriel 30 
ge = = = = Sociétés ferrovières 31 
- - - - = = Lignes aériennes 34 
- - - - - - Maritimes 37 
= = = - - - Pipelines 38 
e 230 1 905 = = 1 905 Transport commercial et en commun 39 
- - - - - - Ventes au détail (pompes) 40 
= 230 1 905 = = 1 905 Transport 41 
= 15 521 = = 521 Agriculture 42 
= 539 1 384 = = 1 384 Domestique 43 
= 28 174 = = 174 Administration publique 44 
= 437 1 037 > = 1 037 Commerces et autres institutions 45 


-1 Différence statistique 46 
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TABLE 14. Details of Natural Gas Liquids - 1988 Quarter 3 - Year-to-date 


eee nn — 


Ontario Manitoba 
Propane Butane Ethane Total Propane Butane 


thousands of cubic metres 


1 Production = = = = 2.6 0.6 
2 Exports 630.4 975.2 = 1 605.6 100.3 78.0 
3 Imports ieee = 132M LOIS 3 F 
4 Inter-regional transfers 12505772 RSTIE à 655.3 Bo Say 36 15520 1935 
5 Stock variation (change and adj.) 65.8 224.0 es 165.7 =16.1 2 A 
6 Inter-product transfers = > È iz = à 
7 Other adjustments = a a 3 7 : 
8 Availability 957.8 -42.1 839.9 1 755.6 83.4 = 
Transformed to other fuels: 

S; (a) Electricity.= by utilities = = = = 

10 (b) Electricity - by industry = a # i = as 
12 (d) Refined products 479.0 26.0 = 505.0 = = 
13 Refinery produced LPG's (net) 625.4 161.6 = 7er 0 6.3 = 
14 Net supply 110477 93.5 839.9 2 037.6 89.7 - 
15 Producer consumption Fes = = 1216 0.5 2 
16 Non-energy use 186-6 935 844.3 1418474 - = 
17 Energy use - final demand 888.1 = = 888.1 88.1 = 
18 Iron mines = = = = a F 
19 Total mining 35.0 = - 9520 12.8 = 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = = = 
21 Iron and steel = = = = X = 
22 Smelting and refining = = > x = 
23 Cement = = = = x = 
24 Petroleum refining = = = F = 
25 Chemicals 5 = = = = = 
26 Other manufacturing 3927 = = 99027 7219 = 
27 Total manufacturing 99777 = = 937. 724 - 
28 Forestry = = = = = = 
29 Construction 83.9 > = 83:49 51 = 
30 Total industrial 218.6 - = 218.6 25.8 = 
31 Railways = = = = = = 
34 Airlines = = = = à © 
37 Marine = = = = = 
38 Pipelines = = = = = = 
39 Road transport and urban transit 305.2 = = SOB az 3020 = 
40 Retail pump sales = = = = = = 
41 Transportation 305.2 = = 30572 30.0 - 
42 Agriculture 69.9 = = isos} 6.4 = 
43 Residential 159747 = = 159.7 18227 > 
44 Public administration 13.9 - = 19.9 224 = 
45 Commercial and other institutional 114.8 = = 114.8 10.6 = 
46 Statistical difference 123 == -4.4 = 2215 121 = 

terajoules 
1 Production = = = = 66 WW 
2 Exports 16 094 27 910 = 44 004 2NE EN CR 
3 Imports 439 = ES 3 966 = = 
4 Inter-regional transfers 38 428 3° 16 12 031 83 575 4 212 {2 Pais 
5 Stock variation (change and adi.) =) 600 6 411 138 4 869 =o 60 
6 Inter-product transfers - - - - - - 
7 Other adjustments - - - - - - 
8 Availability 24 453 =1 205 15 421 38 668 2 829 = 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities - - - - - 

10 (b) Electricity - by industry - - - - - - 
2 (d) Refined products 12229 744 = eS ies = = 
13 Refinery produced LPG's (net) 15 966 4 626 = 20 593 161 = 
14 Net supply 28 190 2 677 15 421 46 288 2 290 - 
15 Producer consumption 449 = = 449 13 = 
16 Non-energy use ey CONS 2 676 15 501 291497 = = 
17 Energy use - final demand 22 673 - - 22 673 2 249 - 
18 Iron mines - - = - = = 
19 Total mining 894 - - 894 327 = 
20 Pulp and paper and sawmills - = - - - - 
21 Iron and steel - - - - x - 
jaf Smelting and refining - - - = xX - 
Z3 = Cement - - = = Xx - 
24 Petroleum refining - 7 - = = - 
25 Chemicals - = z = a = 
26 Other manufacturing Z 545 = = 2 545 202 = 
27 Total manufacturing 2 545 = - VENOMS 202 = 
28 Forestry - = = = 4 us 
29 Construction 2°42 = = 2 N42 130 > 
30 Total industrial 5 581 - - 5 581 659 = 
31 Railways - = s À is = 
34 Airlines - = s = as = 
37 Marine - = = = = a 
38 Pipelines - = = a 2 > 
39 Road transport and urban transit 7 792 - - 1792 766 2 
40 Retail pump sales - = x £ E a 
41 Transportation 7 792 = = 7 792 766 - 
42 Agriculture 1 785 = = 1 785 163 =< 
43 Residential 4 077 = = 4 077 337 = 
44 Public administration 508 = - 508 54 e 
45 Commercial and other institutional 21981 = = 2 931 274 
46 Statistical difference 48 1 -81 -31 28 = 
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TABLEAU 14. Détails des liquides de gaz naturel - 1988 Trimestre 3 - Cumulatif de l’année 
mo mm 


Manitoba Saskatchewan 
Ethane Total Propane Butane Ethane Total 
milliers de mètres cubes 
= 342 49.9 33:9 = 83.8 Production 1 
- 178.3 1 033.8 59.6 = 1 093.4 Exportations 2 
- = = = = - Importations 3 
ë 244.5 BLE Ys 65.0 425 1 063.1 Transferts inter-régions 4 
- = 440 SaÛsT 57.3 oe t 19.7 Variation des stocks 5 
= = = = = - Transferts inter-produits 6 
= = = = = - Autres ajustements 7 
- 83.4 60.0 -18.0 =8.2 33.8 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 

= - os = = a) Énergie électrique - par services g 
= = = = = = b) Energie électrique - par industries 10 
= = = = = = d) Produits raffinés 12 

633 055 Billed = 66.7 LPG de raffineries (nette) 13 
= 89.7 95.5 13.52 6-2 100.5 Disponibilité nette 14 
= 0.5 125 = = 1.5 Autoconsommation 15 
- - = 1341 = 13.1 Usage non-énergétique 16 
= 88.1 94.0 = = 94.0 Usage énergétique - écoulement final 17 
= = = = = > Mines de fer 18 
- 12.8 6.9 = = 6.9 Total minier 19 
= = = = = = Pâtes et papier et scieries 20 
= X X = a x Sidérurgie 2) 
= X x = = x Fonte et affinage 22 
= x X es = x Fabricants de ciment is 
- - x - - X Raffinage pétrolier 24 
- = = = = = Produits chimiques 25 
= 1393 8.6 = = 8.6 Manufacturier - autres 26 
- 743 8.6 = = 8.6 Total manufacturier 27 
- = = = ss = Forestier 28 
- st À | bas = = 6.3 Construction 29 
- 25.8 21.8 = 21.8 Total industriel 30 
- - = = = = Sociétés ferrovières 31 
- = = = = = Lignes aériennes 34 
= = = = = = Maritimes 37 
- - - = - = Pipelines 38 
= 30.0 29.8 = = 29.8 Transport commercial et en commun 39 
- - - - - = Ventes au détail (pompes) 40 
- 30.0 29.8 - = 29.8 Transport 41 
= 6.4 851 = = 8.1 Agriculture 42 
2 1372 17.5 = = 17.5 Domestique 43 
= 2G 1 223 = = 2.3 Administration publique 44 
= 10.6 14.5 = = 14.5 Commerces et autres institutions 45 
= 1% 1 == 0-1 8.2 -8.1 Différence statistique 46 

terajoules 

= 84 10274 970 = 2 244 Production 1 
- 4 793 26 393 1 706 = 28 099 Exportations 2 
- - = = = - Importations 3 
= 6 488 Z5@356 1 860 30 27 307 Transferts inter-régions 4 
= = 265i 714294 1 640 241 586 Variation des stocks 5 
~ - - - = - Transferts inter-produits 6 
- - - = = - Autres ajustements 7 
= 229 16532 - 515 4151 866 Disponibilité 8 


Transformé en autres combustibles: 
= a) Énergie électrique - par services g 
= b) Energie électrique - par industries 10 


= = = = = = d) Produits raffinés 12 
oe 161 905 893 = 1 798 LPG de raffineries (nette) 13 
- 2 290 2 437 378 pol 2 664 Disponibilité nette 14 
= 13 38 = = 38 Autoconsommation 15 
= = = 375 = 375 Usage non-énergétique 16 
= 2 249 2 400 = = 2 400 Usage énergétique - écoulement final 17 
= = = = = = Mines de fer 18 
= 327 176 = - 176 Total minier 19 
> x = = = = Pâtes et papier et scieries 20 
= x X = 4 x Sidérurgie 21 
= X X = = X Fonte et affinage 22 
= X xX = = x Fabricants de ciment 24 
= = X = = xX Raffinage pétrolier 24 
De = = = = = Produits chimiques 25 
= 202 220 = = 220 Manufacturier - autres 26 
= 202 220 = = 220 Total manufacturier 27 
= = = = = = Forestier 28 
- 130 161 = = 161 Construction 29 
= 659 557 = = 557 Total industriel 30 
= = = % > 7 Sociétés ferrovières 31 
= = = = = = Lignes aériennes 34 
= = - = = = Maritimes 37 
= = - - = - Pipelines 38 
= 766 761 a = 761 Transport commercial et en commun 39 
= - - - - = Ventes au détail (pompes) 40 
= 766 761 = = 761 Transport 41 
= 163 207 = = 207 Agriculture 42 
= 337 447 = = 447 Domestique 43 
= 54 59 = = 59 Administration publique 44 
ie 271 370 = = 370 Commerces et autres institutions 45 
= 28 -1 3 - 151 - 149 Différence statistique 46 
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TABLE 14. Details of Natural Gas Liquids - 1988 Quarter 3 - Year-to-date 


oe 


Alberta British Columbia 
Propane Butane Ethane Total Propane Butane 


thousands of cubic metres 


1 Production 4 086.2 PATTES 48707-5 11 285.0 175.8 96.9 
2 Exports 705.2 330.4 = 1 035.6 141.1 a ie ie) 
3 Imports > = = = 13,0 = 
4 Inter-regional transfers >3122-4 149675 20007 = AE jie 87.2 
5 Stock variation (change and adj.) 174.2 198.7 55.6 428.5 -0.7 028 
6 Inter-product transfers = = = = = - 
7 Other adjustments = = = = = = 
8 Availability 84.4 525.7 329917 4 601.8 204.6 -35.5 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities = = = = - 
10 (b) Electricity - by industry = = = = = = 
12 (d) Refined products = 635.0 = 635.0 = 20.0 
13 Refinery produced LPG’s (net) 280.0 PILES = Sie 103.5 69.4 
14 Net supply 364.4 126.0 SUSSitio7 4 482.1 308.1 1459 
15 Producer consumption 4.8 = = 4.8 0.7 - 
16 Non-energy use = 126.0 4 000.0 4251.10 = 12.8 
17 Energy use - final demand Sogo - = 359.5 307.4 - 
18 Iron mines = = = = = - 
13 Total mining 14:52 = = 1 2 26.6 - 
20 Pulp and paper and sawmills = a = = = = 
2] Iron and steel = = = = X = 
22 Smelting and refining X = xX X = 
23 Cement X = = xX X - 
24 Petroleum refining = = = = = = 
25 Chemicals = = = = = - 
26 Other manufacturing 30.4 = = 30.4 28.4 - 
27 Total manufacturing 30.4 = = 30.4 28.4 - 
28 Forestry = = = = - - 
28 Construction 28.8 = = 28.8 20.7 - 
30 Tota! industrial 73.4 = - 73.4 75.7 - 
31 Rai lways = = = - = - 
34 Airlines = = s = = - 
37 Marine e = = = = - 
38 Pipelines = = - - - - 
39 Road transport and urban transit 127.9 = = 27S 1092" - 
40 Retail pump sales = = = = - - 
41 Transportation 127219 - - 127.3 109.7 - 
42 Agriculture SOS = = 3025 Wien = 
43 Residential! 71.0 = = 71 0 dae) = 
44 Public administration 8.1 = = 8.1 7.0 
45 Commercial and other institutional 48.6 = = 48.6 44.2 = 
46 Statistical difference 0.1 == =8.3 =BiZ = SS 
terajoules 
1 Production 104 321 71 301 86 430 262 051 4 491 te ATES 
2 Exports 18 004 9 456 = 27 460 3 602 6 276 
3 Imports - - - - 332 - 
4 Inter-regional transfers ER re SAINTS San) M8 72949 Eel hs) 2 496 
5 Stock variation (change and adj.) 4 447 5 687 1 021 1 155 =18 g 
6 Inter-product transfers - - - - - - 
7 Other adjustments - - - - - - 
8 Availability 2155 15 046 73 288 90 488 50223 =1 016 


Transformed to other fuels: 
§ (a) Electricity - by utilities - - - - - - 
10 (b) Electricity - by industry - 


12 (d) Refined products = 18 

13 Refinery produced LPG's (net) 7 149 6 735 = 13 884 2 642 1 985 
14 Net supply 3 303 3 607 73 288 86 198 7 866 397 
15 Producer consumption 123 = = 123 18 = 
16 Non-energy use = 3 606 73 440 77 046 = 398 
17 Energy use - final demand 9 178 - - 9 178 7 848 = 
18 Iron mines = = = = = = 
19 Total mining 363 - - 363 679 - 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = = = 
21 Iron and steel - - - = X = 
oe. Smelting and refining xX = = X xX S 
23 Cement X = = X xX = 
24 Petroleum refining = = = = = =. 
25 Chemicals = = = = = = 
26 Other manufacturing 776 - - 776 725 = 
et Total manufacturing 776 - - 776 125 = 
28 Forestry = - - = = = 
29 Construction 735 - = 735 528 = 
30 Total industrial 1 874 - - 1 874 1 933 = 
31 Railways = = - - - = 
34 Airlines = - - - - - 
37 Marine = - - - - - 
38 Pipelines = - - - - = 
39 Road transport and urban transit 3 255 - - 3 265 2 801 - 
40 Retail pump sales = = - - - = 
41 Transportation 3 265 - - 3 265 2 801 - 
42 Agriculture 779 = = 779 452 = 
43 Residential 1 813 = = 1 813 1 356 - 
44 Public administration 207 - - 207 179 : 
45 Commercial and other institutional 12a = - 1 244 1 128 = 
46 Statistical difference 3 1 - 152 - 149 -- -1 


Hp ra5 = 


TABLEAU 14. Détails des liquides de gaz naturel - 1988 Trimestre 3 - Cumulatif de |’année 
EE eee ee 


Colombie-Britannique Yukon and N.W.T. = Yukon et TN. -Gi 
Ethane Total Propane Butane Ethane Total 
milliers de mètres cubes 
- 21238 = = - - Production 1 
- 360.4 Dies = = 0.3 Exportations 2 
= 1320 = = = - Importations 3 
= 243.3 16.7 - - 16.7 Transferts inter-régions 4 
- =O 5.4 = = = - Variation des stocks 5 
= 7 = = = - Transferts inter-produits 6 
F = = = = - Autres ajustements 7 
- 169.1 16.4 - - 16.4 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
= = = Fa = = a) Energie électrique - par services g 
= = : = = = b) Energie électrique - par industries 10 
= 20.0 . + = = d) Produits raffinés 12 
- 17229 = = = - LPG de raffineries (nette) 13 
= 322.0 16.4 - - 16.4 Disponibilité nette 14 
= 07 Ons = = 0.3 Autoconsommation 15 
= 13:93 = = =: - Usage non-énergétique 16 
- 307.4 1821 - - 16.1 Usage énergétique - écoulement final eg 
= = = = = = Mines de fer 18 
= 26.6 0.7 = = 0.7 Total minier 19 
= = = = = = Pâtes et papier et scieries 20 
= À = 3 = = Sidérurgie 21 
= x = = = = Fonte et affinage 22 
= x = = = = Fabricants de ciment 23 
= = xX = = x Raffinage pétrolier 24 
= > = = = = Produits chimiques 25 
- 28.4 24 = = 2.4 Manufacturier - autres 26 
- 28.4 224 - - 2-1 Total manufacturier 27 
= = = = = = Forestier 28 
= 207 Si = = ORT Construction 29 
- 75.7 SE = = 3.8 Total industriel 30 
= = = = = = Sociétés ferroviéres 31 
= = = < = = Lignes aériennes 34 
ms = = = = = Maritimes 37 
= = = = = = Pipelines 38 
= 1047 St = = ion) Transport commercial et en commun 3g 
= = = = = = Ventes au détail (pompes) 40 
- 109.7 31 - - 3.1 Transport 41 
= We 0.1 = = 0.1 Agriculture 42 
= 524 4.9 = = 4.9 Domestique 43 
= 7.0 0.9 = = 0.9 Administration publique 44 
= 44.2 Ou = = 3.3 Commerces et autres institutions 45 
- -- = = = - Différence statistique 46 
terajoules 

= 7 264 = = = - Production Î 
= 9 87 8 = = 8 Exportations 2 
= 332 = = = - Importations 3 
= 6 481 426 = = 426 Transferts inter-régions 4 
= = = = = - Variation des stocks 5 
- - - = = - Transferts inter-produits 6 
- - = = = - Autres ajustements 7 

4 207 419 - - 419 Disponibilité 8 

Transformé en autres combustibles: 

= 7 = = = = a) Energie électrique - par services 3 
- = - - = = b) Energie électrique - par industries 10 
= 572 = - = = d) Produits raffinés 12 
= 4 628 = = = - LPG de raffineries (nette) 13 
= 8 263 419 - - 419 Disponibilité nette 14 
= 18 8 = x 8 Autoconsommation 15 
os 398 = = = - Usage non-énergétique 16 
= 7 848 411 - - 411 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - a - - Mines de fer 18 
= 679 18 - - 18 Total minier 19 
- - - - = = Pates et papier et scieries 20 
- Xx - - - - Sidérurgie 21 
- x - - - = Fonte et affinage 22 
~ x - - ~ - Fabricants de ciment 23 
= = x = = xX Raffinage pétrolier 24 
- - - - ~ - Produits chimiques 25 
= 125 61 2 = 61 Manufacturier - autres 26 
= 725 61 - - 61 Total manufacturier 27 
- = - - - - Forestier 28 
= 528 18 = = 18 Construction 29 
> 1 933 97 = = 97 Total industriel 30 
_ we £ = - - Sociétés ferrovières 31 
- - - - - - Lignes aériennes 34 
= = ~ - - - Maritimes 37 
= - = - - - Pipelines 38 
* 2 801 79 = 14 Transport commercial et en commun 39 
= = - - - - Ventes au détail (pompes) 40 
- 2 801 79 - - 73 Transport 41 
= 452 S = 3 Agriculture 42 
= 1 356 125 = = 125 Domestique 43 
= 179 23 = = 23 Administration publique 44 
“: 11128 84 = as 84 Commerces et autres institutions 45 
= -1 - - - - Différence statistique 46 


THE CANADA YEARBOOK 


À JOURNEY 
OF 1000 MILES 
BEGINS WITH 

Pe SINGLES TEP 


The Canada Year Book recorded Canada’s 
first steps in 1867. It’s still the only book 
that gives you the most complete, up- 
to-date facts on every aspect of 
Canada’s growth as a nation. 


Physical setting * Demography * Health * Educa- 
tion * Employment and incomes * Social security 
* Housing and construction * Forests, fish and furs 
* Agriculture * Mines and minerals * Energy * 
Science and technology * Transportation * Com- 
munications * Cultural activities and leisure * 
Manufacturing * Merchandising and services * 
Banking, finance and insurance * Judicial System 
* External relations, trade and defence * Govern- 
ment * Government finance * Review of the 
economy 


— 
Sold in Bookstores and also available by calling 
Statistics Canada toll-free at 1-800-267-6677 or by 
completing the order coupon included in this 
publication 

rr ee 
#49.95 plus shipping and handling (#54 inclusive in 
Canada, #70 other countries); Catalogue number 
11-402E 

se 
Information can also be obtained by contacting 
your Regional Reference Centre. 
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LANNUAIRE DU CANADA 


NN 


à 
À 


TOUT LE 
PAYS, D'UNE 

COUVERTURE 
À L'AUTRE 


Déjà au siècle dernier, les premiers pas 
de la nation étaient consignés dans 
l'Annuaire du Canada . Aujourd’hui, l'An- 
nuaire du Canada témoigne toujours avec 
précision et exhaustivité des multiples 
facettes de l'évolution du pays. 


Physiographie * Démographie * Santé * Education 
* Emploi et revenu * Sécurité sociale * Logement 
et construction * Péches et fourrures * Agriculture 
* Mines et minéraux * Energie * Sciences et 
technologie * Transports * Communications * 
Activités culturelles et loisirs * Industries manufac- 
turières * Commerce et services * Banques, 
finances et assurances * Gouvernement * Système 
judiciaire * Relations extérieures, commerce et 
défense * Finances publiques * Revue de 
l’économie 


Disponible en librairie, en téléphonant à Statistique 
Canada au numéro sans frais 1-800-267-6677 ou en 
remplissant le bon de commande qui figure dans la 
présente publication 
Re 
$49.95 frais de port et de manutention en sus (#54 
au Canada, #70 à l'étranger); numéro 11-402F au 
répertoire. 

ec a 
Pour de plus amples renseignements, communiquez 
avec le Centre de consultation de Statistique 
Canada le plus près de chez vous. 
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1986 CENSUS PROFILES 


The 1986 Profiles will put you on the fast track to any 
Canadian community you want to study 


You're looking for a fast introduction to the social and 
demographic realities of a city, a town, a municipality or 
an entire province. And you don't have the time to wade 


through piles of statistics. 


Focus in on the area of your choice with a CENSUS PRO- 
FILE. Each PROFILE features more than 120 items of 

information on the area that interests you 
population counts, to the living arrangements of its elderly. 


Choose a PROFILE on any one of 


e 6009 Census Sub divisions (municipalities) 


e 266 Census Divisions (counties) 

¢ 295 Federal Electoral Districts 

e 25 Census Metropolitan Areas 

e 114 Census Agglomerations 

© a variety of urban/rural breakdowns 
© and, more. 


With 52 publications in this series, we 
can fast track you to any destination 
you want. 


For more information, call us at 
1-800-267-6677 and request the 
Census brochure (which includes 
ordering information), or write us at: 


Publications Sales 
Statistics Canada 
Ottawa, Ontario 
K1A OT6 


LES PROFILS DU 


RECENSEMENT DE 1986 


Le Canada et ses régions sont a votre portée grace aux Profils 
du recensement de 1986. 


Vous désirez connaître le portrait socio-démographique d’une 
province, d’une ville ou d'une municipalité en particulier, mais la 
perspective d’avoir à vous battre avec des montagnes de 
statistiques vous effraie? 


Balayez toute appréhension! Les Profils du recensement de 
1986 vous épargneront temps et effort. Chaque Profil présente 
from plus de 120 éléments différents d'information sur chacune des 
régions répertoriées. Des chiffres de population aux données sur 
les modes de vie de la population âgée, vous saurez tout. 


Vous n’avez qu’à faire votre choix. Et quel choix! Les 52 
publications de la série portent sur: 


© 6,009 municipalités (subdivisions de recensement); 

e 266 comtés (divisions de recensement); 

e 295 circonscriptions électorales fédérales: 

© 25 régions métropolitaines de 
recensement, 

e 114 agglomérations de recensement; 

e diverses régions urbaines et rurales; 

e et plus encore 


Recensement 


| Canada 1986 J 
Profiles. Profils 


Pour de plus amples renseignements, 
composez le 1-800-267-6677 et 
demandez notre brochure, qui vous 
renseignera sur les modalités de com 
mande. Ou, si vous le préférez, écrivez à: 


Vente des publications 
Statistique Canada 
Ottawa (Ontario) 

K1A OT6 


Canadä 


NEW! INCLUDES 1986 CENSUS DATA 
SMALL BUSINESS SECTOR 
CANADA U.S. TRADE IN SERVICES 
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THE 1987-1988 MARKET RESEARCH HANDBOOK 
GIVES YOU MORE FOR YOUR MONEY. 


This year, the Market Research Handbook is published in hardcover. It includes more 
than 700 pages of statistical tables, 59 charts, notes and definitions and an alphabetic 
index. 

Catalogue Number 63-224 $85.00in Canada $101.00 other countries 


To order, complete the order form included or write to Publication Sales, Statistics 
Canada, Ottawa, Ontario, KIA OT6. For faster service, using Visa or MasterCard, call 
toll-free 1-800-267-6677. 


Please make your cheque or money order payable to the Receiver General for 
Canada/Publications. 


Contact the Statistics Canada Reference Centre nearest you for further information. 


NOUVEAU! COMPREND DES DONNEES DU RECENSEMENT 

ee DE 1986 AINSI QUE DES DONNEES SUR LES 
PETITES ENTREPRISES ET LE COMMERCE DES 
SERVICES ENTRE LE CANADA ET LES ETATS-UNIS 


LE RECUEIL STATISTIQUE DES ETUDES DE MARCHE, 1987-1986 
VOUS EN DONNE PLUS POUR VOTRE ARGENT. 


Le Recueil statistique des études de marché possède maintenant une couverture rigid 
comprend plus de 700 pages de tableaux statistiques, 59 graphiques, des notes, des 
et un index. 


N° 63-224 au répertoire Canada: $85 l’exemplaire Autres pays: $101 I’ 


Vous pouvez commander en remplissant le bon de commande ci-joint ou en écrivant 
des publications, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K1A OT6. Si vous désirez obter 
service plus rapide, téléphonez au numéro sans frais 1-800-267-6677 et portez votre 
commande a votre compte Visa ou MasterCard. 


Veuillez faire votre chèque ou mandat-poste à l'ordre du Receveur général du Canada 
Publications. 


Pour obtenir plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le centre de 
consultation de Statistique Canada le plus prés de chez vous. 
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plus rapide, composez % 1-800-267- 6677 ‘& MasterCard et Visa 
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The numbers that make 
decisions 

The data that highlight 
national economic 
trends 


Infomat is a digest of the most important statistics 
of the week. It is invaluable for business planners, 
policy makers and members of the media who 
take an interest in the Canadian economy. 

Articles cite the most recent economic and 
social data available, describe current trends and 
point out significant changes. Regular features 
include a complete list of publications released by 
Statistics Canada during the reference week, a 
table of key economic indicators and a list of 
upcoming data releases. The text is concise, easy- 
to-read and complemented by tables and charts. 

Infomat, Catalogue No. 11-002E (weekly), is 
available for $2.00 per copy/$100.00 annually 
(in Canada); $3.00 per copy/$150.00 annually 
(elsewhere), 


utes 


les semaines 
Les chiffres qui font 
les décisions 


2? a 
Les données illustrant les 
tendances de l’économie 
canadienne 
Infomat est Un résumé des statistiques les plus importantes 
de la semaine. C'est un outil d'une valeur inestimable pour 
les planificateurs du monde des affaires, les responsables 
de l'élaboration des politiques et les médias d'information 
s'intéressant à l'économie canadienne. 

Les articles contenus dans ce bulletin citent les plus 
récentes données économiques et sociales disponibles, 
décrivent les tendances actuelles et soulignent les change- 
ments les plus significatifs. On y retrouve des chroniques 
régulières, notamment une liste complète des nouvelles 
publications parues à Statistique Canada au cours de la 
semaine de référence, un tableau des principaux indica- 
teurs économiques, ainsi qu'une liste des données à parai- 
tre. Le texte est concis, facile à lire et illustré de tableaux et 
de graphiques. 

Infomat, n° 11-002F au catalogue (hebdomadaire), 
se vend $2.00 l'exemplaire ou $100.00 pour un 
abonnement annuel au Canada; $3.00 l'exemplaire 
ou $150.00 pour un abonnement annuel à l'étranger. 


To order, complete the order form included or write to Publi- 


Cation Sales, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A OT6. Call Toll-Free 


For faster service, using Visa or MasterCard, call toll- 


Please make cheques or money orders payable to the 
Receiver General for Canada/Publications. 


Contact a Regional Reference Centre near you for further 
information. 


Téléphonez sans frais Veuillez faire vos chèques ou mandats-poste à l'ordre du Receveur 


Vous pouvez commander en remplissant le bon de commande ci-joint ou 
en écrivant à Vente des publications, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, | 
K1A OT6. Si vous désirez obtenir un service plus rapide, téléphonez | 


au numéro sans frais et portez votre commande à votre compte Visa | 
: 1-800-267-6677 sn vie 


général du Canada-Publications 


Pour obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec | 
le centre de consultation régional le plus pres de chez vous 


ALL IN ONE PLACE TOUT POUR VOUS! 
THE ECONOMIC FACTS LES DONNÉES | 
AND ANALYSIS ÉCONOMIQUES ET à 
YOU NEED  L'ANALYSE QUE VOUS 
RECHERCHEZ 


Canadian Economic Observer: L'Observateur économique canadien: 
Statistics Canada’s New Monthly Economic Report Le nouveau bulletin économique mensuel de Statistique Canada 


_ ucune autre publication ne vous procure autant de 
renseignements relatifs à l’économie canadienne 


o other report on the Canadian 
economy has this much to offer 


Les données du mois 


Up-to-the-minute data includes all major statistical Des données de dernière heure comprenant toutes les sé 
Series released two weeks prior to publication. ; : é à & é : de statistiques les plus importantes qui ont été diffus 
deux semaines avant la date de publication du bulleti 


La situation économique actuelle 


This month’s data 


Current Economic Conditions 


Brief, “to the point” summary of the economy's Se ne Le rendement de l'économie au cours du mois, présenté 

performance over the month, including trend analysis RR ‘ - : bref, comportant une analyse de l'emploi, de la production 

of employment, output, demand and leading indicators. EEE de la demande et des principaux indicateurs avancés des 
tendances de l’activité économique. 


Statistical and Technical Notes : ae 
Des notes techniques et statistiques ÿ 


Des notes portant sur les nouveaux programmes 7 
ques ou les programmes révisés et sur les progres en 


Information about new Or revised statistical programs 
and methodological developments unique to Statistics 


Canada. oe i é se 
matière de méthodologie propres à Statistique Canada. 


Major Economic Events : 2 ee Les principaux événements économiques 
Chronology of international and national events that dE See 2 Des événements internationaux et nationaux influençan 
affect Canada’s economy 2 is ae l'économie canadienne, présentés en ordre chronologique. 


p éciales 
Feature Articles Des études spéciale 


RE 2 SOG AC ORE Tam aan Se: Sao x : Une recherche approfondie des affaires et des questions 
In-depth research on current business and economic : : : d'actualité liées à l'économie. 
ISSUES. : : 2 : 


Un aperçu statistique 


Statistical Summary Des tableaux, des graphiques et des diagrammes englobant 


Statistical tables, charts and graphs cover national sen ce les statistiques des comptes nationaux, de la production, 
accounts, output, demand, trade, labour and financial ne de la demande, du commerce, de l'emploi, des marches 
markets. financiers, etc. Zi, 
ET PLUS ENCORE. ns 
AND MORE. . es 
: ‘ Une analyse régionale 
Regional Analysis - A ine A on 
LAS SPRL AUS CPR EE TS CANADIAN L'OBSERVATEUR Des ventilations par province d'indicateurs économiques 
Provincial breakdowns of key economic indicators. ECONOMIC ECONOMIQUE : stratégiques. , 
: : OBSERVER CANADIEN Un survol de l’économie internationale 
International Overview + Output and demand + Accroissement de la prxluction PTS È ve ; à 
Diet ot con acionieance in Canada’s most | — Ckiober while et de la demande en octobre \ Un sommaire du rendement de | economie des partenaires 
tock market dropped sharply ndant la chute du marché : ; 
Digest of economic performance in Canada's most aan ee 20 commerciaux du Canada, comme l’Europe, le Japon et les 
important trading partners rac Europe, Japan, and the ¢ Jinplementdion of the + Baisse des prix de l'énergie È A 
U S A Harmonized System 9 Mise en vistæur du Système Etats-Unis. 
DA. + The growth of the service harmonise 
economy + La croissance de l'éconcitiie des \ Abonnez-vous dès maintenant et économisez! 


RE Économisez 40$ sur le prix à l'unité de L'Observateur 
économique canadien. 

N° 11-010 au catalogue 

Abonnement annuel (12 numéros): 210$ au Canada; 252$ 
à l'étranger. 

Prix au numéro: 21 $ au Canada; 25,20 $ à l'étranger: 
(Ces prix incluent les frais de port et de manutention.) 


Save $40 off the single-issue price of the Canadian 
Economic Observer. 

Catalogue #11-010 

12 issues $210.00 / other countries $252.00 

Per copy $21.00 / other countries $25.20 
(includes postage and handling) 


Pour un service plus rapide, composez le numéro sans frais 
1-800-267-6677 et portez votre commande à votre co 
Visa ou MasterCard. 


For faster service using Visa or MasterCard call toll-free 
1-800-267-6677. 


To order, complete the order form included or write to Publications Sales, 
Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1 A OT6. Please make your cheque 


Vous pouvez commander en remplissant le bon de commande ci-joint ou en 
or money order payable to the Receiver General for Canada/Publications 


| av À ww = écrivant a Vente des publications, Statistique Canada. Ottawa (Ontario). 
KAD NE (anes WW K1A OT6. Veuillez faire votre chèque ou mandat-poste à l'ordre du Receveur 
Contact the Statistics Canada Reterence Centre nearest you tor further ce | Seni général du Canada - Publications 
information fel Ss Gs 


Canada 


Pour obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec le 
centre de consultation de Statistique Canada le plus pres de chez vous. 
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Catalogue 57-003 Trimestriel 


1988-IV 


Bulletin trimestriel — 
disponibilité et 
écoulement 
d’énergie au Canada 


Canada 


Data in Many Forms... 


Statistics Canada disseminates data in a variety of 
forms. In addition to publications, both standard and 
special tabulations are offered on computer print- 
outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. 
Maps and other geographic reference materials are 
available for some types of data. Direct access to 
aggregated information is possible through CANSIM, 
Statistics Canada's machine-readable data base and 
retrieval system. 


How to Obtain More Information 


Inquiries about this publication and related statis- 
tics or services should be directed to: 
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SYMBOLS 


The following standard symbols are used 
in Statistics Canada publications: 


figures not available. 


figures not appropriate or not appli- 
cable. 


- nil or zero. 

-- amount too small to be expressed. 
P preliminary figures. 
T revised figures. 


x confidential to meet secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 


* disposition of this secondary product is 
shown under the primary form thereof. 


NOTE 


Data for any quarter in a calendar year 
may be revised and included in the cumula- 
tive tables of a subsequent quarterly issue 
of that year (such revisions are incorpor- 
ated, by quarters, in the CANSIM data base 
at the year's end). Given that further 
revisions to submitted data are received 
after the publication of the fourth quarter 
issue of any given year, it should be borne 
in mind that the statistical series shown in 
this publication are not necessarily the 
same 1n every detail as those shown in other 
annual publications produced by the Energy 
Section of Statistics Canada. These latter 
publications are usually published after the 
fourth quarter issue of this publication. 
From time to time revisions for previous 
years may be incorporated in the CANSIM data 
base. 


SIGNES CONVENTIONNELS 


Les signes conventionnels suivants sont em- 
ployés uniformément dans les publications de 
Statistique Canada: 


. nombres indisponibles. 


... n'ayant pas lieu de figurer. 


- néant ou zéro. 

-- nombres infimes. 
P nombres provisoires. 
T nombres rectifiés. 


x confidentiel en vertu des dispositions de la 
Loi sur la statistique relatives au secret. 


* la disposition de ce produit secondaire est 
comprise dans les données relatives a la 
forme primaire de ce méme produit. 


NOTA 


On peut réviser et inclure les données d'un 
trimestre d'une année civile dans les tableaux 
cumulatifs d'un numéro trimestriel ultérieur de 
cette méme année, telles révisions sont incluses 
par trimestre dans la base de données CANSIM a la 
fin de chaque année. Comme d'autres révisions 
aux données soumises sont reçues après publica- 
tion du numéro du quatrième trimestre d'une année 
donnée, 11 faut se rappeler que les séries sta- 
tistiques fiqurant dans cette publication ne sont 
pas nécessairement les mêmes à tous égards que 
celles présentées dans l'autres publications an- 
nuelles produites par la Section de l'énergie de 
Statistique Canada. Ces dernières publications 
paraissent ordinairement après le numéro du 
quartrième trimestre de la présente publication. 
De temps à autre, des révisions pour des années 
précédentes peuvent être incluses dans la base de 
données CANSIM. 


TABLE OF CONTENTS 


Page 
Highlights Vv 
Explanatory Notes vi 
Units of Measure vil 
Notes on Individual Tables vill 
Data Sources X1V 
Fuels Used in Thermal Electric Genera- 
tion XVI 
Crude 011 XVil 
Alternative Energy Forms XV111 
Advance Information X1X 
Table 
S. Historical Energy Summary Table - 
Canada 1 
51. Energy Summary Table 2 
S2. Components of Major Energy 
Totals 4 
S3. End Uses of Major Fuel Types 6 
1. Canada 8 
2. Atlantic Provinces 18 
3. Newfoundland 28 
4. Prince Edward Island 38 
5. Nova Scotia 48 
6. New Brunswick 58 
7. Quebec 68 
8. Ontario 78 
9. Manitoba 88 
10. Saskatchewan 98 
11. Alberta 108 
12. British Columbia 118 
13. Yukon and Northwest Territories 128 


14. Propane, Butane and Ethane 138 


TABLE DES MATIERES 


Points Saillants 
Notes explicatives 
Unités de mesure 
Notes sur les tableaux 
Sources des données 


Combustibles utilisés dans la production 
d'électricité thermique 


Pétrole brut 
Sources d'énergie alternatives 


Information anticipée 


Tableau 


S. Tableau chronologique sommaire de 
l'énergie - Canada 


S1. Tableau sommaire de l'énergie 
S2. La répartition de l'énergie 
S3. Utilisation finale de chaque combusti- 
ble principal 

1. Canada 

2. Provinces de l'Atlantique 

3. Terre-Neuve 

4. fle-du-Prince-Edouard 

5. Nouvelle-Ecosse 

6. Nouveau-Brunswick 

7. Québec 

8. Ontario 

9. Manitoba 
10. Saskatchewan 

11. Alberta 

12. Colombie-Britannique 

13. Yukon et Territoires du Nord-Quest 


14. Propane, butane et éthane 


Page 


Va bt 


XVI 
xV11 
XV111 


X1X 


108 


128 


138 


Deities ZI 2! 


afyclije? ateid® 
ravi Ini (eee eat 


maT sv hi wre, 


CUITE ML 8 vos 
Pat im 
À: LE wach ) 
= LA 4 
+ = À = 
5 À 
\ 
BALSA 
e 
Ae 
à. F i 
4 
LI 
: 
c M 
à + 
e bros of 
bi i a 3 
sursis © o«@ { 


CR TI, 0 
' 


ape’ 
7 rss (ome Clive 


rlés ‘euler’ tem, 100 
= on ee ek 


(es Oe rt 0 Cr 


At 4 ‘© Live: le ire ray | 
a > 
ù e sd | : : 
AA tue doi is fort, at 
. v 11 _ ee 
122 
= + a } rh, 
mène 51430077 femal: 
° us ; ve . 
0 ue P 
Inn ! (erties “29k | 


: 1 tec) =e Se 
He tnaspte 


à 0 ect t 
‘ eo ee Ft 1S 
shi) prise yp mas Wales ro 


' PU 
{dal ake sora 


wp (Soria cihin tt 39 stideogeit à 
Ree 


ptaiaivt saan 


| “trial ty bi 
duisire auf 


» 
ve dneite AIG 
Le Ay 7 
je agtis guicbhd 
ann wee tra 
sis 
rare lp de érgumi 
22 (je 
tua 
J) nertmep 270970 Don 
wl p eee he 
ay. 
j er jqudilevel ‘3 
of enti i te 


Highlights Faits Saillants 


- Canada's domestic requirement for energy . Les besoins intérieurs du Canada en matière 


changed over the last 5 years both in 
absolute terms and in composition. Total 
Canadian requirements in 1988 stood at 
8 586 petajoules (PJ), up from the 1984 
level of 7 731 PJ. Within these totals, 
however, the importance of crude oil 
declined from 42.6% to 38.6%, while coal 
declined from 15.7% to 13.9%. Offsetting 
these declines were increases in natural 
gas, 25.2% to 30.0%, and natural gas 
liquids from 1.8% to 2.5%. The importance 
of primary steam and electricity (i.e. 
hydro & nuclear), had almost no change, 
remaining at just under 15%. 


With domestic requirements of primary 
energy increasing by 516 PJ, of 6.4%, in 
1988 over the 1987 level of 8 O70 PJ, 
there was growth in per capita consumption 
(based on population estimates at the 
middle of each year) of 14 gigajoules 
(4.5%), to a level of 330 gigajoules. 


Production of primary energy in 1988 
reached 11 175 PJ, 925 PJ or 9.0% above 
the level of 1987. Most of this growth is 
explained by a 758 PJ increase in exports, 
with natural gas and natural gas liquids 
exports climbing 329 PJ (27.6%), coal 
exports 138 PJ (18.7%) and crude oil 
exports 202 PJ (14.6%). Partially coun- 
terbalancing these export increases were 
increases in the imports of coal and crude 
oil of 91 PJ and 99 PJ respectively. As a 
consequence of these movements, Canada's 
positive trade balance in primary energy 
forms rose 513 PJ to 2 700 PJ. 


Final demand by Canadian consumers’ of 
energy, including non-energy use, e.g. for 
petrochemical production, rose 6.1%, from 
Sooo fr 10 1767 2D 61 702 Pd. in. 1985. 
Within this total, industrial demand was 
up 5.6% reaching 2 122 PJ, transportation 
was up 7.6% to 1 839 PJ, while residen- 
tial/farm and government/commercial sec- 
tors grew by 7.0% and 6.7% to 1 326 PJ and 
1 022 PJ respectively. It should be noted 
that the latter two sectors are weather 
sensitive and that 1988 was colder than 
1987, with the number of degree days below 
18 C being 8.0% more than in 1987. 


d'énergie ont évolué au cours des cinq der- 
nières années en termes absolus et encore plus 
radicalement sur le plan de leur composition. 
Les besoins totaux en 1988 s'établissent à 
8 586 pétajoules (PJ), en hausse par rapport à 
1984 (7 731 PJ). Toutefois, à l'intérieur de 
ces totaux, l'importance du pétrole brut 
diminue puisqu'elle passe de 42.6% à 38.6% 
tandis que l'importance du charbon passe de 
15.7% à 13.9%. Ces diminutions sont compensées 
par des augmentations pour le gaz naturel (de 
25.2% à 30.0%) et les liquides de gaz naturel 
(de 1.8% à 2.5%). L'importance de la vapeur et 
l'électricité (hydraulique et nucléaire) pri- 
maires demeure pratiquement inchangé depuis 
l'an dernier, soit presque 15% du total. 


Étant donné que les besoins intérieurs aug- 
mentent de 516 PJ, soit de 6.4% en 1988 par 
rapport à l'année dernière (8 070 PJ), on 
assiste à un accroissement de la consommation 
par habitant (calculée sur la base des estima- 
tions démographiques du milieu de l'année) de 
14 gigajoules (4.5%). Conséquemment, la con- 
sommation s'établit à 330 gigajoules. 


En 1988, la production d'énergie primaire 
atteint Tl 1/75 PJ, soi 925 PJ ou, 9.0% de plus 
qu'en 1987. La majeure partie de cette aug- 
mentation s'explique par une progression de 758 
PJ des exportations. Les exportations de qaz 
naturel augmentent de 329 PJ (27.6%), tandis 
que les exportations de charbon sont en hausse 
de 138 PJ (18.7%) et celles de pétrole brut 202 
PJ (14.6%). Des augmentations modérées des 
importations de charbon et de pétrole brut de 
91 PJ et de 99 PJ respectivement compensent 
partiellement ces accroissements des exporta- 
tions. À la suite de ces changements, la 
balance commerciale positive du Canada dans le 
domaine des formes d'énergie primaire augmente 
de 513 PJ pour atteindre 2 700 PJ. 


La demande finale d'énergie des consommateurs 
canadiens, y compris à des fins non énergéti- 
ques (c'est-à-dire pour la production pétro- 
chimique) augmente de 6.1%, passant de 6 583 PJ 
en 1987 à 6 982 PJ en 1988. A l'intérieur de 
ce total, la demande industrielle progresse de 
5.6% pour s'établir à 2 122 PJ. La demande des 
transports augmente de 7.6% pour s'inscrire à 
1 839 PJ tandis que la demande résidentielle et 
agricole et celle des secteurs administratif et 
commercial augmentent de 7.0% et de 6.7% res- 
pectivement pour s'établir à 1 326 PJ et à 
1 022 PJ. Il faut souligner ici que ces deux 
derniers secteurs sont sensibles aux conditions 
météorologiques et que 1988 a été plus froid 
que 1987, le nombre de degrés-jours inférieurs 
à 18° C étant de 8.0% plus nombreux qu'en 1987. 


EXPLANATORY NOTES 


The data contained in this publication 
are derived primarily from monthly and 
quarterly surveys of the energy supply 
industries supplemented with data from the 
National Energy Board, the various energy 
producing provinces and additional informa- 
tion on imports as indicated by data re- 
ceived at Statistics Canada. Demand data 
are in general as reported by the larger 
energy supply companies on quarterly ques- 
tionnaires which are structured towards ob- 
taining consumption data in a standardized 
format, that is one which allows inter- 
energy comparisons. The companies surveyed 
are the producers of petroleum products, the 
largest distributors of petroleum products, 
major electric utilities (some of which con- 
solidate information from smaller utilities 
which they supply), major industrial produc- 
ers of electricity and the natural gas 
utility industry. 


The validity of the published data is a 
function of the ability of the responding 
supply industries to code customers in an 
accurate manner. However, many reporting 
companies, especially in the petroleum pro- 
ducts area, have difficulty in determining 
the final consumers of the product, due to 
the presence of marketing agents, brokers, 
ÉbCr Further, the final consumer may use 
his purchased product in a number of differ- 
ent industries, eg. an iron ore company 
which extracts and mills ore and which also 
operates a railway system. 


The universes for all surveys forming the 
basis of this publication are characterized 
by very few but very large respondents - 
Hydro-Quebec, Esso Petroleum Ltd., Interhome 
Energy Inc., Dow Chemicals, etc. In general 


no "sample" surveys of the energy 
producing/distribution industries are em- 
ployed: rather surveys of the total uni- 


verse form the basis of this publication. 
Selected energy use by seven of the most 
energy intensive industries in the mining 
and manufacturing sectors are monitored by 
surveying the largest establishments in each 
of the industries to verify selected data 
reported by the supply industries. Those 
few areas where estimates have played a role 
are indicated in the section of Data Sources 
following. 
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NOTES EXPLICATIVES 


Les données présentées ici sont établies prin- 
cipalement à partir d'enquêtes mensuelles et tri- 
mestrielles auprès des branches fournisseuses 
d'énergie, que viennent compléter les données 
communiquées par l'Office national de l'énergie, 
les différentes provinces productrices d'énergie 
et des renseignements supplémentaires sur les 
importations d'après les données reçues à Statis- 
tique Canada. Les données sur l'écoulement sont 
en général celles déclarées par les principales 
compagnies sur les questionnaires trimestriels, 
qui sont conçus pour l'obtention de données sur 
la consommation en format normalisé permettant 
des comparaisons entre diverses formes d'éner- 
gie. Les entreprises enquêtées sont les pro- 
ducteurs de produits pétroliers, les principaux 
distributeurs de produits pétroliers, les grandes 
entreprises d'électricité (dont certaines consol- 
ident les renseignements provenant de services 
publics moins importants qu'elles fournissent), 
les principaux producteurs industriels d'électri- 
cité et la branche des compagnies de gaz naturel. 


La validité des données publiées est une 
fonction de la capacité des branches répondantes 
de coder les clients de façon appropriée. 
Cependant, un grand nombre de compagnies répond- 
antes, en particulier celles du secteur des pro- 
duits pétroliers, se heurtent à des difficultés 
pour déterminer les consommateurs finals du pro- 
duit en raison de la présence d'agents, de cour- 
tiers, etc. de commercialisation. De plus, le 
consommateur final peut utiliser le produit qu'il 
achète dans un certain nombre de branches différ- 
entes, comme par exemple une compagnie de miner- 
ais de fer qui extrait et broie le minerai, mais 
qui peut aussi exploiter un système ferroviaire. 


Les univers de toutes les enquêtes servant à 
la préparation de cette publication se caractér- 
isent par un très petit nombre de répondants, 
mais très importants, tels que Hydro-Québec, 
Esso Petroleum Ltd., Interhome Energy Inc., Dow 
Chemicals, etc. En général, on n'utilise pas 
d'enquêtes par sondage des branches productrices 
et distributrices d'énergie. Un recensement de 
l'univers total est plutôt utilisé pour la pré- 
paration de cette publication. On suit certaines 
utilisations de l'énergie dans sept des branches 
à plus forte intensité énergétique des secteurs 
des mines et de la fabrication par une enquête 
auprès des principaux établissements de chacune 
de celles-ci afin de vérifier les données sélec- 
tionnées déclarées par les branches fournis- 
seuses. La partie sur les sources de données 
mentionne les quelques domaines pour lesquels des 
estimations ont servi. 


Units of Measure Unités de mesure 


kilo = 103 kilo = 10 
mega = 106 mega = 106 
giga = 10? giga = 10? 
tera = 1012 tera = 1012 
peta = 101 peta = 101° 
1 megalitre = 10%m> (or 1 000 cubic metres) 1 mégalitre = 10%m> (ou 1 000 mètres cubes) 
1 gigalitre = 106m? (or 1 000 000 cubic 1 gigalitre = 106m> (ou 1 000 000 mètres cubes) 
metres) 
1 B.t.u. = 1.054 615 x 10% joules 1 B.t.u. = 1.054 615 x 10% joules 
barrel = .158 91 cubic metres 1 baril = .158 91 mètre cube 
1 gallon = 4.546 09 litres 1 gallon = 4.546 09 litres 
1 cubic foot = .028 327 84 cubic metres 1 pied cube = .028 327 84 mètre cube 
1 ton = .907 184 7 metric tonnes. 1 tonne impériale = .907 184 7 tonne métrique. 
Energy conversion factors utilized, based Les facteurs de conversion en terajoules cal- 
on the gross heat of combustion, are as fol- culés selon la chaleur brute de combustion sont 
lows: les suivantes: 
Conversion factor 
Fuel type - Combustible Natural unit - Unité naturelle 
Coefficent de conversion 
terajoules 
Coal - Charbon: 
Anthracite kilotonnes 24.7008) 
Imported bituminous - Bitumineux importé J 29.00(1) 
Canadian bituminous - Bitumineux canadien " 27.60(1) 
Sub-bituminous - Sousbitumineux i 18.80(1) 
Lignite v. 14.40(1) 
Coke u 28.83 
Coke oven gas - Gaz de four à coke gigalitres 18.61 
Propane megalitres 2DS DE 
Butane 4 28.62 
Ethane L 18.36 
LPG's - GPL Hu 27: 122) 
Crude oil - Pétrole brut ” 38.51 
Still gas - Gas de distillation ye 41.73(3) 
Motor gasoline - Essence à moteur " 34.66 
Kerosene - Kéroséne À 37.68 
Diesel - Huiles diesels sl 38.68 
Light fuel oil - Mazouts légers à 38.68 
Heavy fuel oil - Mazouts lourds À 41.73 
Petroleum coke - Coke de pétrole à 42.38 
Aviation gasoline - Essence d'aviation i 25,94 
Aviation turbo fuel - Carburéacteurs pour 
turbine à gaz " 35.93 
Natural gas - Gaz naturel gigalitres 37.88(4) 
Electricity - Énergie électrique gigawatt hours 
gigawatt heures 3.60 
Steam - Vapeur kilotonnes Ee he; 
Solid wood wastes - Déchets de bois L 18.00 
Spent pulping liquor - 
Lessive de pâte épuisée } 14.00 


(1) Conversion factors revised for 1988. - Facteur révisé en 1988. 

(2) Not used in calculations in this publication. - Pas employé dans les calculs de cette publication. 

(3) Still gas is expressed in cubic metres of heavy fuel oil equivalent. - Le gaz de distillation 
s'exprime en équivalent de métre cube de mazout lourd. 

(4) Revised from year to year, see page xiv. - Révisé annuellement: voir page xiv. 
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Since this quarterly publication gives 
additional detail on non-energy products at 
petroleum refineries, it was necessary to 
employ the following equivalents for the 
products listed: 


Puisque cette publication trimestrielle donne 
des renseignements supplémentaires sur des pro- 
duits non énergétiques fabriqués aux raffineries 
de pétrole, il a fallu utiliser les équivalents 
suivants pour chacun de ces produits: 


nnn 


Fuel type 


Combustible 


Petrochemical feedstock - Alimentation pétrochimique 


Naptha specialties - Produits spéciaux/base-napthe 

Asphalt - Asphalte 

Lubricating oils and greases - Huiles et graisses 
lubrifiantes 

Other products - Autres produits 


Natural unit Conversion 
factor 
Unité naturelle Coefficient 


de conversion 
terajoules 
megalitres AA Z 
2 25 
Le 44.46 


2 39416 
H 39.82 


Notes on Individual Tables 


Table S - Historical Energy Summary Table - 
Canada 


This table is intended to allow an anal- 
ysis of historical energy trends at the 
national level for certain points of mea- 
surement - namely: 


1. Production, from primary sources. 
2. Gross availability, availability of each 
energy form (excluding crude oil); less 
a. production of coke, 
b. production of coke oven gas, 
c. production of thermal electricity, 
d. LPG's used for the production of 
refinery products. 
3. Net domestic consumption (net supply of 
primary and secondary sources). 
4. Producer consumption (less any crude oil 
consumed by producers). 
Non-energy use. 
Energy use. 
Total mining. 
Total manufacturing. 
Total industry. 
Total transportation 
under Table S3). 
11. Residential and farm. 
12. Government and other commercial. 


ON ON AW 


(see explanation 


vill 


Notes sur les tableaux 


Tableau S - Tableau chronologique sommaire de 
l'énergie - Canada 


Dans ce tableau, il est possible d'analyser 
chronologiquement les tendances énergétiques à 
l'échelle nationale pour certains points de re- 
père, à savoir: 


1. Production, sources primaires. 
2. Disponibilité brute, disponibilité de chaque 
forme d'énergie (sauf pétrole brut); moins 
a. la production de coke, 
b. la production de gaz de fours à coke, 
c. la production d'électricité thermique, 
d. GPL utilisés pour la production de pro- 
duits pétroliers raffinés. 
3. Consommation intérieure nette (disponibilité 
nette primaire et secondaire). 
4, Autoconsommation (moins la quantité de 
pétrole brut utilisé par les producteurs). 
5. Utilisation non énergétique. 
6. Utilisation énergétique. 
7. Total, mines. 
8. Total, fabrication. 
9. Total, industrie. 
0. Total, transports 
tableau 53). 
11. Secteurs résidentiel et agricole. 
12. Secteurs public et autres secteurs commer- 
ciaux. 


(voir l'explication au 


As an aid to analysis, degree days below 
18.00 Celsius are shown. The provincial and 
national figures have been developed by uti- 
lizing recordings at certain selected sta- 
tions considered to be representative of the 
geographic area concerned. 


Table S1 - Energy Summary Table 


This table is intended to allow an anal- 
ysis of energy trends for items presented in 
Table S at the provincial level for the cur- 
rent quarter and year. 


Table S2 - Components of Major Energy Totals 


This table also is intended to allow an 
analysis of trends in energy, but in the 
five basic energy forms. The method of com- 
piling the data is the same as that employed 
in Table S1. 


Table S3 - End Uses of Major Fuel Types 


This table is intended to analyze the 
disposition of the five basic energy forms, 
viz coal and coke, oil products and LPG's, 
natural gas, electricity, and steam. It 
should be emphasized that the data are not 
additive; for example, natural gas used to 
generate electricity is shown under the 
"natural gas" energy form, while the dispo- 
sition of electric energy includes that 
amount of electricity produced at gas fired 
stations. 


Furthermore, an element of "double- 
counting" is included in the "coal and coke" 
energy form in that coal used to produce 
coke is shown at the category "coke ovens", 
while the disposal of the coke produced is 
also accounted for in categories such as 
industrial use. 


In the transportation sector, only the 
use of fuel by transportation industries 
(defined as railways, airlines, marine, 
pipelines, road and urban transit, and 
retail pump sales) is included. Excluded is 
that fuel which may have been used by other 
sectors (e.g., agriculture, commercial, 
etc.) for transportation but which is 
included within the quantities reported for 
such sectors. 


Note that solid wood wastes and spent 
pulping liquor, shown as a Supplementary 
Information Text Table II at end of this 
introduction, are not included in Summary 
Tables S, S1, S2 and S3 nor any of the main 


EX 


Pour faciliter l'analyse, on indique les 
jours-degrés au-dessous de 18.00 Celsius. Les 
chiffres pour le Canada et les provinces ont été 
calculés à partir des lectures prises à certaines 
stations considérées comme représentatives de la 
région géographique en question. 


Tableau S1 - Tableau sommaire de l'énergie 


Ce tableau entend permettre l'analyse des 
tendances énergétiques pour les postes du tableau 
S à l'échelle provinciale pour le trimestre et 
l'année courante. 


Tableau S2 - Répartition de l'énergie 


Ce tableau entend également permettre l'ana- 
lyse des tendances d'énergie mais pour les cinq 
principales formes d'énergie. La méthode utilisée 
pour la compilation des chiffres est celle indi- 
quée dans le tableau S1. 


Tableau S3 - Utilisation finale de chaque com- 
bustible principal 


Ce tableau entend permettre l'analyse de 
l'écoulement des cinq formes primaires d'énergie, 
le charbon et le coke, les produits pétroliers et 
GPL, le gaz naturel, l'électricité et la vapeur. 
Veuillez prendre note que les chiffres ne peuvent 
pas être comptabilisés; exemple le gaz naturel 
utilisé dans la production de l'électricité appa- 
rait dans la forme d'énergie "gaz naturel" bien 
que la distribution de l'électricité inclus ce 
montant d'électricité produite par les centrales 
alimentées au gaz. 


De plus une certaine duplication existe dans 
la forme d'énergie "charbon et coke" en ce sens 
que le charbon utilisé dans la fabrication du 
coke apparaît dans la section "four à coke" bien 
que la distribution du coke fabriqué apparait 
aussi dans certaines catégories comme l'usage 
industriel. 


Dans le secteur du transport, on a inclu seu- 
lement les combustibles utilisés par l'industrie 
défini comme chemins de fer, lignes aériennes, 
maritimes, pipelines, transport commercial et en 
commun, et ventes au détail (pompes). Ainsi on a 
exclu le combustible qui a peut-être été utilisé 
aux fins de transport dans d'autres secteurs 
(exemple l'agriculture, commercial, etc.), mais 
qui a été inclu avec les quantités indiquées pour 
de tels secteurs. 


À noter que les déchets solides de bois et la 
lessive de pâte épuisée indiqués sous la forme du 
tableau explicatif supplementaire II ci-dessous 
ne sont pas compris aux tableaux sommaires S, 51, 
S2, S3 ainsi qu'aux tableaux principaux de cette 


tables of this publication. The generation 
of electricity in the Pulp and Paper and 
Sawmills industries from these fuel is shown 
in Table G. 


Tables A and B - Primary and Secondary 
Energy 


These tables summarize data on primary 
and secondary energy forms. Energy products 
with both primary and secondary sources 
(liquefied petroleum gases, electricity and 
steam) have all their disposition accounted 
for under the primary form of each. 


Coal. Data presented here are the summation 
of data presented in Table F. 


Natural gas. See the following note on Natu- 
ral Gas. 


Gas plant NGL's. Includes propane, butane 
and ethane, see Table 14 for the component 
breakdown. The supply shown here measures 
only production from gas plants and does not 
include refinery produced LPG's. Condensate 
is included with crude oil. 


Hydro and nuclear electricity. Production is 
for all hydro and nuclear generated electri- 
CUCY. The assumption is made that most 
international and interprovincial movements 
of electric energy are from primary sources 
(i.e., hydro and nuclear). 


Steam. See the following note on Steam. 


Coke oven gas. See note on Coke Oven Gas. 


Refined petroleum products. Data presented 
are the summation of data given in Tables 
C and D. 


Thermal electricity. Data presented here are 
the summation of data given in Table G. Ex- 
ports, imports, producer consumption (which 
includes line losses etc.) are included 
under hydro and nuclear electricity. 


publication. L'energie électrique produite par 
ces combustibles pour les industries des pâtes et 
papiers et des scieries est indiquée au tableau 
G. 


Tableaux A et B - Énergie primaire et secondaire 


Ces tableaux résument les données sur les 
formes d'énergie primaire et secondaire. Les pro- 
duits énergétiques consommés provenant de sources 
primaires et secondaires (qaz de pétrole liqué- 
fié, électricité et vapeur) fiqurant intégrale- 
ment comme forme primaire de chacune. 


Charbon. Les données présentées sont le résultat 
de la sommation des données du tableau F. 


» 


Gaz naturel. Voir la note qui suit à ce sujet. 


Usine de traitement des liquides de gaz naturel. 
Comprend le propane, le butane et l'éthane. Leur 
répartition figure au tableau 14. Les quantités 
disponibles indiquées ne représentent que la pro- 
duction des usines de traitement du gaz et 
n'englobent donc pas les gaz de pétrole liquéfiés 
produits par les raffineries. Le condensat est 
inclus avec le pétrole brut. 


Hydro-électricité et électricité nucléaire. La 
production représente la totalité de l'électri- 
cité produite sous ces deux formes. On présume 
que la majorité des mouvements inter-provinciaux 
et internationaux d'énergie électrique provien- 
nent de sources primaires (e.q., hydro et nuclé- 
aire). 


Vapeur. Voir la note qui suit à ce sujet. 
Gaz de fours à coke. Voir la note à ce sujet. 


Produits pétroliers raffinés. Les données présen- 
tées sont le résultat de la sommation des données 
des tableaux C et D. 


Électricité thermique. Les données présentées 
sont le résultat de la sommation des données du 
tableau G. Les exportations, les importations, 
l'autoconsommation (qui comprend les pertes de 
transport, etc.) figurent sous les rubriques de 
l'hydro-électricité et de l'électricité nu- 
cléaire. 


Tables C and D - Refined Petroleum Products 


Due to confidentiality requirements, data 
for the North for selected crude oil items 
and for the production of refined petroleum 
products (RPP) are no longer being pub- 
lished. To protect against disclosure, the 
corresponding data for Saskatchewan are also 
being suppressed. Although the combined RPP 
data are not being published in this publi- 
cation, they are available in the RPP publi- 
cation (Catalogue 45-004). 


Although all of the supply data used in 
these tables, and in Table E, are based on 
data which are published in catalogue 45- 
004, the availability figure published does 
not agree with the net sales figure publish- 
ed in catalogue 45-004. For details on the 
manner in which a reconciliation can be made 
for the years prior to 1982 please refer to 
the 4th quarter 1983 issue and previous 
issues. 


Effective from the first quarter of 1982, 
the line “other adjustments" was added. The 
composition of this line in relation to 45- 
004 is as follows: 


+ receipts from reporting companies 

+ receipts from non-reporting companies 
- deliveries to reporting companies 

- losses and adjustments 

- transfers to feedstock(1) 

= other adjustments 


The result of this change in presentation 
has been that the statistical difference in 
most instances has been reduced and that 
availability less producers consumption will 
now agree with net sales as presented in 
catalogue 45-004 with the following excep- 
tions: 


- interprovincial transfers may be modified 
to reflect movements which are indicated 
by supplementary data used in the comple- 
tion of the demand section of the tables. 


(1) A comparison of refinery inputs (line 
12, tables A & B) against production of 
refinery petroleum products (line 1) 
presents an inflated volumetric gain in 
the refinery process. This inflated gain 
results to an extent from the partially 
refined products used as input in the 
refinery process that are shown in line 
7 of the tables, rather than in line 
12. That is - refinery inputs are under- 
stated by the amount of this transfer to 
refinery feedstock. 


x1 


Tableaux C et D - Produits pétroliers raffinés 


Conformément aux exigences en matière de con- 
fidentialité, certaines données pour le Nord 
relatives au pétrole brut et à la production de 
produits pétroliers raffinés (PPR) ne sont plus 
publiées. De plus, pour ne pas divulquer de 
renseignements délicats, on a également supprimé 
les données correspondantes pour la Saskatche- 
wan. Bien que les données agrégées sur les PPR ne 
figurent plus dans la présente publication, elles 
sont disponibles dans la publication sur les 
produits pétroliers raffinés (n° 45-004 au cata- 
logue). 


Méme si toutes les données sur la disponi- 
bilité totale d'énergie présentées dans ces 
tableaux et dans le tableau E se fondent sur des 
chiffres parus dans la publication n° 45-004, 
les données publiées sur la disponibilité ne con- 
cordent pas avec le total des ventes nettes 
figurant dans la dite publication. Pour les 
détails sur la façon dont une reconciliation peut 
être faite pour les années antérieures à 1982, 
veuillez consulter le numéro du quatrième tri- 
mestre de 1983 ou un des numéros précédents. 


À partir du premier trimestre de 1982 la ligne 
"autre ajustements" a été ajoutée. La composition 
de cette nouvelle rubrique est le calcul sem- 
blable à celui du mensuel 45-004: 


+ arrivages des sociétés déclarantes 
arrivages des sociétés non déclarantes 
- livraisons aux sociétés déclarantes 

- pertes et ajustements 

- retours pour alimentation(1) 

= autres ajustements. 


+ 


Par suite de ce changement de présentation, 
la différence statistique fut plus faible dans la 
plupart des cas et la disponibilité, moins l'auto 
consommation, correspondra dorénavant aux ventes 
nettes telles que présentées dans la publication 
portant le n° 45-004 au catalogue, sauf dans les 
cas suivants: 


- les transferts inter-provinces seront modifiés 
le cas échéant pour refléter les mouvements qui 
ressortent des données supplémentaires utili- 
sées pour compléter la partie des tableaux 
ayant trait à l'écoulement. 


(1) Le gain volumétrique que l'on peut dériver 
dans les tableaux A et B de la comparaison 
entre les intrants des raffineries (ligne 12) 
et la production de produits pétroliers raf- 
finés (ligne 1), est supérieur au gain réel- 
enregistré. Ceci résulte en partie des pro- 
duits pétroliers partiellement raffinés 
utilisés comme intrants dans les raffineries, 
qui sont indiqués à la ligne 7 plutôt qu'à la 
ligne 12. Conséquemment, les intrants des 
raffineries sont sous-estimés par les mont- 
ants des retours comme charges à l'alimenta- 
tion des raffineries. 


- stock changes for diesel, light fuel oil 
and heavy fuel oil may include changes in 
inventory held by electric utility sta- 
tions. Prior to 1982, only heavy fuel 
inventories were adjusted. 


- additional information on oil products 
produced and used in the oil sand/non-con- 
ventional sector of the oil industry are 
included effective 1986. Estimates of the 
crude oil that would have been needed to 
produce these non-refinery products have 
also been included and consequently data 
on crude oil supply and disposition con- 
tained in this publication differ from 
Catalogue 45-004 as well as those shown in 
Catalogue 26-006, "Crude Petroleum and 
Natural Gas Production". 


- timing of data selection can affect the 
calculation of supply data. That is, the 
inclusion or exclusion of RPP revisions 
may cause different results. 


The summation of Tables C and D appear as 
Column 10 of Tables A and B, respectively. 


Because of confidentiality and because of 
the way in which certain fuels are used, a 
specific method of combining industries has 
been employed in the body of this report. 
This pattern is detailed in: Text Table I 
following. 


Table E - Non-energy Refined Petroleum Prod- 
ucts 


This table provides detailed information 
for the data found in Tables C and D, Column 
hay 


Table F - Coal Details 


This table provides detailed information 
by coal type for data found in Table A and 
By Column 41. 


Table G - Electricity Generated from Fossil 
Fuel 


This table provides an estimate, by type 
of fuel, of the breakdown of thermal elec- 


tricity shown in column 11 of Tables A and 
B. 


Other manufacturing. In some instances the 
classification "other manufacturing" is used 
when no breakdown of the component indus- 
tries of the manufacturing sector is pro- 
vided. This is done to maintain the ability 
to summate the tables. 


NT 


- les variations des stocks de carburant diesel, 
de mazout léger et de mazout lourd pourront 
comprendre les variations des stocks détenus 
par les centrales électriques. Avant 1982, 
seuls les stocks de mazout lourd étaient recti- 
fiés. 


- des renseignements additionnels au sujet des 
produits oléagineux fabriqués et utilisés dans 
le secteur non-conventionnel sont inclus à 
partir de 1986. Les estimations de la quantité 
de pétrole brut qui aurait été requise pour 
fabriquer ces produits sont aussi présentes et, 
par conséquent, les données de l'approvision- 
nement et de l'utilisation de pétrole brut dans 
cette publication diffèrent des chiffres de la 
publication n° 45-004, ainsi de la publication 
n° 26-006 "Production de pétrolebrut et de gaz 
naturel". 


- le moment de la sélection des données influera 
parfois sur le calcul des données sur la dispo- 
nibilité. Autrement dit, les résultats pourront 
varier selon que l'on aura ou non pris en 
compte les révisions pour le PPR. 


La sommation des tableaux C et D donne la 
colonne 10 des tableaux A et B respectivement. 


À cause de la confidentialité et aussi à cause 
de la façon dont certains combustibles sont util- 
isés, on a eu recours à une méthode particulière 
de combinaison des branches pour la publication 
des chiffres dans ce bulletin. Ce schéma est 


indiqué dans le tableau explicatif I ci-dessous. 


Tableau E - 
énergétiques 


Produits pétroliers raffinés non 


Ce tableau fournit des renseignements détail- 
lés au sujet des données figurant dans la colonne 
11 des tableaux C et D. 


Tableau F - Renseignements détaillés sur le char- 
bon 


Ce tableau fournit des reseignements détaillés 
au sujet des données figurant dans la colonne 1 
des tableaux A et B. 


Tableau G - Électricité produite à partir de com 
bustibles fossiles 


Ce tableau fouinit une estimation, par type de 
combustible de la ventilation sur l'électricité 
thermique qui figure dans la colonne 11 des 
tableaux À et B. 


Autre fabrication. Dans certains cas, on utilise 
la classification "autre fabrication" lorsque la 
répartition des industries composantes du secteur 
manufacturier n'est pas disponible. Cette mesure 
vise à conserver la possibilité d'effectuer la 
sommation des tableaux. 


TEXT TABLE I. How Industry Usage Data are Combined 


TABLEAU EXPLICATIF I. Comment sont combinées les données sur l'utilisation des produits dans les différentes branches d'activité 


Motor Kerosene Diesel Laght Heavy Aviation Aviation Lubricating 
gasoline and stove fuel o1l fuel oil fuel oil gasoline turbo oils and 
oil fuel greases 
Essence Mazout Carburant Mazouts Mazouts Essence Carbu- Huiles et 
a moteur pour diesel légers lourds d'aviation réacteur graises 
poéles lubrifiants 
line 
ligne 
Iron mines - Mines de fer 18 57 19 Pub. 19 Pub. 45 45 19 
Mining - Total - Minier 19 pp Pub. Pub. Pub. Pub. 45 45 Pub.(1) 
Pulp and paper and sawmills - Pâtes et 
papier et scieries 20 39 26 Pub.(2) 26 Pub.(3) 45 45 27 
Iron and steel - Siderurgie 21 39 26 Pub. 26 Pub. 45 45 27 
Smelting and refining - Fonte et af- 
finage 22 39 26 Pub, 26 Pub. 45 45 21 
Cement - Fabricants de ciment 23 39 26 Pub. 26 Pub. 45 45 27 
Chemicals - Produits chimiques 25 39 26 Pub, 26 Pub. 45 45 27 
Other manufacturing - Manufacturier 
autres 26 py Pub .(4) Pub. Pub. (4) Pub. 45 45 27 
Manufacturing - Total - Manufacturier 27 39 Pub. Pub. Pub. Pub. 45 45 Pub.(1) 
Forestry - Forestier 28 39 Pub. (4) Pub .(2) Pub. (4) Pub. (3) 45 45 Pub.(1) 
Construction 29 39 Pub. Pub. Pub. Pub. 45 45 Pub .(1) 
Industrial - Total - Industriel 30 39 Pub. Pub. Pub. Pub. 45 45 (5) 
Railways - Sociétés ferroviers 31 39 45 Pub. 45 45 45 45 4 
Canadian airlines - Liqnes aériennes 
canadiennes 32 ei) 45 39 45 45 Pub. Pub. 41 
Foreign airlines - Liqnes aériennes 
étrangéres 33 39 45 39 45 45 Pub. Pub. 41 
Domestic marine - Lignes maritimes 
domest 1ques 35 39 45 Pub. 45 Pub. 45 45 41 
Foreign marine - Lignes maritimes 
étrangères 36 39 45 Pub. 45 Pub. 45 45 41 
Pipelines 38 59 45 Pub. 45 45 45 45 41 
Road transport and urban transit - 
Transport commercial et en commun 39 Pub. 45 Pub, 45 45 45 45 41 
Retail pump sales - Ventes au détail 
(Pompes) 40 Pub. 45 Pub. 45 45 45 45 41 
Transportation - Transport 41 Pub. 45 Pub. 45 Pub. Pub. Pub. Pub. 
Agriculture 42 Pub. Pub .(6) Pub. Pub. (6) Pub. 45 45 Pub .(7) 
Residential - Domest ique 43 45 Pub. (6) 45 Pub.(6) Pub. 45 45 45 
Public administration - Administration 
publique 44 Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. (7) 
Commercial and other institutional - 
Commerces et autres institutions 45 Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub. Pub.(7) 
Pub, = Published - Publier. 
Numbers indicate with which line in the product column the industry is combined. 
Les numéros dans les colonnes des produits renvoient aux lignes correspondant aux branches d'activité. 
(1) Component of total industrial. 
(1) Une composante de l'ensemble des branches d'activité (total industriel). 
(2) Effective 1983; formerly combined in line 28, now split between lines 20 and 28. 
(2) A partir de 1983; correspondait auparavant & la liqne 28, se divise maintenant entre la ligne 20 et la ligne 28. 
(3) Effective 1983; formerly combined in line 20, now split between lines 20 and 28. 
(3) À partir de 1983; correspondait auparavant à la ligne 20, se divise maintenant entre la ligne 20 et la ligne 28. 
(4) Effective 1983; formerly combined in line 26, now split between lines 26 and 28. 
(4) A partir de 1983; correspondait auparavant à la liane 26, se divise maintenant entre la ligne 26 et la ligne 28. 
(S) Was published in 1982, due to space limitations is not now published, although components are. Thus data point can be obtained by adding lines 18, 
27, 28 and 29. 
(5) Etait publié en 1982, n'est pas publié maintenant faute d'espace, mais les composantes le sont. On peut obtenir une donnée simple en additionnant 
les liqnes 19, 27, 2R et 29, 
(6) Effective 1983; formerly combined in line 43, now split between lines 42 and 43. 
(6) A partir de 1983; correspondait auparavant à la ligne 43, se divise maintenant entre la ligne 42 et la ligne 43. 
(7) Effective 1983; formerly combined in line 45, now split between lines 42, 44 and 45. 
(7) À partir de 1983; correspondait auparavant à la ligne 45, se divise maintenant entre la ligne 42, 44 et la ligne 45. 
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Producer consumption. Producer consumption 
as measured here is the consumption by the 
producing industry of its own produced 
fuel - for example refined petroleum pro- 
ducts consumed by the refining industry, or 
field and plant flare and usage by the 
natural gas industry. It does not include 
consumption of energy forms produced by 
other energy supply industries - for 
example, it would exclude the use of natural 
gas by the refining industry. In the case of 
electricity it includes transmission losses, 
adjustments, “unaccounted for" amounts which 
are subject to variation because of cyclical 
billing, etc., but excludes generating sta- 
tion use since the statistical program first 
measures output at the generating station- 
gate. 


Data Sources 


The data sources for this publication are 
mainly monthly surveys of the major energy 
suppliers. Certain salient points are worthy 
of note. 


Gas Plant NGL's 


Gas plant propane, butane and ethane sup- 
ply is based on information derived from 
data collected by the National Energy Board 
and regulatory agencies of the producing 
provinces. In earlier years demand data for 
propane, butane and ethane were derived from 
a Statistics Canada survey. Now, however, 
demand data are estimated. Starting with 
the third issue of 1988, the method of cal- 
culating other adjustment, transformed to 
refined products and the disposition items 
has been modified. In Table 14, lines 1 to 
12, 14 and 15 are for gas plant product only 
and lines 16 to 45 are for both gas plant 
and refinery produced LPG's. 


Natural Gas 


Starting with 1985 data, this publication 


shows a modified production instead of 
marketable production. This modified pro- 
duction is now equal to gross production 


less reinjection and shrinkage. The differ- 
ence between modified production and market- 
able production is shown as producers con- 
sumption. A further modification has been 
incorporated effective with the 1986 when 
production and producers consumption have 
been increased over those shown in Catalogue 
26-006 "Crude Petroleum and Natural Gas 
Production", by the amount of hydrocarbon 
gas produced and used in the oil sands /non- 
conventional sector of the oil and gas 
industry. These changes have been incorpo- 
rated in Table S, Historical Energy Summary 
Table - Canada, on page 1. 
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Autoconsommation. Il s'agit ici de l'autoconsom- 
mation du pétrole produit par l'industrie - par 
exemple, les produits pétroliers raffinés consom- 
més par l'industrie du raffinage du pétrole, ou 
le gaz brûlé et utilisé sur les chantiers et dans 
les usines de traitement. Elle ne comprend pas la 
consommation de formes d'énergie produites par 
d'autres industries du secteur énergétique; 
ainsi, elle ne tient pas compte du gaz naturel 
consommé par l'industrie du raffinage du pé- 
trole. Dans le cas de l'électricité, elle com- 
prend les pertes de transport, les rectifica- 
tions, la catégorie des "non-comptabilisées" 
laquelle est sujette à varier dû à une rectifica- 
tion périodique des comptes, etc., mais elle ne 
comprend pas l'utilisation dans les centrales, 
puisque le programme statistique mesure d'abord 
les extrants à la sortie de la centrale. 


Sources des données 


Les sources des données de la présente publi- 
cation sont essentiellement des enquêtes men- 
suelles auprès des principaux producteurs d'éner- 
gie. Certains points saillants méritent d'être 
soulignés. 


L.G.N. des usines de gaz 


Les statistiques de disponibilité concernant 
le propane, le butane et l'éthane produits dans 
les usines de gaz sont basées sur des chiffres 
recueillis par l'Office national de l'énergie et 
par les agences provinciales responsables pour 
l'administration de la production du pétrole. Les 
données sur la demande de propane, de butane et 
d'éthane qui etaient autrefois obtenues d'une 
enquête de Statistique Canada sont maintenant le 
résultat d'une estimation. À partir du troisième 
trimestre du 1988, la méthode de calcul ‘autres 
adjustements', 'transformé en products raffinés' 
et toutes catégories d'écoulement à été modifiée 
en conséquence. Lignes, 1 a 12, 14 et 43. du 
tableau 14 s'occupent les G.P.L. des usines de 
gaz, tandis que les lignes 16 à 45 traitent de 
G.P.L. des usines et des raffineries. 


Gaz naturel 


A partir des données de 1985, cette publica- 
tion montre comme production, au lieu de gaz 
marchand, un niveau de production modifié. Ainsi 
cette production modifié est maintenant égale a 
la production brute moins les quantités injectées 
et les pertes en cours de traitement. Ces quan- 
tités sont écoulées sous la rubrique "autoconsom- 
mation". Une modification additionelle a été 
incorporée, a partir des données portant sur 
1986. Les catégories "production" et "autoconsom- 
mation" ont été augmenté par le montant de gaz 
d'hydrocarbure produit et utilisé dans le secteur 
non-conventionnel. Ainsi les chiffres dans la 
publication n°. 26-006 sont moindre que ceux dans 
la publication présente. Ces changements sont 
inclus dans le tableau S, Tableau chronologique 
sommaire de l'énergie - Canada, sur la page 1. 


Estimates for the non-energy use of 
natural gas have been derived from monthly 
statistics on the production of anhydrous 
ammonia, methanol and carbon black. The 
estimates take into account that only cer- 
tain companies producing the products listed 
above use natural gas as a feed stock. Gas 
used as fuel associated with feedstock gas 
is shown under "Chemicals". 


Non-energy sales of natural gas are shown 
only for provinces where the data are not 
confidential. Confidentiality constraints, 
and the necessity for the aggregation of 
tables, prevent data for other provinces 
being shown, even as a Single figure. As a 
result Canada totals are a sum of provincial 
figures published. In provinces where data 
are confidential, they are combined with the 
data for the chemical industry. 


Conversion factors used for natural gas 
are subject to fluctuations due to the vary- 
ing heat content of gas produced from dif- 
ferent fields and to the processes to which 
the gas is subjected before being marketed. 
To make allowance for this the following 
procedure has been followed. Effective 1983 
the publication for each of the first three 
quarters of any year uses the previous 
year's average national heat content as re- 
ported by natural gas distributors as pub- 
lished in Catalogue 55-002, Gas Utilities. 
When the conversion factor for the given 
year is determined, it is implemented in the 
fourth quarter publication by being applied 
both to the fourth quarter data and to the 
year's cumulative data. Similarly, data for 
the individual quarters of the year are 
revised in the CANSIM data base. For the 
method followed in earlier years, see the 
4th quarter 1987 issue of this publication. 


Coke Oven Gas 


Figures for the production of coke oven 
gas are estimated from known coal coke pro- 
duction data. The thermal value of coal 
charged to coke ovens less the thermal value 
of the resultant coke production must equal 
the coke oven gas production, together with 
an allowance for heating and losses. 


Steam Sold 


Steam sold includes only known steam 
sales of large producers and therefore ex- 
cludes any steam produced for own consump- 
tion. The primary production shown is that 
from nuclear sources, (additional sources of 
primary steam, 1.e., biomass and geothermal, 
are being included as they become signifi- 
cant). Secondary production is shown under 
"transformed from other fuels" (Line 13). 
This method of treating the transformation 
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On a estimé l'utilisation non énergétique du 
gaz naturel à partir de statistiques mensuelles 
sur la production d'ammoniaque anhydre, de 
méthanol et de carbone. Ces estimations tiennent 
compte du fait que seules certaines des entre- 
prises fabriquant les produits énumérés utilisent 
le gaz naturel comme charge d'alimentation. Le 
gaz utilisé comme combustibleavec un gaz d'ali- 
mentation figure sous la rubrique "produits 
chimiques". 


Les ventes non énergétiques de gaz naturel ne 
sont rapportées que pour les provinces ou de 
telles données ne sont pas confidentielles. Les 
régles de confidentialité ne permettent aucune 
divulgation des données pour les autres provinces 
méme en tant que chiffre unique. Cela dit, le 
total pour le Canada est donc la somme des chif- 
fres provinciaux publiés. Dans les provinces où 
de telles données sont confidentielles, celles-ci 
sont combinées avec les données portant sur 
l'industrie des "produits chimiques". 


Les facteurs de conversion utilisés pour le 
gaz naturel sont sujets a des fluctuations en 
raison de la variation de l'enthalpie du gaz 
produit dans différents secteurs et des procédés 
auxquels il est soumis avant d'étre commercia- 
lisé. A fin de tenir compte de telles fluctua- 
tions, on a adopté la procédure suivante. Depuis 
1983, la publication pour chacun des premiers 
trois trimestres d'une année utilise la valeur 
nationale moyenne (annuelle) de l'euthalpie de 
l'année précédente, d'après la publication 
Services de Gaz (n° 55-002 au catalogue). Une 
fois la facteur de conversion établi pour toute 
l'année, on l'applique dans la publication du 
quatrieme trimestre, pour les données du qua- 
triéme trimestre et pour les données révisées 
pour l'ensemble de l'année. On révise en méme 
temps les données du CANSIM, pour toute l'année 
en cours, par trimestre. En ce qui touche la 
méthode utilisée durant les années antérieures 
voir le numéro du quatriéme trimestre de 1987 de 
la présente publication. 


Gaz de fours a coke 


Les chiffres sur la production de gaz de fours 
à coke sont estimés à partir des données connues 
sur la production de coke de houille. La valeur 
thermique de la houille chargée dans les fours a 
coke moins la valeur thermique du coke ainsi pro- 
duit doit égaler la production de gaz de fours a 
coke, rectifiée pour tenir compte de la chaleur 
et des pertes. 


Vapeur Vendue 


Les ventes comprennent uniquement les ventes 
connues des grands producteurs et exclut par 
conséquent la vapeur produite pour consommation 
propre. La production primaire indiquée est celle 
tirée de sources nucléaires. Les autres sources 
de vapeur primaire, biomassique et géothermique 


par exemple, sont incluses dans la mesure où 
elles deviennent suffisamment importantes. La 
production secondaire figure comme un poste 
négatif sous la rubrique "Transformé en 


of a primary form into a secondary form dif- 
fers from that used for all other secondary 
forms in that the production of other sec- 
ondary energy forms appears as "production" 
(i.e., Line 1) under the relevant columns. 


Secondary steam generation, as shown in 
this publication, can be the product of 
dedicated steam plants or the result of co- 
generation of steam and electricity. For the 
dedicated plants the amount of fuels used 
are known, whereas for co-generation plants 
only an estimated breakdown of the fuels 
used for steam and electricity may be made. 


In the natural units part of Tables A and 
B, where no inter-energy summation is pos- 
sible, the secondary production of steam is 
shown as a negative number on Line 13. This 
technique has no impact on the "total" 
columns yet it allows the "steam" column to 
retain its arithmetic sense. In the tera- 
joule part of Tables A and B, however the 
treatment of secondary steam is different. 
Production of secondary steam is not shown 
in Line 13 in order to enable the proper 
summation of steam generation in "total 
primary sources" and "total primary and 
secondary" columns. Line 14 "net supply" 
shows in the steam column, a value which 
includes both primary and secondary steam 
production. This enables the summation of 
the various individual components of "total 
primary and secondary" on Line 14. Net sup- 
ply of "total primary sources" excludes any 
secondary steam and gives the true value 
from primary sources. This approach ensures 
that the columns "total primary sources" and 
"total primary and secondary" retain their 
arithmetic sense. 


Fuels Used in Thermal Electric Generation 


Utilities 


The usage of heavy fuel oil, coal and 
natural gas for generation by utilities is 
as reported on either monthly or quarterly 
surveys. Natural gas usage however may be 
overstated in that the total usage of the 
electric utility, including that gas use for 
Space heating, is measured. Estimates of 
diesel and light fuel oil consumption used 
known generation for the quarter, with the 
apportionment between these two fuels being 
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autres combustibles" (ligne 13). Cette façon de 
traiter la transformation d'une énergie primaire 
en une forme d'énergie secondaire différe de 
celle utilisée pour toutes les autres formes 
secondaires du fait que la production d'autres 
formes d'énergie secondaire apparaît comme "pro- 
duction" (c.-à-d., la ligne 1) sous les colonnes 
appropriées. 


La production secondaire de vapeur, telle 
qu'indiquée dans ce bulletin, peut être le pro- 
duit d'usines dédiées à la production de vapeur 
ou le résultat de coproduction d'électricité et 
de vapeur. Pour les usines dédiées à la vapeur on 
connaît les quantités de combustibles utilisés, 
alors que pour les usines de coproduction, ou ne 
peut calculer qu'une ventilation, approximative 
des combustibles utilisés pour la production de 
valeur et d'électricité. 


Dans la partie des tableaux A et B exprimée 
en unités naturelles, où 1il est impossible de 
procéder à des sommations des différentes formes 
d'énergie, la production secondaire de vapeur 
figure comme une inscription négative à la ligne 
13. Les colonnes "total" ne sont pas touchées, 


tandis que la colonne "vapeur" conserve sa si- 
gnification arithmétique. Dans la partie des 
tableaux A et B exprimée en terajoules, le 


traitement de la vapeur secondaire est toutefois 
différent. La production de la vapeur secondaire 
ne figure pas à la ligne 13 afin de permettre une 
sommation appropriée de la production de vapeur 
dans les colonnes "total des sources primaires" 
et "total primaire et secondaire". La ligne 14, 
c'est-à-dire la disponibilité nette indique dans 
la colonne "vapeur", un nombre qui englobe la 
production de la vapeur primaire et secondaire. 
Ceci permet la sommation des diverses composantes 
de la colonne "total primaire et secondaire" à la 
ligne 14. La disponibilité nette du "total des 
sources primaires" exclut toute vapeur secondaire 
et donne la valeur réelle des sources primaires. 
En procédant ainsi, les colonnes du "total des 
sources primaires" et du "total primaire et 
secondaire" conservent leur signification arith- 
métique. 


Combustibles utilisés dans la production d'élec- 
tricité thermique 


Services publics 


La consommation de mazout lourd, de charbon et 
de gaz naturel pour la production d'électricité 
est celle qui est déclarée lors des enquétes 
mensuelles ou trimestrielles. La consommation de 
gaz naturel cependant peut être surestimée, car 
on mesure la consommation totale des services 
publics, y compris le gaz naturel qui sert au 
chauffage de l'eau. Les estimations de la con- 
sommation de carburant diesel et de mazout léger 
utilisent la production connue pour le trimestre, 


based on the previous year's reported con- 
sumption pattern. 


Uranium used for the generation of elec- 
tricity is surveyed on an annual basis. 
Estimates for the first three quarters heat 
content and quantity are based on the pre- 
vious year's data. 


Industrial Generation 


Estimates of fuels used are based on com- 
pany quarterly net generation data. Effi- 
ciencies and quantities used are based on 
data obtained from the company's’ annual 
return for the year. 


For industrial establishments generating 
electricity with process steam, the energy 
required to produce the initial steam is 
excluded from estimates of fuels used in the 
generation of electricity. Only that energy 
needed to super-heat the steam for use in 
the turbine/generator is considered in these 
estimates. As a consequence efficiencies of 
some 65% result. (This contrasts to the 
electric utility situation, where all heat 
losses are ascribed to electricity genera- 
tion, resulting in efficiencies ranging up 
to 36%.) 


For gas turbine and internal combustion 
generation reported efficencies, which 
should be in the range of 20 to 435%, are 
used. 


Crude Oil 


For reasons of confidentiality, imports 
of crude oil have been excluded from the 
tables relating to the individual Atlantic 
provinces. Similarly, all subsequent data 
points for "crude oil" for "total primary 
sources" and for "total primary and second- 
ary sources" do not reflect such imports. 
However, Table 2, the Atlantic Provinces 
does show imports of crude oil into the 
region as a whole, and as a consequence, the 
data contained therein are not the sum of 
the individual Atlantic provinces. 


Inventory data used in the stock change 
shown on Line 5 are based on two sources, 
pipeline inventories (which are source of 
origin data and do not indicate the province 
where held) and refinery inventories. The 
net effect of this method of calculating 
stocks change is to overstate some provin- 
cial data and understate other provincial 
data. At the Canada level however these 
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le partage entre ces deux types de combustible 
étant fait à partir du régime de consommation des 
années précédentes. 


L'uranium servant à la production de l'élec- 
tricité fait l'objet d'une enquête annuelle. Les 
estimations du contenu et de la quantité de 
chaleur pour les trois premiers trimestres sont 
basées sur les données de l'année précédente. 


Production industrielle 


Les estimations de la consommation de combust- 
ibles sont établies à partir des données de la 
production trimestrielle nette des compagnies. 
Les rendements et les quantités utilisés sont 
basés sur les données obtenues à partir des 
déclarations des compagnies pour l'année précé- 
dente. 


Dans le cas des établissements industriels qui 
produisent de l'électricité par la vapeur, 
l'énergie nécessaire à la production de la vapeur 
est exclue des estimations des combustibles et de 
la production d'électricité. Seule l'énergie 
nécessaire au surchauffage de la vapeur servant à 
la turbine/génératrice est prise en compte dans 
ces estimations. (Pour cette raison, on obtient 
des rendements de quelque 65%, alors que dans le 
cas des services d'électricité, toutes les pertes 
de chaleur seront attribuées à la production 
d'électricité, ce qui donne des rendements pou- 
vant atteindre 36%.) 


Dans les cas des turbines à qaz et de la pro- 
duction par combustion interne, on utilise comme 
prévu les rendements déclarés, qui sont normale- 
ment de l'ordre de 20-35%. 


Pétrole brut 


Pour des raisons de confidentialité, les im- 
portations de pétrole brut ne figurent pas dans 
les différents tableaux sur chacune des provinces 
de l'Atlantique. De même, toutes les données 
simples subséquentes pour le "pétrole brut", le 
"total des sources primaires" et le "total, pri- 
maire et secondaire" ne tiennent pas compte de 
ces importations. Toutefois, les données du 
tableau 2 sur les provinces de l'Atlantique in- 
corporent les importations de pétrole brut dans 
l'ensemble de la région et ne sont donc pas 
simplement la somme des données présentées pour 
les différentes provinces de l'Atlantique. 


Pour calculer les variations des stocks telles 
qu'indiquées à la ligne 5, deux sources dis- 
tinctes de statistiques d'inventaires sont utili- 
sées: les stocks des pipe-lines (basés sur la 
provenance des quantités expédiées sans égard a 
la province d'entreposage), et les stocks des 
raffineries. L'effet net de cette méthode de com- 
ptabilisation est de sous-estimer le niveau de 
variations de stocks de certaines provinces, et 


differences counter balance. 


Any use of crude oil by sectors other 
than petroleum refineries is included in 


other adjustments. 


Alternative Energy Forms 


In the main tables of this publication 
alternative energy sources are not included, 
although it is estimated that these sources 
account for more than 7% of Canada's energy 
requirements. However in the tables, elec- 
tricity produced by biomass has been in- 
cluded. Included in Text Table II, is the 
wood waste and spent pulping liquor used by 
the pulp and paper and sawmills industries 
for the generation of process steam, steam 
for generating electricity as well as for 
other heating purposes. 


For regional estimates of biomass usage 
in the period 1982-1983, refer to the 1987 
issues of this publications, Text Table III. 


Advance Information 


It is possible to obtain some of the 
information contained in this publication 
some three to four weeks before it is avail- 
able in printed form. The Canadian Socio- 


Economic Information Management System 
(CANSIM), which is Statistics Canada's com- 
puterized data bank, contains data in 


terajoules from the A and C tables of this 
publication by quarter from 1978 to date. 
Refer to CANSIM matrices 7976 to 8001. 
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de sur-estimer cette méme mesure dans les autres 
provinces. Toutefois, en aggrégeant au plan 
canadien, ces différences se contrebalancent 
entre elles. 


L'utilication du pétrole brut pour fins autres 
que le raffinage sera compris dans les autres 
ajustements. 


Sources d'énergie alternatives 


Les sources d'énergie alternatives ne sont pas 
incluses dans les tableaux de ce bulletin, bien 
qu'on estime que ces sources répondent à plus de 

7 des besoins énergétiques du pays. Cependant, 
l'électricité produite par la biomasse est 
incluse dans les tableaux. Vous trouverez aussi, 
au tableau explicatif II, les quantités de 
déchets de bois et de lessive de pâte épuisée 
utilisées par l'industrie des pâtes et papier et 
les scieries afin de produire de la vapeur util- 
isée pour la transformation, pour la production 
d'électricité et pour d'autres usages à l'intér- 
ieur des usines. 


Pour des estimatations regionales de l'utili- 
sation de la biomasse 1982-1983, veuillez voir le 
Tableau Explicatif III des publications de 
l'année 1987. 


Information anticipée 


Il est possible d'obtenir certaines informa- 


tions contenues dans cette publication, cela 
quelque trois ou quatre semaines avant la copie 
imprimée. Le système canadien d'information 


socioéconomique (CANSIM), qui est la banque de 
données informatisées de Statistique Canada, 
renferme des données en térajoules tirées des 
tableaux A et C de la présente publication, pré- 
sentées par trimestre de 1978 jusqu'a 


aujourd'hui. Se reporter aux matrices 7976 à 
8001 du CANSIM. 


TEXT TABLE II. Supplementary Information, 1988 


TABLEAU EXPLICATIF II. Rensignements supplémentaires, 1988 


Atlantic Prairie British 
Provinces Provinces Columbia 
Québec Ontario Canada 
Provinces de Provinces Colombie- 
l'Atlantique des Prairies Britannique 
Quarter IV - Trimestre IV 
Nuclear generation - Production 
de l'énergie nucléaire GWH ira 1 366 16 376 1991535 
Uranium used - Uranium utilisée tonnes oy Os, 281 735 
Solid wood waste - Déchets de kilotonnes 278 DoD 241 112 612 1 578 
bois terajoules 5 008 6 037 4 329 Z DT? 112025 28 409 
Spent pulping liquor - Lessive kilotonnes 510 938 10027 436 Z 226 REF 
de pâte épuisée terajoules Todo 15128 176 6 105 31 167 71 914 
Year-to-date - Cumulatif de 
l'année 
Nuclear generation - Production 
de l'énergie nucléaire GWH Si 5 282 OT? 78 175 
Uranium used - Uranium utilisée tonnes 102 o> 1 160 1357 
Solid wood waste - Déchets de kilotonnes 1 156 1257 940 418 2 666 6 954 
bois terajoules 20 812 22 576 16 924 RE 47 990 1150819 
Spent pulping liquor - Lessive 
de pâte épuisée kilotonnes eo 3 342 3 946 1 684 9 524 20 485 
terajoules 2 TV 46 788 55 248 267 135 295 286 783 
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TABLE S. HISTORICAL ENERGY SUMMARY TABLE - CANADA 


TABLEAU S. TABLEAU CHRONOLOGIQUE SOMMAIRE DE L'ÉNERGIE — CANADA 


1984 1985 1986 1987 1988 
PETAJOULES 
1 PRODUCTION — PRIMARY 
PRODUCTION - PRIMAIRE 9 455 9 956 9 736 10 250 14 175 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 10.1 5.3 hr, 5,3 9.0 
2 GROSS AVAILABILITY 
DISPONIBILITÉ BRUTE 7 134 7 891 7 845 8 070 8 586 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 4.7 2.0 21.4 2,9 6.4 
3 NET DOMESTIC CONSUMPTION 
CONSOMMATION INTÉRIEURE NETIE 7 006 7 206 7 210 1 383 7 830 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 4.4 2.9 0.1 2 6.1 
4 PRODUCER CONSUMPTION 
AUTOCONSOMMAT ION 691 728 760 816 850 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE Baa 5.4 4.4 7.4 4.2 
5 NON-ENERGY USE 
USAGE NON-ENERGET IQUE 558 615 609 664 677 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE ioe 1022 SH 9.0 1.9 
6 ENERGY USE 
USAGE ENERGET IQUE 5 758 5 871 5 867 5 918 6 309 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 4.1 2.0 =O 4 0.9 6.6 
7 MINING 
MINIER 264 255 228 232 271 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 1025 Seth -10.6 1.8 16.6 
8 MANUF ACTURING 
MANUFACTURIER 1 580 1 623 1 664 1 734 10797 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 7.6 DOT DS 4.2 SEE 
9 INDUSTRIAL 
INDUSTRIEL 1 893 1 928 1 940 2 012 227 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 7.9 1.8 0.6 57 5,5 
10 TRANSPORTATION 
TRANSPORT 1 584 1 625 1 622 1 709 1 839 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE 5.0 2.6 =e? 5.4 726 
11 RESIDENTIAL AND FARM 
DOMESTIQUE ET FERME 1 245 1 297 1 285 1 240 1 326 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE Re Nhe fe -0.9 25 720 
12 GOVERNMENT AND COMMERCIAL 
GOUVERNEMENT ET COMMERCIAL 1 037 1 020 14021 957 1 022 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE Ae? tr 0.1 6:53 6.7 


13 DEGREE DAYS BELOW 18.0 CELSIUS 
DEGRES-JOURS AU-DESSOUS DE 18.0 CELSIUS 4 361 4 520 4271 3 965 4 275 
PERCENTAGE CHANGE 
VARIATION EN POURCENTAGE -0.3 3.6 -6.6 -6.1 8.0 


TABLE S1. Energy Summary Table - 1988 Quarter 4 
ee 


Nova New 

Newfoundland Peele Scotia Brunswick 
= = = = Quebec Ontario 

Terre-neuve IPPAES Nouvelle- Nouveau- 

Écosse Brunswick 


pa —"— — ——————"—] —"—" ———"—"—— 
petajoules 


- Quarter 4 - 
1 Production - primary 37.6 = 30.1 1122 19922 109.0 
Per cent change -1.0 0.0 PLIS SLR DS 4.5 
2 Gross availability 3979 En 63.3 59.9 425.2 Sse 
Per cent change Gad ga S110 13.9 See 6.5 
3 Net domestic consumption 36.3 Baz 43772 45.4 424.2 748.6 
Per cent change bet 8.4 see | 4.8 325 6.4 
4 Producer consumption X X X X 24.0 34.1 
Per cent change 0.0 0.0 0.0 0.0 aot = 2% 
5 Non-energy use 1519 0.2 222 1.4 279 Bras 
Per cent change Som or ILE SARA Oat: Zeal 
6 Energy use 30.6 4.9 43.1 38.5 368.1 638.0 
Per cent change 4.7 9.0 ser 4.7 423 18 
7 Mining Bad - 0.7 lise Gon 9.8 
Per cent change Ile 0.0 20.6 = 1's) = 610) -6.8 
8 Manufacturing 5-0 0.1 4.7 Siz 121.6 2182 
Per cent change the: (/ Po) SUIS 109 ied 9.4 
3 Industrial Witold! 072 5.8 10.7 130.5 231.4 
Per cent change fois A fl fs If ST ees 8.7 
10 Transportation ale 1.5 16.3 1223 96.8 AiZia4 
Per cent change 12 =O 10.6 télé 4.2 149 
dal Residential and farm 5.1 1.8 11.6 8.4 81.5 138.7 
Per cent change 16.8 ol 14.1 W861 5.8 8.6 
12 Government and commercial 5.4 lee See! 6.5 SRE! 95.6 
Per cent change -4.5 CLS) Maa 17.8 le Yl 4.2 
13 Degree days below 18.0 celsius 1 694.0 1750520 1 441.0 1292940 1 634.0 12389:0 
Per cent change Ziad Zion 120 0.1 Slee 4 
— Year-to-date: — 
1 Production - primary 143.0 = 1019 43.6 537.8 421.4 
Per cent change EP] 0.0 PAS) 5.8 con 53 
2 Gross availability 143.2 20.5 23675 214.6 125401 229197 
Per cent change SAS 6.5 328 12.9 ô.6 5.3 
3 Net domestic consumption 1821 Sia 184.2 166.2 1253675 2 684.1 
Per cent change 10.3 4.4 Bs 5.5 6.5 528 
4 Producer consumption xX X X xX 8727 126.3 
Per cent change 0.0 ORO 0.0 0.0 4.6 7:28) 
5 Non-energy use 8.0 120 8.4 7.0 10725 22077 
Per cent change SD 6, 1020 ANS ED) Se 128 =e le 
6 Energy use 110.3 18.0 160.8 LS SE 1233509 223325 
Per cent change 0.5 5.8 2.5 9 5.6 622 
7 Mining er - 2.5 453 2432 36.5 
Per cent change 0.8 0.0 16.6 Shea thee 5.4 
8 Manufacturing 16.7 0.5 2130) 2627 452.8 AY 
Per cent change SE 7/ 2350 (ste if Ad) Es) 3 
g Industrial 36.1 0.8 2522 41.8 486.8 813.1 
Per cent change =f 5 a oe 11829 =4.5 3.8 Bes 
10 Transportation 36.8 6.4 .4 47.8 364.2 652.8 
Per cent change nied INR 11.8 926 8.1 6.4 
11 Residential and farm eas bas 38.9 Zita. 268.9 504.5 
Per cent change 5.0 10.0 5.8 5.2 4.3 9.2 
12 Government and commercial 20.1 4.4 32:23 21e 21333 S602 
Per cent change =i fe 7 -2.9 8.0 14 S08 
13 Degree days below 18.0 celsius 5 006.0 4 834.0 4 456.0 4 788.0 4 509.0 4 076.0 
Per cent change 2 ENT 0.4 021 4.4 8.8 
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TABLEAU S1. Tableau sommaire de l'énergie - 1988 Trimestre 4 


British Yukon and 
Columbia N.W.T. 
Manitoba Saskatchewan Alberta = = Canada 
Colombie- Yukon et les 
Britannique N.0. 
pétajoules 
- Trimestre 4 - 
Lint Paige 1958.3 31429 2152 2 918.0 Production - primaire 
-5.9 Sat 247 259 2220 ex Variation en pourcentage 
120 116.2 516.2 fa PA 6.7 2 338.8 Disponibilité brute 
HS 03 345 521 SF ree! 4.9 Variation en pourcentage 
69.4 $3.8 439.0 2205.) bez 2 138.4 Consommation intérieure nette 
7.8 0.4 4.8 4.7 358 eGo) Variation en pourcentage 
van X 1017 2023 X 206.1 Autoconsommation 
<2 tas 0.0 at Wa 7.4 0.0 = Waele Variation en pourcentage 
Tat 1.8 rae: 4.4 =e 177.7 Usage non-énergétique 
12.5 225,6 10.3 23323 549 340 Variation en pourcentage 
62.0 80.5 266.9 182.3 4.7 1 729.6 Usage énergétique 
bas 6.6 7-46 As =1 936 8.0 Variation en pourcentage 
0.8 723 30.3 7.8 or 1023 Minier 
224) 9.6 AB 5.4 16.9 rs 15.9 Variation en pourcentage 
Cr 8.6 AYA 127 053 496.3 Manufacturier 
Fete 495 HT 0.4 Sel Ta Variation en pourcentage 
10.9 16.6 100.2 63.1 1-1 581-7 Industriel 
sb. Zl eo 675 FT SX EN FF 8.8 Variation en pourcentage 
20.0 24.3 63.9 60.5 Led 478.6 Transport 
230 4.0 4.9 1027 A7 a0) 633 Variation en pourcentage 
lives 250 S/T Soe -6 383.4 Domestique et ferme 
20.3 —O a2 ees 5: 44 She | Variation en pourcentage 
1522 14.6 45.2 5375 13 286.0 Gouvernement et commercial 
15:38 Fee: TE 8.8 =8.5 Saez Variation en pourcentage 
2 070.0 2 014.0 1 678.0 948.0 560.0 1 497.0 Degrés-jours au-dessous de 18.0 celsius 
19.8 13.8 111,9 -0.8 ise 4 ie Variation en pourcentage 
- Cumulatif de l’année - 
85.2 820.7 (Sais 103595 85.0 11 175.4 Production - primaire 
nid 27 qe? St 10.6 Tan het 9.0 Variation en pourcentage 
260.0 454.7 1094323 821.1 3129 8 585.6 Disponibilité brute 
1029 Bad 6.5 6.9 1.8 6.4 Variation en pourcentage 
2.51 ee 361.5 1 644.7 820.4 2928 7 830.2 Consommation intérieure nette 
St 6.2 6.2 Er 1.0 6.1 Variation en pourcentage 
De xX 450.5 76.0 xX 849.7 Autoconsommation 
13.6 0.0 2.0 10:2 0.0 4.2 Variation en pourcentage 
5.7 ta 2878 dB Be: 676.9 Usage non-énergétique 
22,3 Bar 7.8 = Sess LOC 159 Variation en pourcentage 
FEE 298.7 934.6 11928 2373 6 309.0 Usage énergétique 
8.7 75 de 8.2 =0:.8 6.6 Variation en pourcentage 
3.1 33.9 2-2 sos AZ 270.5 Minier 
14,3 10.8 40.3 250 18.0 16.6 Variation en pourcentage 
35.5 29 238.0 205.4 0.9 187967 Manufacturier 
Let 5.4 | 6.0 P44 5 3.6 Variation en pourcentage 
40.7 64.0 358.6 249.0 5.6 (Ba Nee Industriel 
1.4 8.6 17.8 *-5 SANS 5.5 Variation en pourcentage 
82.9 94.9 244.1 238.6 5.5 1 839.4 Transport 
3.4 FE 8.7 3.4 016 1.6 Variation en pourcentage 
63.8 $3.8 12541 118.0 2.0 1 326.3 Domestique et ferme 
17.0 9.8 1.5 6.9 ed Te) Variation en pourcentage 
50. 4 46.0 146.9 11422 3.8 110275 Gouvernement et commercial 
15:2 1.4 1.8 Boy 14.1 6.7 Variation en pourcentage 
5 606.0 5 430.0 4 640.0 2 7722-0 466.0 4 275.0 Degrés-jours au-dessous de 18.0 celsius 
11.6 15.2 8.9 a 1153 8.0 Variation en pourcentage 
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TABLE S2. Components of Major Energy Totals - 1988 
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- Quarter 4 - 


Gross availability 
Coal 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Primary steam and electricity 
Net domestic consumption 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 
Non-energy use 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Energy use 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 
Industrial 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 
Transportation 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Residential and farm 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 
Government and commercial 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 


- Year-to-date - 
Gross availability 
Coal 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Primary steam and electricity 
Net domestic consumption 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 
Non-energy use 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Energy use 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 

Industrial 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 

Transportation 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 

Residential and farm 
Coa! and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam : 

Government and commercial 
Coal and coal products 
Oil products and LPG's 
Natural gas 
Electricity 
Steam 


Newfoundland Pe 


Terre-neuve tlle: 


Nova New 
Scotia Brunswick 
Nouvel le- Nouveau- 
Ecosse Brunswick 


Totals - petajoules, 


39.9 5 
4.2 1 
74.9 88 
20.9 10 
36.3 5 
4.6 1 
67.5 86 
TON 12 
Ie 0 
85.7 
14.3 100 
30.6 4 
-- 1 
69.3 87 
30.7 11 
Pte 0 
54.5 77 
45.5 23 
3.0 1 
100.0 100 
5.1 1 
0.1 
44.8 85 
55.1 14 
5.4 1 
- 4 
71.8 77 
28.2 18 
143.2 20 
4.0 0 
rs 88 
2226 10 
132.1 19 
4.4 0 
66.9 86 
28.7 12 
8.0 1 
71.3 
28.1 100 
110.3 18 
-- 0 
69.0 86 
31.0 12 
36.1 0 
47.2 74 
52.8 25 
36.8 6 
100.0 100 
17.3 6 
0.1 
46.8 83 
53.2 16 
20.1 4 
- 3 
70.7 74 
29.3 21 
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Columbia 
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Britannique 
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Yukon et les 
TAN 


parts - pourcentages 


42.1 


La répartition de l'énergie - 1988 

Saskatchewan Alberta 

Totaux - pétajoules, 
116.2 516.2 
LAN 1860 
2715 28.4 
42.5 52.10 
PAPE) Oot 
19:06 439.0 
1:38 0.1 
34.0 384 
51 58.0 
13.6 8.5 
128 15.5 
100.0 49.8 
= 50.2 
80.5 266.9 
15 ou? 
3524 37.0 
48.5 50.2 
14.2 12.6 
16.6 100.2 
6.8 = 
1922 2160 
54.2 62.5 
19.8 16.5 
2453 63.9 
5923 88.6 
3746 9.8 
3 1.6 
2520 57.7 
0 Oz 
3528 1929 
48.5 6725 
1556 111519 
14.6 45.2 
16.2 PSE 
59.9 58.0 
PATRRe 20.6 
454.7 1194373 
28.4 AO 
30:32 2125 
39.1 521 
223 0.1 
361.5 1 644.7 
eta 0.1 
38.0 32.5 
47.4 58.7 
13.4 8.6 
1251 287.3 
100.0 5128 
- 48.2 
298.7 934.6 
ras 0.1 
40.5 37 ai 
43.6 48.7 
14.3 14.0 
64.0 358.6 
6.0 = 
18.0 16.1 
56.5 66.0 
19.5 1799 
34.9 244.1 
64.2 89.1 
32.8 123 
320 1.6 
93.8 185.1 
0.7 0.5 
42.4 262 
41.2 64.3 
15.6 14.0 
46.0 146.9 
144 yh eo 
52.8 52.4 
27,9 25.2 
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- Trimestre 4 - 


Disponibilité brute 
Charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Vapeur et électricité primaire 
Consommation intérieure nette 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 
Vapeur 
Usage non-énergétique 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Usage énergétique 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 
Vapeur 
Industriel 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 
Vapeur 
Transport 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 
Domestique et ferme 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 
Vapeur 
Gouvernement et commercial 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Électricité 
Vapeur 


- Cumulatif de l'année - 
Disponibilité brute 
Charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Vapeur et électricité primaire 
Consommation intérieure nette 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 
Vapeur 
Usage non-énergétique 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Usage énergétique 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 
Vapeur 
Industriel 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Électricité 
Vapeur 
Transport 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 
Domestique et ferme 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 
Vapeur 
Gouvernement et commercial 
Charbon et produits de charbon 
Produits de pétrole et les GPL 
Gaz naturel 
Electricité 
Vapeur 
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TABLE $3. End Use of Major Fuel Types - 1988 


ee 


Nova New 

Newfoundland PAREIL. Scotia Brunswick 
= = = = Quebec Ontario 

Terre-neuve UP Ee Nouvel le- Nouveau- 

Ecosse Brunswick 


Totals - petajoules, components - percentages 


- Quarter 4 - 
1 Coal and coke products availability ed 0.1 16.8 4.8 TES 192.4 
2 Electrical generation = = 36.4 93.1 = 48.9 
3 Coke ovens 4 = = - 23.5 
4 Steam generation 3 3 . + = > 
5 Producers consumption = = 072 - 
6 Other industries = = 0.3 6.3 75.1 26.3 
7 Residential and farm 0.4 = 2.4 -- - - 
8 Government and commercial = 100.0 0.1 - - - 
9 Oil products and LPG's availability 2929 425 45.3 51.4 ZO es 308.5 
10 Electrical generation 18.0 Bok 11.3 36.0 0.7 0.6 
11 Steam generation = 0.2 0.8 = ve 
12 Own use xX x xX X 4.6 6.8 
13 Non-energy use 059 4.3 4.8 fas Hf 12.9 NEA 
14 Industrial 20.2 34 725 10.6 1223 9.6 
15 Transportation SU SO 365 | 2520 47.8 SEL Z 
16 Residential and farm TE Bile 9 Zen Thole 1257 123 
7 Government and commercial 1370 CAE 15.9 Sad 921 (Scie 
18 Statistical difference x x x X 2: 22 
19 Natural gas availability = = = = VEY, 254.8 
20 Electrical generation = = = = OF 1 0.8 
21 Steam generation = = = 5 = 0.2 
LA Producers consumption Fe = = = = = 
23 Non-energy use = = = = = bets 
24 Industrial = = = = Sie] 40.3 
25 Transportation = = = = 0.4 4.3 
26 Residential and farm = = = = 1022 29 
A Government and commercial = = = = Omit 16.4 
28 Statistical difference = zs = = T4 6.0 
29 Electricity availability 10.1 0.7 87 12.5 15925 132.4 
30 Transmission losses and own use fu 14.4 949 95 JE 928 
il Industry 49.9 Tes 264 49723 40.9 3204 
32 Transportation ae = a = Oz 03 
33 Residential and farm 2) 41.1 892 36.1 814 SLE? 
34 Government and commercial! 15.0 37.0 2405 1522 18.4 2558 
35 Steam availability - = = = -- 4.3 
36 Industry = = = = 100.0 99.8 
37 Residential and farm = = = = = On! 
38 Government and commercial = = = 0.1 
Year-to-date a 

1 Coal and coke products availability 5.8 OZ LT, 20.0 26.5 TARA 
2 Electrical generation = = 9523 93.9 = aia 
3 Coke ovens = = Où = = 24.9 
4 Steam generation = = - - - - 
5 Producers consumption = = O2 = G 

6 Other industries = = tea 6.0 TOM 26718 
7 Residential and farm O2 = lies == = = 
8 Government and commercial = 100.0 a= = = = 
9 Oil products and LPG’s availability 105.0 1821 Way 74 1170 719.4 1h Ass 
10 Electrical generation ome ihe tf 10.5 S255 0.7 0.6 
11 Steam generation = OF] = 0.9 = te 
12 Own use xX X X xX Baz Ur 
13 Non-energy use Zeal 5.4 5.0 Bag 13.8 18:25 
14 Industrial 1622 32 8.9 A2 1025 7.38 
15 Transportation 35.0 35.4 38.5 26.9 50.3 53.8 
16 Residential and farm HET. 2951 1527 18 ile 5 
a Government and commercial Sheds) 18.4 1172 seu oe 6.2 
18 Statistical difference x xX X x = ex 
19 Natural gas availability - - - - 204.8 847.2 
20 Electrical generation - - = = O1 WO 
2) Steam generation - - - = = Oe 
227 Producers consumption - - - - - = 
23 Non-energy use - - - - = 3.6 
24 Industrial - - = - 61.0 40.8 
25 Transportation - - - - 0.4 4.9 
26 Residential and farm - - - - 11.9 30.9 
27 Government and commercial - - - - 2940 18.0 
28 Statistical difference - - - - 3.6 0.6 
23 Electricity availability 3729 235 Bent 45.7 590.7 507.0 
30 Transmission losses and own use 8.8 10.4 8.49 8.5 RUS 707 
31 Industry 50.4 7.29 28.3 43.1 45.3 64.0 
2 Transportation -- = = = Gor 0.4 
3 Residential and farm LANE ASE] 36.2 32: 0 20 31.0 
34 Government and commercial 15.6 38.6 26.6 16.4 heel 21.5 
35 Steam availability - = = 1.0 0.1 d'A 
36 Industry : - - 100.0 100.0 99.9 
oie Residential and farm - = = = E 0.1 
38 Government and commercial - 100.0 = = = 0.1 


TABLEAU $3. 


Manitoba 


o 


— 


nN 


on 
œ © Fr) O1 B © Ou © [ee] co Corn 
HTC TOR PE ET ae te . . US 


IN! ONU I Um © 1 —J ti ot oom 


nN 
oe | 


NW MN — — —+ RO ND = 
© © © 1 B — O1 U1 M UM EBA 
O © | — 4 © © O OUI —J —J M — CO | 


wo 
CD — 


— ss — 
~ > on, 


_ 
— on oO 
Ow of &U1O1O © utr 


co 
. . . 
‘ri —OtnNOnNWSLN I SNM! HF ! D I JR 


CD © — 
ONNWMD—-DONOUWO0 


Mw ND = m 
OO ! 2 & © O © O ND BE DJ — 1! 


co 
CD — 


Utilisation finale de chaque combustible principal 


Saskatchewan 


Totaux - pétajoules, 


wow 
on 


w 
ON Ow 
os eis + 
1 1 1 EP & & © —J L © M OUIUIN | U1 WEB XBDOONMX | DO I—HUTI 1 1 ON 


na 
NwNOWOU 


> 
w mw 
. crs 


PhO Ww ND — — — F9 = >= 
NOOMON &N HOC 
ce ee eee nee 


128248 


w 
[ep] 
on 


w 
On Ow 
. FE on 
1 1 ON © —-J © OU O -J © OU I © | nwoxnwowhox i WI Moi! 1! 


_ 
MN NS 
On Mo # © © 

hn a oe 


— © — ND La) 
Le 


mw D — = 
nn © U1 U1 — © © © — JO 


Alberta 


w 
wo 
uo 


= 
a 


a —-J © & Um om oO oO 
NT Se ram . . 


te 


won 


nN 

> wl _ © — © Lez] 

B © © &  HJ — CO PB © © Br UT © 
et ae ns SAS ed RARE vous {abs 


. . 
11 OPOUINOIMWWWUWW—-WlOND!1 ON © ON CO JD | M 1 = 1 — 1! 


oO Ne 


© 


393.5 


Lee) 
co 
~ 


OL GC 


ul 
w 
int!~enrems ety 


& — nn 


= 
Le] 
= 

BEN DMNDONN 


—_ © — © 
1 + . 
1 1 ON 1 Jr © OO M DM B JU1 ! OO |! — © ON © © & | 


— 
> ! 

© O©O Mn © nr O1 JM —-J — © © © 

OO NID RUN DÉPENS SUCER, LS 


oO NS) » 


British 
Columbia 
Colombie- 
Britannique 


- 7 


Yukon and 
N.W.T. 


Yukon et les 
Te N°0: 


parts - pourcentages 


ou & 


w 
—-— > oow 


sé: 01 — 
Fr 
111 1 Do BB HN B& UTC ON I UT I — U1 ! © On — © HUIT |! OUI! Nowe ! 


Co # © B BB U1 


N“N 
No 


NN Ww 


> ul 
OWONDO — OU O0 > O1 — 
vis “Be pred ite, Mari da rie 


— NN 


oc 


Ww 
o— ao on & 
OO > — GC O1 07 01 O &w om 


nN 
on 
mp pes 
mt . 
1 1 PE MMM WOUIWWWOW 1 © ! © ON | O1 01 © CO — O1 ! mutT! —~co—-i tin 


ah 
co ND: © — 
Co © © © Ur) —J FO UM —J wo 


> 


gest din 


treo MODO LPS F Pho Praaivix fale sc COG t tf wet ft Ff a 


ono 
oie . . oe RENE ra a. + 
1 1 OU I OOMIWDEI 1 1 © MK BE HMJUIX ! À D 1! 1 it 


1988 


Canada 


361.5 Disponibilité,charbon, produits de charbon 


68.7 
Î 


= 


w 
> 


fa ae ee 


GN 
wo 
DO — OUI JO NO OUI FP © © © BR — WUD ! F5 D —J OUI — — JW) | FD © CO — UT 


> 
© © Ww > =r w — 

ND © I & — © © © © NW © U1 — B © ON BB ON BR © (LD OU — © M O © OmOON 

ST SCS pee ga aes CANON TTC UN PS ge iar ie ween Mc Ca os 


w 


> — 
—J (0 © © & M O &w 
De RS AS rev 


ne 
u 
w 
. 
D — & Bb (9 (D JOIN M B BE © — UE — Ons | CO 071 © (D —+ U1 — CG 


DOI I1I1O0O0O0O0MmMmOBOBSMHONN 


_ 
a 
En ao | nn Le] 


wenn 


- Trimestre 4 - 


Production électrique 
Fours à coke 

Production de vapeur 
Autoconsommation 

Autres industries 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 


Disponibilité, prod. de pétrole et GPL 


Production électrique 

Production de vapeur 

Autoconsommation 

Usage non-énergétique 

Industriel 

Transport 

Domestique et ferme 

Gouvernement et commercial 

Différence statistique 
Disponibilité de gaz naturel 

Production électrique 

Production de vapeur 

Autoconsommat ion 

Usage non-énergétique 

Industriel 

Transport 

Domestique et ferme 

Gouvernement et commercial 

Différence statistique 
Disponibilité d'électricité 

Autoconsommation et pertes 

Industries 

Transport 

Domestique et ferme 

Gouvernement et commercial 
Disponibilité de vapeur 

Industries 

Domestique et ferme 

Gouvernement et commercial 


- Cumulatif de l'année - 


Disponibilité,charbon, produits de charbon 


Production électrique 
Fours à coke 

Production de vapeur 
Autoconsommat ion 

Autres industries 
Domestique et ferme 
Gouvernement et commercial 


Disponibilité, prod. de pétrole et GPL 


Production électrique 

Production de vapeur 

Autoconsommat ion 

Usage non-énergétique 

Industriel 

Transport 

Domestique et ferme 

Gouvernement et commercial 

Différence statistique 
Disponibilité de gaz naturel 

Production électrique 

Production de vapeur 

Autoconsommat ion 

Usage non-énergétique 

Industriel 

Transport 

Domestique et ferme 

Gouvernement et commercial 

Différence statistique 
Disponibilité d'électricité 

Autoconsommation et pertes 

Industries 

Transport 

Domestique et ferme 

Gouvernement et commercial 
Disponibilité de vapeur 

Industries 

Domestique et ferme 

Gouvernement et commercial 
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TABLE 1A. Primary and Secondary Energy - Canada - 1988 Quarter 4 
Crude Natural Gas plant Primary Steam 
Coal oil gas NGL’s electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Électricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
ki lotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 
1 Production 1837 25, 630-6 Lik OLS ars ANZETEC 98 464.7 Lis Eté 
2 Exports FRSASNS TOM TZR § 707.3 1 584.0 6 468.9 = 
3 Imports BAZE AS") is) alist Ye 180.7 59.4 1 80747 ia 
4 Inter-regional transfers = ï s E = ë 
5 Stock variation (change and adj.) MALE Silat LOS = 58529 = = 
6 Inter-product transfers = = HAS = - - 
7 Other adjustments 205.0 302 = = = = 
8 Availability 14 034.0 21 847.1 1923977 3 34823 93 803.4 152397 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities m8 190 = 292.9 = > = 
10 (b) Electricity - by industry (AG) = 200.6 = = 
11 (c) Coke and manufactured gases 1557207 = = = = = 
12 (d) Refined products = CAPS ATEN = 434.0 = = 
13 (e) Steam generation 16.8 = sig tf = = ca ica 
14 Net supply 637.0 = 18 883.5 2291423 93 803.4 1062144 
15 Producer consumption 43.2 = 28159 929 11 640.9 = 
16 Non-energy use 48.1 = 1 190.8 080.4 = = 
17 Energy use - final demand 545.8 - 14 249.2 | ETT) Lit 32657 T.62124 
18 Iron mines = = 14.4 = hh 1522 = 
19 Total mining = = 495.5 LAN] 7 104.5 = 
20 Pulp and paper and sawmills 40.0 = 680.3 = 12814079 
21 Iron and steel . 0 = 443.8 2 508a4 = 
22 Smelting and refining INR) = 188.2 = Ep LORIE = 
23 Cement 260.6 = 11279 = 565 = 
24 Petroleum refining = = 483.0 = Wi241)26 = 
25 Chemicals = = 876.9 = a OUsat 15703 
26 Other manufacturing GEI) = a 00052 616.1 Be Nr 27 
21 Total manufacturing 496.3 = ey Te 7 616.1 3981277 1m57274 
28 Forestry = = 0.4 = = = 
ge Construction = = = 50.3 = = 
30 Total industrial 496.3 = 62281772 690.5 46 917. 1572 
31 Railways = = = = = = 
34 Airlines = = = = = = 
37 Marine = = = = = 
38 Pipelines = = 908.5 = 6573 = 
39 Road transport and urban transit = = = 406.3 192.8 = 
40 Retail pump sales = = Is) 515) = = = 
41 Transportation = = 925.0 406.3 850.1 = 
42 Agriculture = = 143i B55) fo PRON oS 129 
43 Residential 40.8 = Se Bae HO 2 34 394.3 0E 
44 Public administration FLN = 155456 20.6 oP nase PE 
45 Commercial and other institutional 6.0 = LATE EE) 302.6 29658005 33.8 
46 Statistical difference = = 661.6 2.11 =O.) = 
terajoules 
1 Production 42209 990 885 1 046 447 JS 354 473 4 207 
2 Exports 208 381 <i Si 367 713 42 742 23 288 = 
3 Imports 18th 254 242 428 6 843 (rs 6 508 = 
4 Inter-regional transfers = - = = = = 
5 Stock variation (change and adj.) 80 030 if TURES -46 206 = (7 (OR = = 
6 Inter-product transfers = = PRES = = = 
7 Other adjustments 4 860 1 168 = = 7 a 
8 Availability 310 396 841 333 734 596 74 731 337 692 4 207 
Transformed to other fuels: 
go (a) Eleetricity = by utilities 248 229 = Wat MORE = = = 
10 (b) Electricity - by industry 115 = 1595 = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases AS) 159 = = = _ à 
12 (d) Refined products = 841 333 = 12H07 = = 
13 (e) Steam generation 242 - 594 - - - 
14 Net supply 16 651 - 715 309 62 709 337 692 4 459 
15 Producer consumption 1 187 - 105 378 253 41 907 = 
16 Non-energy use 1 388 - 45 107 42 106 = = 
17 Energy use - final demand 14 076 - 539 761 39 206 400 776 4 459 
18 Iron mines - - 546 - 4 150 - 
13 Total mining = - 118774 615 25 576 = 
20 Pulp and paper and sawmills 802 = 25 768 = 46 134 = 
21 Iron and steel 204 = 16 810 = 9 030 - 
22 Smelting and refining 3 289 - 7 128 - 33 983 - 
23 Cement 50? > 4 278 = 1 859 = 
24 Petroleum refining = - 18 298 - 4 470 - 
25 Chemicals = = sen 117 = 18 265 4 318 
26 Other manufacturing seal) = 413 646 ew 7/74) 29 584 6 
27 Total manufacturing 13 028 - 219 145 15 729 143 326 4 324 
28 Forestry - = 15 = + = 
29 Construction - = = 1 284 < = 
30 Total industrial 13 028 - 2370931 17 628 168 902 4 324 
31 Railways = = = = = = 
34 Airlines = x 2 = = 2 
37 Marine = = À 2 = i 
38 Pipelines = = 34 413 = yey ts = 
39 Road transport and urban transit = - = 10) 873 694 = 
40 Retail pump sales = = 626 = a a 
41 Transportation - = 35 039 10 373 3 060 = 
42 Agriculture = = 5 419 ae 8 790 5 
43 Residential — 888 : 151 224 1 282 123 819 1 
44 Public administration 73 - 5 888 526 11 sts 35 
45 Commercial and other institutional! 86 - 104 260 7 725 84 890 ce 


46 Statistical difference = = 25 062 a 
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1988 Trimestre 4 


prim. 
& second. 


prim. 
& second. 


116 
985 
660 


531 
631 


650 
811 
159 
354 
395 
438 
061 
734 
640 
307 
297 
224 
314 
230 
320 
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733 
317 
903 
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665 
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346 
756 
856 
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631 
621 
420 
984 
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Sz 
006 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 


Construction 

Total industriel 
Sociétés ferroviéres 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détai! (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domest i que 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Üsage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 


Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovieres 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 1B. Primary and Secondary Energy - 

1 Production 

2 Exports 

3 Imports 

4 Inter-regional transfers 

5 Stock variation (change and adj.) 

6 Inter-product transfers 

7 Other adjustments 

8 Availability 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 
10 (b) Electricity - by industry 
11 (c) Coke and manufactured gases 
12 (d) Refined products 
13 (e) Steam generation 
14 Net supply 
15 Producer consumption 
16 Non-energy use 
17 Energy use - final demand 
18 Iron mines 
19 Total mining 
20 Pulp and paper and sawmills 
21 Iron and steel 
22 Smelting and refining 
23 Cement 
24 Petroleum refining 
25 Chemicals 
26 Other manufacturing 
27 Total manufacturing 
28 Forestry 
29 Construction 
30 Total industrial 
31 Railways 
34 Airlines 
37 Marine 
38 Pipelines 
39 Road transport and urban transit 
40 Retail pump sales 
41 Transportation 
42 Agriculture 
43 Residential 
44 Public administration 
45 Commercial and other institutional 
46 Statistical difference 

| Production 

2 Exports 

3 Imports 

4 Inter-regional transfers 

5 Stock variation (change and adj.) 

6 Inter-product transfers 

7 Other adjustments 

8 Availability 

Transformed to other fuels: 

8 (a) Electricity = by utilities 
10 (b) Electricity - by industry 
11 (c) Coke and manufactured gases 
12 (d) Refined products 
13 (e) Steam generation 
14 Net supply 
15 Producer consumption 
16 Non-energy use 
17 Energy use - final demand 
18 Iron mines 
19 Total mining 
20 Pulp and paper and sawmills 
Ai Iron and steel 
22 Smelting and refining 
23 Cement 
24 Petroleum refining 
25 Chemicals 
26 Other manufacturing 
27 Total manufacturing 
28 Forestry 
29 Construction 
30 Total industrial 
31 Rai lways 
34 Airlines 
37 Marine 
38 Pipelines 
35 Road transport and urban transit 
40 Retail pump sales 
41 Transportation 
42 Agriculture 
43 Residential 
44 Public administration 
45 Commercial and other institutional 
46 Statistical difference 
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Canada - 1988 Quarter 4 = Year-to-date 
Crude Natural Gas plant 
Coal oil gas 
Charbon Pétrole Gaz LGN des 
brut naturel usines de 
kilotonnes megalitres gigalitres megalitres 
70 643.6 100 699.6 10305287 isle dels hnhe gee} 
SN T/A ets) 41 259.4 2586912116 519924 
17 477.4 26 033.8 384.5 281.7 
127076 = MOULE) = ilove ag: = ats 
= = 274.7 = 
24.9 4259 = = 
54 706.7 86 705.8 68 444.5 10823255 
45 977.6 = 975.6 = 
beet = 7811 = 
CRT tire = = = 
= 86 705.8 = 1 598.0 
47.8 = ald! = 
2835150 = 66 628.4 8 634.5 
165.3 = 12 596.0 SOL 
189.1 = AA EN WY weitere 
1 596.6 = 497411 6 3073473 
= = 49.7 = 
= = 193773 13753 
1561 = 2410072 = 
1929 = ITA = 
392.8 = ARE - 
Tonnies 6 = 437.9 = 
= = 1 744.3 = 
= = 3 886.6 = 
CA rat = 9 748.1 862.1 
182877 = 20870175 862.1 
= 1E 2 = 
= = = D2 bel 
1182872 - 22 634.0 12275 
= = 3) R712 As = 
= = = 110679 
= = 6e 5 = 
= = 3 284.1 110679 
= = 549.1 22080 
140.5 = 13 384.2 481.7 
6.5 = 491.5 72.4 
Zales = Sh SH 7 625.8 
= = 013073 =24 3 
terajoules 
ip eh aes 3 877 940 S921) 667 370 965 
875 696 1 588 898 1360) 377 160 706 
506 463 O02 55:1 14 564 5 421 
44 940 MOST -6 418 =) SOS 
= = 10 407 = 
283 16 400 = = 
1 200 306 3 339 039 2 592 678 217 183 
9549598 = 36 954 = 
1 468 = 29 588 = 
182 010 = = = 
= 3 339 039 = 43 855 
695 = 2 249 = 
61 541 - 2 523 885 173 328 
4 551 = 477 136 Sh (Ae 
461 = 168 607 150 301 
5.1 El - 1 883 076 $5337 
= = 1 884 = 
= = 73 156 38905 
3 184 = 91. 299 = 
578 = 66 127 - 
10 869 = 27 605 = 
Ss) (0)! = 16 589 = 
= = 66 073 = 
= = 147 224 - 
2555 = 363 258 22 009 
48 239 - 784 174 22 009 
= = 45 = 
= = = EME 2S 
48 239 - 857 375 310338 
= = 1222077 = 
F = = 289259 
a = 331 = 
= = 124 402 28 259 
= 20 800 561% 
2 802 = 506 995 1228298 
179 = 18 617 1 848 
309 = 354 888 152977 
= = -4 934 =" 48] 
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TABLEAU 


— eae 


Total Coke oven Petroleum 
primary gas products 
= Coke - = 

Total Gaz de Produits 
primaire fours à coke pétroliers 
ki lotonnes gigalitres megalitres 

4 663.4 2 219.6 96 517.4 

sey = 13 469.4 

566.2 = 0092574 

101.6 = = bos TT 

= = LIN 

1128 = “3012421 

5 180.2 20219;6 SIMZ1ISS7 

= = 2054901 

= 4.5 200.7 

= = 44.1 

re LABO 2#215.1 86 419.8 

= = 543952 

420.1 = 8 622.8 

4 760.1 2272151 69 611.4 

89.9 = SZ 

à 89.9 = LL Oe 

= = 1 9674 

4 440.8 er aa hese 378.4 

96.3 = 285.6 

Zien = 23228 

= = 407.0 

12170 = Osta 

4 670.1 2 215.4 4 308.7 

= = 3987 

= = 854.2 

4 760.1 221520 7 786.8 

= = 2020610 

4 = = 4 316.8 

< = = 2 454.4 

; = = 6.3 

P = = 4 495.0 

. = = 3S 24301 

2 = = 46 720.7 

= One Zao 

= = 4 908.9 

= 3 2 010.8 

= = 4 862.7 

- - 05 

terajoules 

175 431 134 447 41 307 3 587 268 
108 273 568 = 505 492 
5510867 16525 = 348 735 
5 982 929 = eae) Bit 
10 407 = = -8 228 
16 684 2 069 = MERE 
639 631 149 344 41 307 36198377 
991 547 = - 105 568 
31 056 = 84 8 280 
182 010 = = = 
382 894 = = = 
2 944 = = 1 840 
049 182 149 344 41 224 3 198 284 
ae = = 2255b5i1 

Pee. 20112 = 340 374 

: 137 232 41 224 2 559 476 
20593 = 15792 

21933 = 893 461 

= = 81 346 

128 027 41 224 15 720 

776 = lipsia 

60 = 9 785 

= = 16 951 

3 775 = 41 478 

134 639 41 224 177 153 

- = 150623 

a + 33 074 

lar 222 41 224 315 3165 

= = 85 291 

- - 155 034 

- = 99 137 

= = 245 

- = 169 098 

= ae 1 165 816 

- - 1 674 620 

- = 122 516 

= - 189 616 

- = 75 209 

- - 182 199 
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1988 Trimestre 4 - 


prim. 
& second. 


prim. 
& second. 


Cumulatif de | ‘année 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 


Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 

Total industriel 


Sociétés ferroviéres 

Lignes aériennes 

Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest i que 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 1C. Refined Petroleum Products - Canada - 1988 Quarter 4 
Refinery Still Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 


thousands of cubic metres 


; Gilicae NO 1MES Se Obie O0 536.1 4 457.8 2 164.9 

; oe 185.6 = 786.9 S20 643.2 639.9 

3 Imports 423 4 = 362.9 13220 98.8 249326 

4 Inter-regional transfers = in 3 x a E 

5 Stock variation (change and adj.) TELE: FAO 186.9 = 966 - 248.9 49.9 

6 Inter-product transfers = ADS =7 1.4 230.3 a Leer P2655 347.0 

7 Other adjustments 170.0 bi) 10523 ASS 20.1 Soest 

8 Availability 29106 9339%4 8 774.5 PAU 4 308.9 2 006.9 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities = = = 452 1622 

10 (b) Electricity - by industry = = = = Dak -- 
13 (e) Steam generation - - = a i i 
14 Net supply 737-6 939.4 8 774.5 ZO 4 247.0 EROS 74 
15 Producer consumption 28.0 Sis ders 0.8 ON 545 es 
16 Non-energy use * = = = rd = 
17 Energy use - final demand * = 8 773.8 270.0 4 241.7 1 989.3 
18 Iron mines # = * a 14.3 = 
19 Total mining «x = = S25 257-5 38.1 
20 Pulp and paper and sawmills * = - - 68.6 = 
21 Iron and steel * = = = 6.4 = 
2 Smelting and refining * = = 3.1 = 
23 Cement * - = 3 4.1 = 
25 Chemicals * = = = cal = 
26 Other manufacturing x = = 10.5 83.3 SiG 
27 Total manufacturing * = = 10.5 167.7 81.6 
28 Forestry * = = 0.6 95.4 3.6 
29 Construction * = = els 196.2 28.4 
30 Total industrial * = = 22213 716.8 15127 
31 Railways * = = 649.0 = 
32 Canadian airlines * = = = = = 
96 Foreign airlines * = = = = = 
35 Domestic marine * = = = LS = 
36 Foreign marine * = = = 46.2 = 
38 Pipelines * = = = 20) = 
39 Road transport and urban transit * = 308.4 = 780.1 = 
40 Retail pump sales * = 7 632.8 = 839.0 = 
41 Transportation x - aes Ar? = 225399 = 
42 Agriculture * = 401.8 gs 368.3 741159 
43 Residential * = = 184.9 = i Shoe |) 
44 Public administration x = 6873 8.9 196.4 70.1 
45 Commercial and other institutional * = 367.4 44.1 420.2 390.5 
46 Statistical difference * mS me aS aS == 

terajoules 

1 Production 18 125 42 225 313 672 20 198 172 427 83 739 

2 Exports 5137 = 27 274 1 208 24 878 24 752 

3 Imports ay = 12577 4 975 3 822 SZ bi 

4 Inter-regional transfers = = = = - - 

5 Stock variation (change and adj.) -7 684 = lt 6 479 -3 638 -9 626 1 931 

6 Inter-product transfers =) Te) hE) TEs 7 981 -15 795 4 895 Len] 

7 Other adjustments 4 548 = ie 3 648 =i) ei 779 aye Hs 

8 Availability 19 566 39 201 304 125 10 178 166 670 77 628 

Transformed to other fuels: 

3 (a) Electricity - by utilities = - - - 2 096 628 

10 (b) Electricity - by industry - - - - 300 1 
13 (e) Steam generation - = - - - - 
14 Net supply 19 566 39 201 304 125 10 178 164 274 76 998 
15 Producer consumption 762 39 201 26 3 206 51 
16 Non-energy use x - - = = = 
17 Energy use - final demand * = 304 099 10 175 164 068 76 948 
18 Iron mines x - - - 555 - 
19 Total mining * - = 359 9 960 1 474 
20 Pulp and paper and sawmi| ls * - = = 2 652 = 
21 Iron and steel * - - = 249 = 
2? Smelting and refining * - = = een = 
23 Cement * - - - 159 - 
25 Chemicals * - - - 82 - 
26 Other manufacturing * - - 397 38273 3 156 
21 Total manufacturing * - = 397 6 487 3 156 
28 Forestry # = - 21 3 692 138 
28 Construction # = 62 7 588 1 100 
30 Total industrial * = = 839 27 727 5 869 
31 Railways * = A = 25 104 Æ 
de Canadian airlines * = z = 3 = 
33 Foreign airlines * = a E os = 
35 Domestic marine # = = x 654 = 
36 Foreign marine * = bs 3 1 786 Z 
38 Pipelines * = x: a 77 es 
35 Road transport and urban transit * = 10 689 = SOT? z 
40 Retai | pump sales * - 264 554 = € V7 S Z 
41 Transportation * 275 243 = 98 245 s 
42 Agriculture * - 130027 371 14 245 2 782 
43 Residential * = 3 6 968 = 50 482 
44 Public administration x - Ea SA 334 7 598 22 
45 Commercial and other institutional * = 128736 1 663 16 255 15 103 
46 Statistical difference x = 2 == ae. -- 
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TABLEAU 1C. Produits pétroliers raffinés - Canada = 1988 Trimestre 4 
Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 
2 060.0 345.9 2720 1 115.0 SPA 24 736.2 Production 
551.2 = = 176.7 400.5 3 416.0 Exportations 
1 154.8 334.0 = PA AR HAE 2 824.1 Importations 
= = = = = - Transferts inter-régions 
4.4 eo aot ip eet - 106.9 4.2 - 580.5 Variation des stocks 
38.3 = wai eae =F ON a) =49.6 -73.6 Transferts inter-produits 
24.0 1-1 NUS 213.5 =A eee - 995.2 Autres ajustements 
2 800.4 679.5 28.9 18293325 1 876.0 23 655.8 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
13354 = = > = 803.8 a) Energie électrique - par services 
42.5 = = = = 50.3 b) Energie électrique - par industries 
13.4 - - = - 13.4 e) Production de vapeur 
2epDits 1 679.5 28.3 1823345 1 876.0 22 788.4 Disponibilité nette 
262.6 1415 == == AE 1 382.4 Autoconsommation 
= 2978 = = Tepe Ze. 2 170.5 Usage non-énergétique 
1 748.5 240.3 28.9 1223925 = 18 526.0 Usage énergétique - écoulement final 
103.8 = = = = 118.4 Mines de fer 
137.4 167.1 - = = 609.6 Total minier 
548.0 = = = 616.6 Pâtes et papier et scieries 
5320 = = = og Sidérurgie 
47.2 = = = = 50.4 Fonte et affinage 
Le 6 Ate 1 - = = 63.4 Fabricants de ciment 
116.1 = = - = Tec Produits chimiques 
159.7 25.5 = = = 360.6 Manufacturier - autres 
375.6 732 = - - 1 308.6 Total manufacturier 
24.8 = = ~ = 124.4 Forestier 
Pee. 5 = = 2290 Construction 
1 140.6 240 = = 2 271.7 Total industriel 
= = = = = 649.0 Sociétés ferrovières 
= = 6.8 845.9 = 852.7 Lignes aériennes canadiennes 
= 215.0 = 215.0 Lignes aériennes étrangéres 
302.5 = 2 = = 526.2 Lignes maritimes domestiques 
136.4 = = = = 182.6 Lignes maritimes étrangéres 
= = = = = 20 Pipelines 
= = = = 1 088.4 Transport commercial et en commun 
= = = = = 8 471.8 Ventes au détail (pompes) 
438.9 = 6.8 1 060.9 - 11 987.8 Transport 
BEC = = = = 856.9 Agriculture 
816 = = = = 1 521.7 Domestique 
47.4 = 6.2 WZ 75:1 = 519.4 Administration publique 
85.0 = HIS 45.5 1 368.6 Commerces et autres institutions 
== 011 = = = -0.1 Différence statistique 
terajoules 
85 966 14 659 904 40 061 128 063 920 040 Production 
23 000 = = 6 348 153435 128 031 Exportations 
48 191 149155 = 789 3 088 111 974 Importations 
= = 5 = = - Transferts inter-régions 
304 63 - 481 -3 840 -61 -20 072 Variation des stocks 
12596 = cain aft SN =?) 058 -1 281 Transferts inter-produits 
1 003 47 = GBs) - 485 -46 486 -41 230 Autres ajustements 
116 859 28 798 969 44 320 FSn229 881 544 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
30 604 à = = = 33 328 a) Énergie électrique - par services 
murs © = = = 2 074 b) Energie électrique - par industries 
559 = 3 = 3 559 e) Production de vapeur 
83 924 28 798 369 44 320 188223 845 582 Disponibilité nette 
10 960 52997 | am 130 57 336 Autoconsommation 
= 12 621 = = 73 100 85 721 Usage non-énergétique 
72 964 10 184 969 44 319 = 683 726 Usage énergétique - écoulement final 
4 331 = = = = 4 885 Mines de fer 
50735 7 082 - = = 24 609 Total minier 
22 867 = = = = 250520 Pâtes et papier et scieries 
S879 = = = 5 aes Sidérurgie 
Wa72 = = = = 22053 Fonte et affinage 
484 20022 = = = 2 665 Fabricants de ciment 
4 846 = = = = 4 928 Produits chimiques 
6 663 1 081 = = = 14 519 Manufacturier - autres 
40 711 3 102 - = = 53° 853 Total manufacturier 
1 037 = - - = 4 888 Forestier 
114 = - = = 8 864 Construction 
47 596 10 184 = = = 92 214 Total industriel 
3 2 = = = 25 104 Sociétés ferrovières 
= = 228 30 393 =. 30 621 Lignes aériennes canadiennes 
= = = VAS = 10725 Lignes aériennes étrangères 
12 623 = = = = ser a Lignes maritimes domestiques 
5 693 - - - _ A AT Lignes maritimes étrangères 
- - - - = 77 Pipelines 
- - - - - 40 861 Transport commercial et en commun 
= us © = 297 005 Ventes au détail (pompes) 
18 316 - 228 38 118 = 430 149 Transport 
203 = = = = 31 534 Agriculture 
12219 - - - = 58 769 Domestique 
HAS = 209 4 567 = 19 591 Administration publique 
$2546 = 531 1 634 = 51 468 Commerces et autres institutions 
als ~-4 “= == =~ -4 Différence statistique 
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TABLE 1D. Refined Petroleum Products - Canada - 1988 Quarter 4 = Year-to-date 
Refinery Stat! Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 


thousands of cubic metres 


1 Production 3 156.4 4 180.2 34595959 1883457 17 878.0 1299.39 
2 Exports 605.9 = SE onll 81.5 1R968 7 PAC VE bed | 
3 Imports 4.9 = 1 495.7 339.1 625.1 62222 
4 Inter-regional transfers > ey a Zz ‘a 4 
5 Stock variation (change and adj.) -82.0 Alef =e 125568 Gay ede Oe: =" 15358 
6 Inter-product transfers = 581.9 = 200.4 836.8 163851 -15-1 1922504 
7 Other adjustments 800.0 SNANE 86.4 46.4 65.4 DAS 
8 Availability 2285574 3 906.0 3401517 746.5 16 822.0 6 700.5 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities = = = = 200.1 64.2 
10 (b) Eleetricity - by industry = = = = SIP 0.1 
13 (e) Steam generation = = 5 a = = 
14 Net supply 2 855.4 3 906.0 SA St 7 746.5 1625307 6 636.2 
15 Producer consumption 108.5 3 906.0 a 1.9 2420 En 
16 Non-energy use * = = = = = 
17 Energy use - final demand * ~ 34 148.7 744.6 16 566.9 6 630.4 
18 Iron mines * = E = SA = 
19 Total mining * = = 30.0 103276 LEZ 
20 Pulp and paper and sawmills * = = = 246.5 = 
21 Iron and steel * = = = 23-5 = 
ZL Smelting and refining * = = = 1487 = 
28 Cement # = = = 15.8 = 
Las) Chemicals x = = = 10.7 = 
26 Other manufacturing * = = ira SOS 276.0 
2h) Total manufacturing * = ZT 615-1 276.0 
28 Forestry * = = 1.6 31289 1528 
29 Construction x = Ge 195723 Sol 
30 Total industrial x a = 64.8 AE Nbr 552.6 
31 Railways * S = = fas LOS = 
32 Canadian airlines x = = = = = 
33 Foreign airlines x = = = = cS 
35 Domestic marine x = = = S2AQ = 
36 Foreign marine * = = = 165.2 = 
38 Pipelines # = = = 6.3 = 
39 Road transport and urban transit * = 1 186.6 = SEcOce4 = 
40 Retail pump sales * = ZAR = 338578 = 
41 Transportation x = 31 043.9 - 9 982.8 = 
42 Agriculture * = 1 488.6 Aloe INDES 21826 
43 Residential x = = PE = 4 365.9 
44 Public administration * = 269.8 62.4 728.6 VASE 
45 Commercial and other institutional * = 1 346.4 lives 1 582.0 123972 
46 Statistical difference x -- = =-0.3 == 
terajoules 
1 Production Seale 174 441 1021018708 69 114 691 522 282 361 
2 Exports 162723 = 116 206 3 069 76 150 leh Sie 
3 Imports 128 = 51 840 le 17788) 24 179 24 065 
4 Inter-regional transfers = = = = = = 
5 Stock variation (change and adj.) = eZ Oe: = ash -4 359 254 =9 979 =p ad 49 
6 Inter-product transfers -16 306 =i ale Zo O02 =52 189 = Bite 47 400 
7 Other adjustments 21 391 - 608 Zoo i748 PM) -6 618 
8 Availability 75 809 162 997 1 183 698 28 127 650 674 259 174 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities = - = = 7 739 2 482 
10 (b) Electricity - by industry = - = = 1 209 5 
13 (e) Steam generation - - - - - - 
14 Net supply 75 809 162 997 1 183 698 28 127 641 727 256 687 
15 Producer consumption 3 005 162 997 107 72 929 222 
16 Non-energy use * - - - - - 
17 Energy use - final demand = - 1 183 593 28 055 640 809 256 465 
18 Iron mines * - - - 1 981 - 
13 Total mining * = = 1 132 39 949 6 271 
20 Pulp and paper and sawmills * - - - g 535 - 
Zi Iron and steel * - - = 910 = 
22 Smelting and refining x - = = 570 > 
23 Cement % = - - 612 - 
25 Chemicals * - - - 416 = 
26 Other manufacturing * = 2 1 020 111762 10 677 
27 Total manufacturing x - - 1 020 23 793 10 677 
28 Forestry * = = 62 12 141 593 
29 _ Construction * - - 228 28 465 3 835 
30 Total industrial % - = 2 442 104 348 21 375 
31 Rai lways * - - = 85 Zaid = 
32 Canadian airlines * 5 S > = a 
33 Foreign airlines # = eS = 2 = 
35 Domestic marine x - = 3507278 = 
36 Foreign marine * - - - 6 389 = 
38 Pipelines * = S = 245 = 
39 Road transport and urban transit * - 41 128 - 127 969 = 
40 _ Retail pump sales * - 1 034 852 - 130 965 - 
41 Transportation x - 1 075 379 - 386 137 - 
42 Agriculture * 5 51 594 1 024 60 954 8 260 
43 Residential * = 2 17 819 a 168 873 
44 Public administration * = 9 352 2 351 28 181 10 025 
45 Commercial and other institutional * = 46 667 4 419 61 190 47 932 
46 Statistical difference * 
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TABLEAU 1D. Produits pétroliers raffinés - Canada - 1988 Trimestre 4 - Cumulatif de l’année 
Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 
8 001.7 1 264.4 205.2 5 090.4 12054720 96 517.4 Production 
20815.7 = 0.9 860.0 1 854.2 13 469.4 Exportations 
20872.0 1 045.9 == 934.8 985.7 925.4 Importations 
i se = E = - Transferts inter-régions 
45.5 1.4 sa PNA =) Ad iO 109.0 - 654.1 Variation des stocks 
122.0 1:65 ct? = 160.9 =57.8 - 289.7 Transferts inter-produits 
55.9 11.4 =35.0 elites 39417 4 -3 124.1 Autres ajustements 
8 781.3 203243 166.1 5 068.2 116942 89 213.7 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
2 284.9 5 à = 3 24549. a) Énergie électrique - par services 
169.3 = = = = 200.7 b) Energie électrique - par industries 
44.1 = = = - 44.1 e) Production de vapeur 
6 283.0 27321-3 166.1 5 068.2 7 694.2 86 419.8 Disponibilité nette 
841.8 538.1 == 0.1 10.0 5 439.2 Autoconsommation 
= 938.5 = - 7 684.3 8 622.8 Usage non-énergétique 
5 441.2 845.4 166.0 5 068.1 - 69 611.4 Usage énergétique - écoulement final 
330.0 = = = = 381.2 Mines de fer 
428.9 571.3 - - = LLL Oa Total minier 
P20 = = = = INT A Pâtes et papier et scieries 
354.3 = = = = 378.4 Sidérurgie 
270.9 > = 2 = 285.6 Fonte et affinage 
36.2 180.8 = = = 2328 Fabricants de ciment 
396.3 = = = 5 407.0 Produits chimiques 
Ss HS 98,3 = = = 103725 Manufacturier - autres 
341164 274.1 - = - 4 308.7 Total manufacturier 
67.9 = = = = 69877 Forestier 
13.1 = = = = 854.2 Construction 
S626 02 845.4 = = À 7 786.8 Total industriel 
= = = a = 2020520 Sociétés ferrovières 
= = 28.7 5250975 = 3 418.2 Lignes aériennes canadiennes 
= = = 898.6 = 898.6 Lignes aériennes étrangères 
925.5 = = = = 11087615 Lignes maritimes domestiques 
4517 = = ~ = 616.9 Lignes maritimes étrangères 
= = = = = 6.3 Pipelines 
= = = = = 4 495.0 Transport commercial et en commun 
- - - - = 33 24304 Ventes au détail (pompes) 
1127222 - 287 4 288.1 - 46 720.7 Transport 
16.4 = = à = 3 321.6 Agriculture 
70.1 - = = = 4 908.9 Domestique 
98.1 = Sei 5551 = 2 010.8 Administration publique 
25843 = 100.2 224.4 = 4 862.7 Commerces et autres institutions 
== == = =0.1 01 -0.5 Différence statistique 
terajoules 
3330912 53 587 6 878 182 899 495 729 587 268 Production 
96 636 = 30 30 898 ARE 505 492 Exportations 
119 847 44 325 Î 33 589 37 983 348 735 Importations 
= - - - - - Transferts inter-régions 
=1 899 60 - 308 290388 4,34 -23 511 Variation des stocks 
5 090 69 = 214 =5h 782 =3 535 -8 228 Transferts inter-produits 
27331 483 0317 -1 697 = 153 058 131 819 Autres ajustements 
366 444 98 404 567 182 099 300 981 313 972 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
95 348 = = = = 105 568 a) Energie électrique - par services 
7 066 = = = = 8 280 b) Energie électrique - par industries 
1 840 = = = = 1 840 e) Production de vapeur 
262 189 98 404 5 567 182 099 300 981 198 284 Disponibilité nette 
35 126 22 803 1 4 385 225 651 Autoconsommat ion 
= 39 774 = = 300 600 340 374 Usage non-énergétique 
227 063 35 828 5 565 182 098 559 476 Usage énergétique - écoulement final 
13: 771 = = = = 15 752 Mines de fer 
17 898 240212 = = = 89 461 Total minier 
71 812 co = à = 81 346 Pates et papier et scieries 
14 810 = = = > tS .720 Sidérurgie 
11 303 = = = = 11873 Fonte et affinage 
Loti 7 662 > = = § 785 Fabricants de ciment 
16.536 = = ~ = 16 951 Produits chimiques 
14 075 3 954 = = = 41 478 Manufacturier - autres 
130 046 11 616 - - 177 153 Total manufacturier 
2 833 = = = 15 629 Forestier 
546 =. = = 33 074 Construction 
151 323 35 828 = - os 315 316 Total industriel 
= = = = = 85 291 Sociétés ferrovières 
= = 963 21 783 3 1229747 Lignes aériennes canadiennes 
= . a= 32 288 = 32 288 Lignes aériennes étrangeres 
38 621 = = = = 73 899 Lignes maritimes domestiques 
18 849 “ = = LOULSD Lignes maritimes étrangères 
S > 2 = à 245 Pipelines 
= - = - 169 098 Transport commercial et en commun 
- - - - - 165 816 Ventes au détail (pompes) 
57 470 363 154 071 - 674 620 Transport 
683 = = = 122 516 Agriculture 
2 924 - - = = 189 616 Domestique 
4 093 = 1 243 19 965 = 75 209 Administration publique 
10 570 = 5 3538 8 062 - 182 199 Commerces et autres institutions 
-- -1 -- -3 -4 -21 Différence statistique 
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TABLE 1E. Non-energy Refined Petroleum Products 


a 


Petrochemical! Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


thousands of cubic metres 


Quarter 4 - Trimestre 4 
1 Production 1 094.6 79.4 5983 238.5 1AS4S CE 32294. 4 
2 Exports SiMe 22.0 37.0 125 204.9 400.5 
3 Imports 25.4 eins, dine) 33.8 104.4 fal dave Ve 
4 Inter-regional transfers a ad 3 = 5 = 
5 Stock variation (change and adj.) =27.7 92 -66.7 5.5 83.9 4.2 
6 Inter-product transfers 6.6 8.1 =o) 0.6 =6 1.9 -49.6 
7 Other adjustments = 168.6 0.4 147 AT NOUS HUE era 
8 Availability 862.2 LE: 638.1 FPA bes) 8402 876.0 
15 Producer consumption 073 Cet == 0.5 Dah CRUE 
16 Final demand 861.9 5302 638.1 226.8 86.7 RS i207 
19 Total mining = = = 19.6 = 1356 
FAT À Total manufacturing 861.9 = 214772 Lore: = 101483 
28 Forestry = = = baz = 6.2 
2 Construction = = A See 6.1 = 429.9 
41 Transportation = = - 76.4 - 76.4 
42 Agriculture = = = 5.8 5.8 
44 Public administration = = = ove = SZ 
45 Commercial and other institutional = alo fe = 3724 86.7 18983 
46 Statistical difference = = = = = == 
TABLE 1F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
ki lotonnes 
Quarter 4 - Trimestre 4 
1 Production 10825799 506.3 2957 = = 18 376.57 
2 Exports 7 546.2 == eas} = = 558.5 
3 Imports = = 88.9 BO 16522 6 254.1 
4 Inter-regional transfers = = = = à = 
5 Stock variation (change and adj.) IMOSENE 6.5 180.0 =" 2 008.6 3 248.2 
7 Other adjustments 144.8 =), i) 61.0 = cm 20520 
8 Availability Tens 29 Gy WGC Lesolrae 94.3 4 156.6 14 034.0 
Transformed to other fuels: 
9a) Eliectmicity — by uteliictres 1 660.3 bo isGinZ MTL GE = 282959 11r81:9 0 
10 (b) Electricity - by industry - = = - 4.0 4.0 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = = |) Bea | Sr 
13 (e) Steam generation -- - 157 - - 16.8 
14 Net supply 132.6 221 87.9 94.3 29955 637.0 
15 Producer consumption 42.8 -- 0.4 - - 43.2 
16 Non-energy use = = = BER 43.8 48.1 
17 Energy use - final demand 89.8 (AT 87.5 90.1 25507 545.8 
UE! Total mining - - - - - - 
20 Pulp and paper and sawmills = = 24.4 = 15.5 40.0 
21 Iron and steel - - - - £20 7.0 
22 Smelting and refining 28.8 = = 90.1 = ares 
23 Cement 38.8 = = = 221.8 260.6 
25 Chemicals - - - - - - 
26 Other manufacturing 4.4 = 54.2 - 11. 4 69.9 
27 Total manufacturing 71-5 - 78.6 90.1 255.7 496.3 
43 Residential Sere File Acs) = = 40.8 
44 Public administration PA V7 - - ~ - 7 
45 Commercial and other institutional = = 6.0 = = 6.0 
TABLE 1G. Electricity Generated from Fossil Fuels 
Diesel Light Heavy Tarn pu toh 
Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 
ee ee ee a ee ee eee eee te VE PR 
RCE gigawatt hours 
Electricity generated: 
1 by utilities 238177 459 166 53 2 716 = 
2 by industry 52 1 422 36 -- 320 88 
3 Total 23 369 1 881 201 53 3 036 88 
Year-to-date 
Electricity generated: 
4 by utilities 87 105 are 609 208 8 841 5 
5 by industry 198 5 558 137 1 1 277 286 
6 Total 87 302 1270 746 209 10 118 286 


Tk ae 


Canada 1988 
TABLEAU 1E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 
Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique spéciaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
milliers de mètres cubes 
Year-to-date -  Cumulatif de l'année 
AVS 354.8 2291927 943.6 4 318.6 12 647.0 Production 1 
600.1 108.0 25.3 36.5 834.2 1 854.2 Exportations 2 
328.8 19.4 96.4 146.5 394.6 985.7 Importations 3 
= = = = = - Transferts inter-régions 4 
oi CT 174 “ie Set 108.5 109.0 Variation des stocks 5 
249.5 12007 Sew. LS 223067 -57.8 Transferts inter-produits 6 
- 626.5 22,9 tien 4409 is er eit fees -3 917.4 Autres ajustements 7 
3 466.7 rae a es 2 720.2 931.2 298.6 7 694.2 Disponibilité 8 
251 0.5 O24 2.4 5.0 10.0 Autoconsommation 15 
3 464.7 277-0 ya TAU Ey 4 $28.8 293.6 7 684.3 Ecoulement final 16 
- = - 89.2 = 89.2 Total minier 19 
3 464.7 = Tatas 276.8 - 4 488.7 Total manufacturier 27 
= = = 2405 = 24.5 Forestier 28 
- 1#2973.0 25.10 2 1998.83 Construction 29 
- = = 335.4 = 335.4 Transport 41 
= = = S75 = 37.5 Agriculture 42 
= = = seal = 13.1 Administration publique 44 
= Vt 30. = AT al 253350 697.7 Commerces et autres institutions 45 
-- = -0.1 = = -0.1 Différence statistique 46 
TABLEAU 1F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
ki lotonnes 
Year-to-date - Cumulatif de l'année 
38 585.1 1309101 12 148.4 = ~ 70 643.6 Production | 
3107722473 == Reset = = 31 731.6 Exportations 2 
= = S 29336 1718378 17 477.4 Importations 3 
= = = = = - Transferts inter-régions 4 
1812 Ther 289.5 OS Lesbos 1 707.6 Variation des stocks 5 
-5,5 =-0. 7 120 = = 24.9 Autres ajustements 7 
6 674.2 192898.:3 110682.7 304.1 15 947.5 54 706.7 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
6 112.8 19 849.2 11 489.0 8 526.6 45 977.6 a) Énergie électrique - par services 3 
= = 4.8 48.2 53.1 b) Energie électrique - par industries 10 
2054 - = - CLS Sy PAT TE c) Coke et gaz manufacturé 11 
0.4 = 47.4 = = 47.8 e) Production de vapeur 13 
540.8 49.1 341.5 304.1 Tone 2 351.0 Disponibilité nette 14 
164.4 SS 074 = = 165.3 Autoconsommat ion 15 
= = = T7 50 i paren 189.1 Usage non-énergétique 16 
376.4 49.0 340.6 287.1 943.5 1 996.6 Usage énergétique - écoulement final 17 
= = = = = = Total minier 19 
= = S220 = 64.1 TS654 Pâtes et papier et scieries 20 
= = = = 1959 1948) Sidérurgie 21 
105.7 - = 287.1 = 392.8 Fonte et affinage 22 
2093: 1 = = = 808.5 TROT 6 Fabricants de ciment 23 
- - = = = Produits chimiques 25 
18.4 = 118,2 = 5160 Yt. Wy EST Manufacturier - autres 26 
327-3 - 270.3 287.1 943-5 1 828.2 Total manufacturier 27 
42.6 49.0 48.8 = == 140.5 Domestique 43 
6.5 = = = = 6.5 Administration publique 44 
= = 21.5 = 21.5 Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 1G. Energie électrique produite à partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood liquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustibles 
gigawatt Heures 
Trimestre 4 
Production de l'énergie électrique: 
- - = -| 26 710 par services 1 
12 176 348 1 = 2 454 par industries V4 
12 176 348 1 -1 23 164 Total a 
Cumulatif de l’année 
Production de l'énergie électrique: 
= = = PA, 98 452 par services 4 
46 676 1391 4 = Se5}4 par industries 5 
46 676 1 oan 4 22 107 966 Total 6 
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TABLE 2A. Primary and Secondary Energy - Atlantic provinces - 1988 Quarter 4 
Crude Natural Gas plant Primary Steam 
Coal oil gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Électricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
kilotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH kilotonnes 

1 Production rss = = = 12 886.2 = 

2 Exports 430.8 = = 142 1 407.3 = 

3 Imports ZAC aA Let | = = 16.0 te 

4 Inter-regional transfers = Zone = Tals Sebo Siul = 

5 Stock variation (change and adj.) OT DA PSS = as - - 

6 Inter-product transfers = - - = ss a 

7 Other adjustments Soe 30.6 = - - - 

8 Availability TATA Ss} 4 192.6 = Sas 3 841.7 - 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 746.8 = = = = 5 
10 (b) Electricity - by industry = = = = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = - = = 
12 (d) Refined products = Ae SiZeo = 2 - - 
13 (e) Steam generation = > = = 3 = 
14 Net supply ZAC S > = ik) 3084177 - 
15 Producer consumption 124 = 225 Taos - 
16 Non-energy use = = = = = = 
17 Energy use - final demand Zoe = = 48.8 8209228 = 
18 Iron mines 3 = = X x = 
19 Total mining = = = 1-2 895.5 = 
20 Pulp and paper and sawmills = = 1721525 = 
21 Iron and steel X = = X x = 

2 Smelting and refining X = - X x - 
23 Cement x = = X x = 
24 Petroleum refining x = S x X = 
25 Chemicals = = = = Al 40 = 
26 Other manufacturing = = = eles 37329 = 
27 Total manufacturing 5.5 = = ees 2052674 = 
28 Forestry = = = = - - 
23 Construction = = = 225 = = 
30 Total industrial 625 = = 1122 3142109 
31 Rai lways = = = = = 
34 Airlines = = = = = = 
37 Marine = = = = = = 
38 Pipelines = = - = - - 
39 Road transport and urban transit = = = =Alihats Om = 
40 Retail pump sales = = = - - 

41 Transportation = = = RES Ost = 

42 Agriculture = = On 54.2 - 

43 Residential 1520 = = 4.1 3 007.4 = 

44 Public administration Cat = = 20 STATE = 

45 Commercial and other institutional = = = 36.3 INA 7AERS = 

46 Statistical difference - - - 0.1 - - 
terajoules 

1 Production S2 a4 - = = 46 390 = 

2 Exports fie ont = = 32 5 066 = 

3 Imports 703 Wie TNS = = 57 = 

4 Inter-regional transfers = 1 090 = 188 2 oil = 

5 Stock variation (change and adj.) = 1614 = ES 2878} = 64 = = 

6 Inter-product transfers - - - - - - 

7 Other adjustments = MIO) Wy ET = = = = 

8 Availability 218321 161 459 - 92 13 830 - 

Transformed to other fuels: 

9) (a) Electricity = by otilitties 20 644 - - - - - 
10 (b) Electricity - by industry - - - - - = 
11 (c) Coke and manufactured gases - - - - - - 
12 (d) Refined products = 161 459 = - = - 
13 (e) Steam generation - - = - = = 
14 Net supply 677 - = 92 13 830 Ss 
15 Producer consumption 38 - - 64 2 862 - 
16 Non-energy use - 7 - - = - 
17 Energy use - final demand 639 - - 1 246 FAV ACY = 
18 Iron mines = = = X x = 
19 Total mining - - - 31 3 224 = 
20 Pulp and paper and sawmills = = = 6 176 = 
21 Iron and steel x = = X xX = 
22 Smelting and refining X = = xX X = 
23 Cement X = = xX X = 
24 Petroleum refining X = = X x = 
eS Chemicals = fe = 4 771 se 
26 Other manufacturing - - = 345 1 346 = 
21 Total manufacturing 152 = = 345 9 095 3 
28 Forestry = = = z 3 . 
29 Construction = ss 64 2 


30 Total industrial 152 = - 439 12 319 = 
31 Railways - = 
34 Airlines - = = = . = 


37 Marine = = = = = Ss 
38 Pipelines = = = = = a 
39 Road transport and urban transit = = = Selo == 6 
40 Retail pump sales = = = = = = 
41 Transportation = = = 0294 == = 
42 Agriculture = > = 18 15 = 
43 Residential 413 = = 105 10 827 = 
44 Public administration 73 = = 51 496 = 
45 Commercial and other institutional = - - 927 297 = 
46 Statistical difference = ne - 4 = = 
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TABLEAU 2A. L'énergie primaire et secondaire - Provinces atlantiques - 


Total 
primary 


Tota! 


primaire 


161 


865 
390 
473 
273 
600 


027 
702 


644 
453 
599 


Coke 


ki lotonnes 


wo 
—~r trore—e 


Coke oven 
gas 

Gaz de 

fours à coke 


gigalitres 


Petroleum 
products 
Produits 

pétroliers 


megalitres 


4 337. 
1 703. 
836. 
(Ae 
94. 


-b4: 
3 392. 


696. 
16. 
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163 
64 443 
34 301 

20992 
32114 
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electr 
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Total 


Total 


1988 Trimestre 4 


prim. 
& second. 


prim. 
& second. 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 


Construction 

Total industriel 
Sociétés ferroviéres 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domest ique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 


Construction 

Total industriel 
Sociétes ferrovieres 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domest ique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 2B. Primary and Secondary Energy - Atlantic provinces - 
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Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Rai lways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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1988 Quarter 4 = Year-to-date 
Crude Natural Gas plant 
Coal oil gas 
Charbon Pétrole Gaz LGN des 
brut naturel usines de 


kilotonnes megalitres 


4 086.0 
1 046.1 = 
54.1 15368 
LIEU 19ESS 
343 - 406.0 
3 Se À 
1 16 603.1 


le 
3 047. 


2 943. 


6 
20.3 = 
= 16 603.1 

83.1 
So's = 

77.6 


Zoe = 


28.7 = 


84 225 633 386 
81 363 = 


= 633 386 


Primary 


NGL's electricity 


gigalitres megalitres 
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55 724 


07 451 


35 640 
20 918 


Steam 
(see intro) 


Vapeur 
(voir intro) 


ki lotonnes 


Soo a 
357.2 


357.2 


357. 
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357. 
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TABLEAU 2B. L'énergie primaire et secondaire - Provinces atlantiques - 


Total 
primary 


Total 


primaire 


633 


505 
914 
086 
826 
638 


460 
348 


363 


568 
386 


631 


Coke 


kilotonnes 


14.7 
228; 


231% 


200. 
Sie 


1D— tint t 


a | | 


ur 
_ 
. 

ao 


ul 
— 
Lez] 


Coke oven 


Gaz 


gas 


de 


fours à coke 


gigalit 


6. 


res 


3 


Petroleum 
products 
Produits 

pétroliers 


megalitres 


16691859 
RATES 
2 368.8 

220.0 
9320) 
AT) 
12012720 


2 167.4 
76. 


peer 


40. 

3 843. 
932): 
440. 

8 253. 


326. 
545. 


20e 
ZO2. 
819. 
13: 
82. 

1 242. 
125% 
324. 
Tri 
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28836: 
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Li Ae (BZ 
36 346 

3 45z 


= 
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electr 


Electr 
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1283 


17 3 


_ 
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wo 
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icité 
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GWH 


40.4 
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Total 


Total 


322 
119 


1988 Trimestre 4 - 


prim. 
& second. 


prim. 
& second. 


696 
872 
374 
637 
353 
429 


643 
174 
568 
386 
687 
707 
201 
394 
124 

X 
533 
137 


Cumulatif de |’ année 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes 

Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 2C. Refined Petroleum Products - Atlantic provinces - 1988 Quarter 4 


Refinery Stel Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 

GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 


thousands of cubic metres 


1 Production 55.5 ZE 1 390.6 40.0 626.1 934.4 
2 Exports 6.8 = 520.4 (3 295.7 361.8 
3 Imports = 10 36.0 35.0 595 
4 Inter-regional transfers 351 = =F ol) 28.2 58.9 -89.8 
5 Stock variation (change and adj.) -4.0 =— 116.5 19.2 45.5 6.9 
6 Inter-product transfers = = Ziel TOUS) 61e 2 1426 
7 Other adjustments 1.8 = = Aes = aes FA aie le: 
8 Availability 57.4 12399 746.4 45.8 447.1 51427 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities = = = = 1341 a2 
10 (b) Electricity - by industry = = = = = = 
13 (e) Steam generation = = = = = = 
14 Net supply 5e 4 1123819 746.4 45.8 434.0 513.5 
15 Producer consumption ges heres Blac! == eZ 0.6 
16 Non-energy use * = = = = = 
17 Energy use - final demand % 746.1 45.8 432.8 513.0 
18 Iron mines * = = = X = 
19 Total mining x = = SS 18.1 (24 
20 Pulp and paper and sawmills * = = = Sez = 
21 Iron and steel x = = X = 
22 Smelting and refining x = = = X = 
ES} Cement * = = = X = 
25 Chemicals * = = = a5 = 
26 Other manufacturing * = = Cars 10.8 24.4 
27 Total manufacturing x = = Ze 202 24.4 
28 Forestry * = = ea S68) On 
29 Construction # = = Ons (eee: 128 
30 Total industrial x = Zab 56.7 397 
31 Rai lways x = = = SNS = 
32 Canadian airlines x = = = = = 
33 Foreign airlines * = - = - - 
35 Domestic marine * = = = 96.3 = 
36 Foreign marine * = = = 9.4 = 
38 Pipelines * = - - - - 
39 Road transport and urban transit * = LAS = 48.5 = 
40 Retail pump sales * = 6736 = 58.7 = 
41 Transportation « = 696.6 - 244.4 = 
42 Agriculture * = Wee ee os 1599 
43 Residential x = = 34.4 = 308.1 
44 Public administration x = 822 Dae 51.1 35.9 
45 Commercial and other institutional * = LES 408 TON Wea 
46 Statistical difference x - -- - - - 
terajoules 
1 Production 1 474 5 420 48 198 1 506 LAB 36 142 
2 Exports 195 = 18 039 CU 11 436 122995 
3 Imports = = 243 1 356 1 353 2 301 
4 Inter-regional transfers 88 - - 728 1 061 ye VTi -3 475 
5 Stock variation (change and adj.) = 101 -- 4 038 ee 1 762 267 
6 Inter-product transfers = - 730 -1 039 2 600 - 564 
7 Other adjustments 36 - - 496 - 160 44 - 233 
8 Availability 1 505 5 420 25 871 12726 Ute ache 19 909 
Transformed to other fuels: 


§ (a) Electricity - by utilities = = = = 508 46 
O (b) Electricity - by industry = - - = = = 
3 (e) Steam generation - - - 

4 Net supply 1 505 5 420 25) 80 1 726 16 787 19 864 
5 Producer consumption 
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Non-energy use * = = i e si 

Energy use - final demand x - 25 861 1 726 16 742 19 842 
18 Iron mines * = = = X 3 
19 Total mining x - - 2 700 287 
20 Pulp and paper and sawmills * - - = 318 = 
21 Iron and steel x - = = X = 
LL Smelting and refining * = = = X F 
Zo Cement * - = = X = 
25 Chemicals * = = = ES = 
26 Other manufacturing x = = 86 418 944 
27 Total manufacturing x - - 86 778 944 
28 Forestry * - - -- 127 4 
29 Construction * - - 10 586 302 
30 Total industrial * - - 37 ZENSZ 10537 
31 Railways * - - - 1 7 = 
ays Canadian airlines * - - ~ ee = 
33 Foreign airlines * = = = = = 
54 Domestic marine * - - = So. 7265 = 
36 Foreign marine * - - - 363 = 
38 Pipelines * = = = - - 
39 Road transport and urban transit * “ 795 = 1 878 = 
40 Retail pump sales * = 23 348 = 20263 = 
41 Transportation * - 24 143 = S452 : 
42 Agriculture * - 419 84 288 615 
43 Residential x - - 1 298 - 11 918 
44 Public administration * - 283 83 1 977 1 387 
45 Commercial and other institutional * - 1 016 164 2 833 4 384 
46 Statistical difference x - -- -- -- -- 


- 23 - 


TABLEAU 2C. Produits pétroliers raffinés - Provinces atlantiques - 1988 Trimestre 4 


Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 

fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 

Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 

milliers de mètres cubes 

135.0 +2, 1 - 21899 188.1 4 337.2 Production Î 
PAST 2 = 100.3 193.5 1 703.7 Exportations 2 
644.6 = = = 54.0 836.1 Importations 3 
73:6 - 0.9 Saat 222 71.2 Transferts inter-régions 4 
35: 3 = 120 LE: Ne: 6 94.2 Variation des stocks 5 
4.9 = = =e PU À 2404 - Transferts inter-produits 6 
-3.3 = OL 4 1130 ae hea. -54.6 Autres ajustements 7 

1 207.4 1254 ZC 12374 3520 3 392.0 Disponibilité 8 

Transformé en autres combustibles: 

681.7 = = = = 696.0 a) Énergie électrique - par services 9 
16.9 = = = = 16.9 b) Energie électrique - par industries 10 
10,3 = = = = Sie! e) Production de vapeur 13 

498.5 1221 2: 129.4 $3.0 2 668.8 Disponibilité nette 14 
96.2 W204 = = = 250.2 Autoconsommation 15 

- - - = 98.3 98.9 Usage non-énergétique 16 

402.3 = LL 12974 - 2 272.1 Usage énergétique - écoulement final 17 

x ~ = = = xX Mines de fer 18 

82.0 = = = 107.5 Total minier 19 

18570 = = > 143.3 Pates et papier et scieries 20 
x = = = x Sidérurgie 21 

x ~ - - - x Fonte et affinage 22 

x = = = a x Fabricants de ciment 23 
4.8 = = = = 4.8 Produits chimiques 25 

30.4 = = = = 67.9 Manufacturier - autres 26 

17922 = = = = 222.0 Total manufacturier 27 
- = = = = 3.4 Forestier 28 

125 = = = = Cand Construction 29 
258.7 = ae = 357.7 Total industriel 30 
= = = = 3126 Sociétés ferrovières 31 

= = OnzZ 43.9 = 44.1 Lignes aériennes canadiennes oe 

~ = = ASE | = 43.1 Lignes aériennes étrangères 33 

44.1 = = = = 140.4 Lignes maritimes domestiques 35 

34.0 = = = = 43.4 Lignes maritimes étrangéres 36 
= > = = = = Pipelines 38 
= = = ~ = 7h25 Transport commercial et en commun 39 
- = = = = 19295 Ventes au détail (pompes) 40 

1821 - 0.2 87.0 - 1 106.2 Transport 41 
120 = = a 38.7 Agriculture 42 
17.4 = = = = 360.0 Domestique 43 
2922 = 154 87,9 = 160.8 Administration publique 44 
18.0 = 136 956 = 248.8 Commerces et autres institutions 45 

-- - = = = -- Différence statistique 46 
terajoules 

30 674 515 = 8 103 7 499 163 748 Production Î 

3 063 = = ST orb 4 812 64 443 Exportations 2 

26 899 = = = 22150 34 301 Importations 3 

MESA) a 30 329 86 2 992 Transferts inter-régions 4 
1.516 = =A = 407 =49 6305 3 114 Variation des stocks 5 
205 = = e454 = Al 102 Transferts inter-produits 6 

M EL = 14 395 =i 63b -2 172 Autres ajustements Fi 

50 386 515 88 4 650 4 050 131 414 Disponibilité 8 

Transformé en autres combustibles: 

28 446 - = = = 29 000 a) Energie électrique - par services 3 
703 È = = = 703 b) Energie électrique - par industries 10 
432 - = = = 432 e) Production de vapeur 13 

20 804 515 88 4 650 4 050 101 279 Disponibilité nette 14 

4 015 515 = = 2 10 312 Autoconsommation 15 

= = = - 4 048 4 048 Usage non-énergétique 16 

16 789 = 88 4 650 = 85 698 Usage énergétique - écoulement final 17 

Xx - - - = x Mines de fer 18 

3 421 - = = = 4 410 Total minier 19 
5 636 = = 5 954 Pâtes et papier et scieries 20 
x - - - = x Sidérurgie 21 

x = = - = x Fonte et affinage 22 

x - = = = X Fabricants de ciment 23 

200 # = a = 201 Produits chimiques 25 

1 269 = = = = Leary. Manufacturier - autres 26 

1311 - = = = S213 Total manufacturier 27 
- - - - = 131 Forestier 28 
62 = - > - 961 Construction 23 
10 794 = = = 14 620 Total industriel 30 
- - - = 1 247 Sociétés ferrovières 31 
= = 8 Le Sve = 1 586 Lignes aériennes canadiennes 2 
= - = 1 548 = 1 548 Lignes aériennes étrangères 33 

1 840 - à = = 5" 566 Lignes maritimes domestiques 35 

1 418 - - = = a1 Lignes maritimes étrangères 36 
- - - - = = Pipelines 38 

- - = = = 27019 Transport commercial et en commun 39 

“ > = = se 25 516 Ventes au détail (pompes) 40 

3 258 = 8 3 126 a 33 986 Transport 41 
42 - - = a 1 448 Agriculture 42 
725 ! = - 13 942 Domestique 43 

1 220 - 47 1 181 = 6 178 Administration publique 44 
750 = 34 343 = § 523 Commerces et autres institutions 45 

-- - ~ -- = -- Différence statistique 46 
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TABLE 2D. Refined Petroleum Products - Atlantic provinces - 1988 Quarter 4 - Year-to-date 
Refinery Still Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 


thousands of cubic metres 


1 Production 31625 DA 5782.06 65.5 2225329 3 500.7 
2 Exports SE = fe SANS! 1527 1 056.3 Woes? 
3 Imports - = 80.4 107.9 1856 92,8 
4 Inter-regional transfers 10.9 = = St 36 77-06 173.8 2788 
5 Stock variation (change and adj.) A == 10220 20.0 25.8 59354 
6 Inter-product transfers = = 48.8 0225 19845 9.9 
7 Other adjustments 24.8 = 7.5 =O sited) 15.2 
8 Availability 2677 L2987 2489220 ites 1N681-7 NO635:7 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities = = = = 48.0 5.8 
10 (b) Electricity - by industry = = = = = = 
13 (e) Steam generation = = = = = = 
14 Net supply 2500 spas |S 72 22892:0 13778 1H633-7 16429:9 
15 Producer consumption OM 52002 Agri 0.7 4.4 2.0 
16 Non-energy use * = = = = = 
17 Energy use - final demand x = 2 890.8 136.6 1 6239'.5 enze.s 
18 Iron mines # = = = X = 
19 Total mining x = 0.1 70.4 fap led 
20 Pulp and paper and sawmills # = = = 31.0 = 
21 Iron and steel % = = = xX = 
22 Smelting and refining * = $ = X = 
23 Cement * = = = X = 
2 Chemicals * $ = = Ole = 
26 Other manufacturing # = = Thos 42.0 86.8 
21 Total manufacturing * = = Fe) ei 86.8 
28 Forestry * = = == 11.6 ie 
29 Construction # = = Or 50.6 24.6 
30 Total industrial x = = Er. 207.8 140.6 
SA Railways # = = = 1255 S 
32 Canadian airlines # = = = = = 
33 Foreign airlines * = a = = = 
35 Domestic marine * = = = 392.7 = 
36 Foreign marine * = = = SVS = 
38 Pipelines # = = = = = 
a8 Road transport and urban transit * = 84.9 = 1199. © = 
40 Retail pump sales # = LAS = 216.8 = 
41 Transportation % = 2 704.7 = 966.3 = 
42 Agriculture # = dr? 5.8 ZbES 46.5 
43 Residential * = a 104.1 = 1105529 
44 Public administration # = Sane 4.0 183.8 123716 
45 Commercial and other institutional # = (PARA eat) 245.3 363.3 
46 Statistical difference x - == = =Oo2 ae 
terajoules 
1 Production 8 548 22 084 183 095 2 469 87 399 135 405 
2 Exports 2 440 S 78 258 517 40 858 61 162 
3 Imports = = 2 786 4 065 5 246 3 591 
4 Inter-regional transfers Siz = =5) 256) ZROTE 6 724 ioe SIs 
5 Stock variation (change and adj.) AT 22 3 560 752 999 2 052 
6 Inter-product transfers = = 1 681 CNT GTS PME 
7 Other adjustments 627 = = ZA = 285 - 140 587 
8 Availability 7 074 22 084 100 237 by ANA! 65 050 67 136 
Transformed to other fuels: 
§ (a) Electricity - by utilities - - - = 1 857 224 
10 (b) Electricity - by industry - - - - = - 
13 (e) Steam generation - - - - - - 
14 Net supply 7 074 22 084 100 237 Bl 63 192 66 912 
15 Producer consumption 1 433 22 084 37 28 1122 AT 
16 Non-energy use * ~ - - - - 
17 Energy use - final demand x - 100 200 5 145 63 030 66 834 
18 Iron mines * - - - x - 
19 Total mining * = = 4 Tamia 1 O72 
20 Pulp and paper and sawmills # = We SW = 
21 Iron and steel * = = = x - 
Le Smelting and refining * = - - x - 
23 Cement * = = = x - 
25 Chemicals x = = - 5 - 
26 Other manufacturing * - = 296 1 623 3 356 
2 Total manufacturing * = = 296 2 906 3 356 
28 Forestry * = = 2 450 61 
29 Construction # = = 25 1) 95K 950 
30 Total industrial * - - 327 8 036 5 440 
31 Railways # - = à 4 857 z 
2 Canadian airlines * = a a = “ 
33 Foreign airlines # > cs _ ic 3 
35 Domestic marine * - - = 15190 z 
36 Foreign marine * = - = 1 250 = 
38 Pipelines # = = = = 2 
39 Road transport and urban transit # 2 2 94) = 2656 = 
40 Retail pump sales # = 90 803 = 8 386 = 
41 Transportation * - 93 744 = 37 378 2 
#2 Agriculture * : 1 427 217 1 019 1 800 
43 Residential * = = 3 922 a 40 763 
‘A fea administration * - 1 132 151 7 109 4" TT 
ommercial and other institutional * = 
46 Statistical difference * ie. a8 + 488 14 
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TABLEAU 2D. Produits pétroliers raffinés - Provinces atlantiques - 1988 Trimestre 4 = Cumulatif de l'année 
Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 
2 778.8 69.7 = 790.0 iaezie5 16 919.9 Production 
98S.0 = = 3939 893.9 7 271.6 Exportations 
SEE ré 17.0 = WIES 6325 2 368.8 Importations 
29575 355 7.6 S558 5402 220.0 Transferts inter-régions 
É A = 3.8 5248 Shi LT 83.0 Variation des stocks 
LL = wt OF 4 rte l =5958 - Transferts inter-produits 
Se = tee AN -34.8 -17.1 Autres ajustements 
2.82538 80:2 1120 517223 440.1 12 127.0 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
2411225 = = = > 2148754 a) Énergie électrique - par services 
(6:41 = = = = 7671 b) Énergie électrique - par industries 
40.4 - - - - 40.4 e) Production de vapeur 
1 599.8 $0=2 11.0 =)) FAS 440.1 9 843.2 Disponibilité nette 
274.8 Goa = = OZ 932.1 Autoconsommation 
: = = = 440.0 440.0 Usage non-énergétique 
1 325.0 20.5 11.0 512.4 = 8 253.8 Usage énergétique - écoulement final 
X = = = = X Mines de fer 
228.6 = = = 32059 Total minier 
514.9 = = = 54529 Pâtes et papier et scieries 
xX = = = = X Sidérurgie 
xX = = = = x Fonte et affinage 
xX 2075 2 = = xX Fabricants de ciment 
25.8 = = = = 25.9 Produits chimiques 
65.9 = = = = LOL AS Manufacturier - autres 
629.4 2025 = = = 819.6 Total manufacturier 
= = = = = Tens Forestier 
F eae) = È = = 82.8 Construction 
865.0 20.5 = = = 1 242.6 Total industriel 
- - = = 12516 Sociétés ferrovières 
- = diesel 10080 = 168.6 Lignes aériennes canadiennes 
- - ce 1561 = LEE Lignes aériennes étrangères 
167.2 = = = = 559.9 Lignes maritimes domestiques 
12993 = = = = 154717 Lignes maritimes étrangères 
= = = = = = Pipelines 
= = = = = 283.8 Transport commercial et en commun 
= = = = = 2 836.6 Ventes au détail (pompes) 
296.6 - 151 82325 - 4 292.2 Transport 
226 = = = = 122.5 Agriculture 
40.6 = = = = 1 198.5 Domestique 
63.4 = da, 13526 = 547.3 Administration publique 
56.8 = ST 5922 = 850.8 Commerces et autres institutions 
-- - -0.1 -0.1 -0.4 Différence statistique 
terajoules 
115 958 20954 = 28 384 54 185 640 481 Production 
41 271 = = 14 751 36 124 274 782 Exportations 
757497 720 = 4 020 2 486 96 346 Importations 
12 330 148 258 1 285 =2 359 9 452 Transferts inter-régions 
1372 = 128 -1 880 = 0000 3 396 Variation des stocks 
921 = -6 2708 An 353 Transferts inter-produits 
- 181 > 248 20299 10384 -1 030 Autres ajustements 
159 817 a Bie 368 18 408 1827253 467 423 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
88 198 = 5 5 = 30 280 a) Énergie électrique - par services 
c0174 = = = = 50174 b) Énergie électrique - par industries 
1 687 = = = = 1 687 e) Production de vapeur 
66 758 3 823 368 18 408 18 253 372 282 Disponibilité nette 
11 465 2 954 = = 7 38 257 Autoconsommat ion 
= = = = 18 249 18 249 Usage non-énergétique 
55 292 869 368 18 411 = 310 149 Usage énergétique - écoulement final 
X = =, = = x Mines de fer 
9 541 = = = = 13 340 Total minier 
21 488 = = = = 2 685 Pates et papier et scieries 
x = = = = x Sidérurgie 
X = = = = X Fonte et affinage 
xX 869 = = = xX Fabricants de ciment 
1, 075 = S “ 1 080 Produits chimiques 
2 749 = = = 8 025 Manufacturier - autres 
26 265 869 = = = 33 692 Total manufacturier 
- - - = 513 Forestier 
291 - = = = 3° 223 Construction 
36 097 869 = = = 50 768 Total industriel 
- - - - - 4 857 Sociétés ferrovières 
= = 36 6 018 = 6 054 Lignes aériennes canadiennes 
= = = 5 608 = 5 608 Lignes aériennes étrangères 
6 978 = = : 7 22 168 Lignes maritimes domestiques 
5 397 - - - = 6 647 Lignes maritimes étrangères 
- - - - = - Pipelines 
- = - = = 10 637 Transport commercial et en commun 
- - = = = 99 189 Ventes au détai! (pompes) 
12-978 - 36 11 626 - 155 161 Transport 
110 - - - 4 574 Agriculture 
1 693 - - - - 46 378 Domestique 
2 646 = 140 4 873 2 20 831 Administration publique 
21981 - 192 1 911 = 32 439 Commerces et autres institutions 
-- - = -3 = -15 Différence statistique 
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Atlantic provinces - 1988 


TABLE 2E. Non-energy Refined Petroleum Products 


SU 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


thousands of cubic metres 


Quarter 4 - Trimestre 4 

1 Production 50.4 = 530 19 82.8 188.1 

2 Exports 122 = 2495 == 167.27 193.5 

3 Imports = 0.4 = = SRE 54.0 

4 Inter-regional transfers == 0.8 Je ee oi ete 2? 

5 Stock variation (change and adj.) 078 OA AU =026 =§'9) 1 eH as eals: 

6 Inter-product transfers SAR 2 == = == ale VE =24 4 

7 Other adjustments oe = Onn 126 -42.9 4161 

8 Availability Lite 8 Wad 54.8 1521 OF} $3.0 
15 Producer consumption = A = == = ine 
16 Final demand 21-18 122 54.8 15.0 Ont 98.9 
19 Total mining = = = 1.6 = 16 
21 Total manufacturing 20.8 = 1222 4.0 - 44.1 
28 Forestry = = = 0.) = on 
29 Construction = = 4205 O5 = 43.0 
41 Transportation = = = Gaz - 6.2 
42 Agriculture = = = O2 = One 
44 Public administration = = = 0.5 = 0.5 
45 Commercial and other institutional = 1.12 = 20 Os ela! 
46 Statistical difference = = = - = - 

TABLE 2F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
ki lotonnes 
Quarter 4 - Trimestre 4 

1 Production 176016 = = = = PTE 

2 Exports 430.8 = = = = 430.8 

3 Imports = = = = 24.2 249? 

4 Inter-regional transfers - - - - - - 

5 Stock variation (change and adj.) 6-7 - - - - -6.7 

7 Other adjustments = lite tt = = = - -5.4 

8 Availability 747.0 - - - 2427 Tubes 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity =- by utilities T2 = = = DA? 746.8 
10 (b) Electricity - by industry - - - - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases = - - - - - 
13 (e) Steam generation - - - - = 
14 Net supply 24.5 - = = - 24.5 
15 Producer consumption 1.4 - ec 
16 Non-energy use - - - - = = 
17 Energy use - final demand 23 - = - - 2301 
19 Total mining - - - - = 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = = 
21 Iron and steel Xx = = 5 = X 
27 Smelting and refining X = = S = xX 
23 Cement X . - - = Xx 
25 Chemicals = = = = = . 
26 Other manufacturing - - - = = = 
27 Total manufacturing 5.5 - = a: = 5.5 
43 Residential 1520 = = = 15.0 
44 Public administration he Tf - - = > aa | 


45 Commercial and other institutional 


TABLE 2G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


—— 


Diesel Light Heavy Tar, pitch, 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


es ee ee ie ee. AS 4 ee Eee den à à eee . 
gigawatt hours 


Quarter 4 

Electricity generated: 
1 by utilities mee = 38 4 2 536 2 
2 by industry = - - - 127 = 
3 Total Ca234 - 38 4 2 663 = 


Year-to-date 


Electricity generated: 
by utilities 7 988 - 137 19 8 191 = 
by industry = E # 574 = 


Total ? 988 = 137 19 8 765 i 


own. 
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Provinces atlantiques - 1988 


TABLEAU 2E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique spéciaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
milliers de mètres cubes 
Year-to-date - Cumulatif de l’année 
164.1 6.5 57.0 5.5 694.4 1 327.5 Production Î 
14 - 117.9 QE 772.0 893.9 Exportations 2 
= 9.6 a 0.4 53.6 63.5 Importations 3 
0.3 =10,5 452 50.4 SAS oi -54.2 Transferts inter-régions 4 
“A | 0-5 Line Zit 118.3 -91.7 Variation des stocks 5 
-50,7 == Oo] OP Sr -59.8 Transferts inter-produits 6 
0.4 -- 14 TRE mt VAE) -34.8 Autres ajustements 7 
101.9 5,9 a RER 58.8 0.2 440.1 Disponibilité 8 
> as = 0.2 = 0.2 Autoconsommation 15 
101.9 5.3 21923 58.7 02 440.0 Ecoulement final 16 
= = = 6.1 “= 6.1 Total minier 19 
101.9 - 26.9 14.8 = 143.6 Total manufacturier LE 
= = = 0.3 = 0.3 Forestier 28 
= = 246.4 2.0 = 248.4 Construction 29 
= = = 25.4 - 25.4 Transport 41 
= 0.5 = 0.5 Agriculture 42 
= = Like = 2.3 Administration publique 44 
= 5-9 (£3 OnZ 13.3 Commerces et autres institutions 45 
= = =O. - = -0.1 Différence statistique 46 
TABLEAU 2F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
ki lotonnes 
Year-to-date - Cumulatif de l’année 
4 086.0 = 2 = 4 086.0 Production 1 
1 046.1 = = = = 1 046.1 Exportations 2 
= 2 = = 54.1 54.1 Importations 3 
D ee) = = = = -81.0 Transferts inter-régions 4 
Vez = = es 3070 -34.3 Variation des stocks 5 
OS = = = = -0.3 Autres ajustements 7 
224575 - = = 89.6 3 047.1 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
2 858.7 = = 3 85.0 29436 a) Energie électrique - par services 9 
= = = = = = b) Énergie électrique - par industries 10 
(Sal = - - 4.6 2082 c) Coke et gaz manufacturé 11 
= = = = = = e) Production de vapeur 13 
Bort = = - = 83.1 Disponibilité nette 14 
5.5 = = = 5.5 Autoconsommation 15 
= = = = = - Usage non-énergétique 16 
77.6 = 77.6 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - = Total minier 19 
Es = = = = Pâtes et papier et scieries 20 
x = - = = xX Sidérurgie 21 
X - - = = X Fonte et affinage 22 
xX = = = = X Fabricants de ciment 28 
- - - = = = Produits chimiques 25 
- - - - - = Manufacturier - autres 26 
28.7 - - - = 281 Total manufacturier 27 
42.4 - - - - 42.4 Domestique 43 
6.5 = = = = 6.5 Administration publique 44 
- = = = > - Commerces et autres institutions 45 


TABLEAU 2G. Energie électrique produite à partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood liquor Other service all fuels 

Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustibles 


ele D nee oe ee RS DR we et en te RARE iles © |: Se 
gigawatt Heures 
Trimestre 4 


Production de l'énergie électrique: 


= = = = == 4 812 par services 1 
= 28 79 = = 235 par industries 2 
= 28 79 = F= 5 046 Total 2 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
- = = = = 16 335 par services 4 
> 114 318 > = 1 006 par industries 5 
= 114 318 F == 17 340 Total 6 


À = 


TABLE 3A. Primary and Secondary Energy - Newfoundland - 1988 Quarter 4 

ae 
Crude Natural Gas plant Primary Steam 

Coal oil gas NGL's electricity (see intro) 

Charbon Pétrole Gaz LGN des Électricité Vapeur 

brut naturel usines de primaire (voir intro) 

ki lotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 

1 Production = = = = 10 445.5 = 

2 Exports = a = = = = 

3 Imports = = = = = = 

4 Inter-regional transfers 0 = = eet, = Bye fete = 

5 Stock variation (change and adj.) = = = -0.4 - - 

6 Inter-product transfers = = = = = = 

7 Other adjustments = = = = = = 

8 Availability 0.2 = = Zot 2631872 - 


Transformed to other fuels: 


9 (a) Electricity - by utilities = = = = = - 
10 (b) Electricity - by industry = = = = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = = = - 
12 (d) Refined products = = = = = = 
13 (e) Steam generation = = = = = - 
14 Net supply 0.2 = = Zl 20318 - 
15 Producer consumption = = = 15 4 200.5 = 
16 Non-energy use = = 5 = = = 
17 Energy use - final demand 0.2 = = 218 22B1580 - 
18 Iron mines = = = = xX = 
19 Total mining = = = o 660.3 - 
20 Pulp and paper and sawmills =: = = = 506.1 - 
21 Iron and steel = fs = = = = 
ee Smelting and refining = = = - - - 
igs} Cement = = = X xX = 
24 Petroleum refining = = = X X = 
25 Chemicals = = = = 160.0 = 
26 Other manufacturing = = = 0.8 ae > 
210 Total manufacturing = = = 0.8 745.4 - 
28 Forestry = = - - - - 
29 Construction À = = Ont = = 
30 Total industrial = = = 029 1 405.7 - 
Sul Rai lways = = = - - - 
34 Airlines = = = - - - 
Sf Marine = - - - - - 
38 Pipelines = = - - - - 
ou Road transport and urban transit = = = SOL 0.1 = 
40 Retail pump sales = = = - - - 
41 Transportation = = = SO 0.1 = 
42 Agriculture = = = 0.1 7.6 = 
43 Residential O2 = = - Te 2 - 
44 Public administration = = = Où? Sie) is) = 
45 Commercial and other institutional = = = BES S8iseg = 
46 Statistical difference - - - 0.1 -- - 

terajoules 

1 Production = = = = 37 604 = 

Z Exports - - - = = = 

3 Imports - - - = = = 

4 Inter-regional transfers 6 = = 43 29758 = 

5 Stock variation (change and adj.) = - - -11 - - 

6 Inter-product transfers - - - - - = 

7 Other adjustments - - - = = = 

8 Availability 6 - - 54 8 346 = 


Transformed to other fuels: 
§ (a) Electricity - by utilities - = = = = Re 
O (b) Electricity - by industry - = = a = = 
1 (c) Coke and manufactured gases - - = = à x 
2 (d) Refined products = = = = 2 a 
3 (e) Steam generation = = = a 
4 
5 


Net supply 6 = = 54 8 346 = 

Producer consumption = = = 36 722 = 
16 Non-energy use : = = = = = 
17 Energy use - final demand 6 - = 71 9 414 = 
18 Iron mines = = = = X = 
19 Total mining - - - - 7a MEH = 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = 1622 = 
21 Iron and steel = = = = = = 
EL Smelting and refining = = = = = = 
23 Cement = - = x x & 
24 Petroleum refining = = = X x = 
25 Chemicals = = = = 576 = 
26 Other manufacturing = = = 20 133 = 
27 Total manufacturing = - - 20 2 683 = 
28 Forestry - - = - - - 
29 Construction = - - 3 - - 
30 Total industrial - - - 23 5 060 - 


31 Railways - = = à « 
34 Airlines = S à EB 
? Marine > = = 2 
38 Pipelines = = _ © 


39 Road transport and urban transit = = = =18 == 7 
40 Retail pump sales = = = = = = 
41 Transportation = = = -18 a = 
42 Agriculture = = = 3 27 = 
43 Residential 6 = = = 2 802 = 
44 Public administration = - - 5 142 = 
45 Commercial and other institutional = - = 59 1 382 = 


46 Statistical difference = m= = 3 
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TABLEAU 3A. L'énergie primaire et secondaire - Terre-Neuve - 1988 Trimestre 4 
Total Coke oven Petroleum Secondary Total prim. 
primary gas products electricity & second. 
= Coke - > j = = 
Total Gaz de Produits Électricité Total prim. 
primaire fours à coke pétroliers secondaire & second. 
kilotonnes gigalitres megalitres GWH 
= = x 497.2 Production 
- = x as Exportations 
69.4 = x = Importations 
x = x = Transferts inter-régions 
Wie = x > Variation des stocks 
d = = X = > Transferts inter-produits 
: = = X = Autres ajustements 
a 57.7 - 781.23 497.2 ... Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
Ee = 1292 = : 8) Énergie électrique - par services 
- - = = b) Énergie électrique - par industries 
= = = c) Coke et gaz manufacturé 
= = = d) Produits raffinés 
à - - = = : e) Production de vapeur 
5 5707 = 637.6 497. ... Disponibilité nette 
~ = X * Autoconsommat ion 
? Bint = 6.6 * Usage non-énergétique 
. - - 557.8 * ... Usage énergétique - écoulement final 
à = = X x : Mines de fer 
eis - = 84.2 x ee Total minier 
7 = = 35.9 # 2 Pâtes et papier et scieries 
= = = * Sidérurgie 
= = = * Fonte et affinage 
= = X * Fabricants de ciment 
= = X *# Raffinage pétrolier 
= = 47 # Produits chimiques 
: - - 19:14 * Manufacturier - autres 
axa - = BS 27 x | Total manufacturier 
“ = = 0.4 * . Forestier 
= = on A * 3 Construction 
Sete = - 146.0 * on Total industriel 
: = = = * . Sociétés ferrovières 
= = 5109 * Lignes aériennes 
= = ADs * Maritimes 
= = = * Pipelines 
- = 14.5 * Transport commercial et en commun 
- = 143.0 * Ventes au détail (pompes) 
ve - - 251.5 x -. Transport 
= = Laat * Agriculture 
= e 57.6 * Domest ique 
= = Soe * Administration publique 
a = 65.4 * Commerces et autres institutions 
= = X x --- Différence statistique 
terajoules 
37 604 = = X 1 790 .. Production 
= = = x = X Exportations 
= 2 001 = x = X Importations 
290708 = = x = X Transferts inter-régions 
JA 937 = x = X Variation des stocks 
- - = X = X Transferts inter-produits 
- = = X = X Autres ajustements 
8 406 1 664 - 23 3825 1 790 ... Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
= = = 5 387 > 5 S87 a) Energie électrique - par services 
- - - = = = b) Energie électrique - par industries 
- - = = = 3 c) Coke et gaz manufacturé 
- - - - = = d) Produits raffines 
- - = = = = e) Production de vapeur 
8 406 1 664 - 24 437 1 790 36 297 Disponibilité nette 
epee 2 = X * X Autoconsommation 
: 1 664 - Fat) * 1 941 Usage non-énergétique 
‘ - = 21 147 * 30 639 Usage énergétique - écoulement final 
. = E xX * X Mines de fer 
- - 3 489 x 5 866 Total minier 
= = 1 482 * 3 314 Pâtes et papier et scieries 
- = = * = Sidérurgie 
~ - - * - Fonte et affinage 
- sa xX # x Fabricants de ciment 
- - x * X Raffinage pétrolier 
- - 175 * 751 Produits chimiques 
- = 541 x 695 Manufacturier - autres 
= - 2 301 * 5 004 Total manufacturier 
- - 14 * 14 Forestier 
- ~ 222 * 225 Construction 
- - 6 026 * 11 110 Total industriel 
- - = * = Sociétés ferrovières 
= - 1 863 * 1 863 Lignes aériennes 
= - 1 630 * 1 630 Maritimes 
= - - * - Pipelines 
> = 536 * 518 Transport commercial et en commun 
- - 4 982 * 4 982 Ventes au détail (pompes) 
: - - 3 011 * 8 993 Transport 
: - = 79 x 109 Agriculture 
- = 2 22) * 5 029 Domestique 
= - i Saiz * 1 464 Administration publique 
a = 2 493 * 3 934 Commerces et autres institutions 
- - xX x X Différence statistique 
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TABLE 3B. Primary and Secondary Energy - Newfoundland - 1988 Quarter 4 - Year-to-date 

ee ee 
Crude Natural Gas plant Primary Steam 

Coal oil gas NGL's electricity (see intro) 

Charbon Pétrole Gaz LGN des Électricité Vapeur 

brut naturel usines de primaire (voir intro) 

ki lotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 

1 Production = = = = 39 72441 = 

2 Exports = = = = = = 

3 Imports = = = = = = 

4 Inter-regional transfers 073 = = PA “OUR TEA = 

5 Stock variation (change and adj.) = = = 0,2 = = 

6 Inter-product transfers = = = = = - 

7 Other adjustments = = = = = = 

8 Availability (Oe) = - 8.5 8 997.0 - 


Transformed to other fuels: 


§ (a) Electricity - by utilities = = = = = = 
10 (b) Electricity - by industry = = = = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = = = = 
12 (d) Refined products = = = = = = 
13 (e) Steam generation = = = Ê = = 
14 Net supply 0.3 = = 8.5 82997.0 - 
15 Producer consumption = = = 1218 031.6 = 
16 Non-energy use = = = = = = 
17 Energy use - final demand 0.3 = = 1326 3 489.0 - 
18 Iron mines 3 = = = xX = 
19 Total mining = = = = 2 441.3 = 
20 Pulp and paper and sawmills — = = S 1 941.0 
21 Iron and steel = = = = = = 
22 Smelting and refining = = + = = = 
23 Cement = = = Xx X = 
24 Petroleum refining = > = xX X = 
25 Chemicals = = = = 636.5 = 
26 Other manufacturing = = = 2-9 159.8 = 
27 Total manufacturing = = = 2513 2 860.6 = 
28 Forestry = = = = = = 
29 Construction = = = 0.6 = LE 
30 Total industrial = = - sal 5 302.0 = 
31 Railways = = = = = = 
34 Airlines = = = = > = 
37 Marine = = = = = = 
38 Pipelines = = = = = = 
35 Road transport and urban transit = = = 0.4 0.4 ad 
40 Retail pump sales = = = = = = 
41 Transportation = = = 0.4 0.4 - 
42 Agriculture = = = On] 2587 = 
43 Residential 0.3 = = 8 2 52626 = 
44 Public administration = = > O25 15249 = 
45 Commercial and other institutional = = = 5,13 1 484.5 =: 
46 Statistical difference = = = 0.1 == = 
terajoules 
1 Production - - - - 143 007 - 
2 Exports - - - - = ~ 
3 Imports - - - - - - 
4 Inter-regional transfers g = = 222 - 110 618 = 
5 Stock variation (change and adj.) = - - 5 = - 
6 Inter-product transfers - - - - - - 
7 Other adjustments - - - - - - 
8 Availability g - - 2a, 32 389 - 


Transformed to other fuels: 


9 (a) Electricity - by utilities - - - = = - 
10 (b) Electricity - by industry - - - = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases - - - - - - 
12 (d) Refined products = = = = x - 
13 (e) Steam generation = = = : = . 
14 Net supply g = = 217 32 389 = 
15 Producer consumption - - = 46 3 714 = 
16 Non-energy use = = = = = a 
17 Energy use - final demand 3 - - 347 34 160 = 
18 Iron mines =) = = = X = 
Us Total mining = = = = 8 789 = 
20 Pulp and paper and sawmills = - - = 6 987 

21 Iron and steel = = = = = a 


taps Smelting and refining - - ~ 


23 Cement - - - xX X = 
24 Petroleum refining = - = xX Xx = 
25 Chemicals = - = = ZEN = 
26 Other manufacturing - - - 74 575 = 
27 Total manufacturing - - - 74 10 298 = 
28 Forestry - - - = = = 
24 Construction - - - 15 # = 
30 Total industrial - - - 89 19 087 = 
31 Railways = = = 2 > = 
34 Airlines = = = = = = 
a? Marine = - - = % 
38 Pipelines = - - = > = 
39 Road transport and urban transit = = - 10 Î % 
40 Retail pump sales = = = = = 7 
41 Transportation - - ~ 10 1 * 
42 Agriculture - - - 3 92 à 
43 Residential 3 = = 97 3 085 = 
44 Public administration - - - 13 561 = 
45 Commercial and other institutional - - - 135 5 444 6 


46 Statistical difference = - - 3 


TABLEAU 3B. 


Total 
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143 007 


= 110) SBF. 


L'énergie primaire et secondaire - 


Coke oven Petroleum 
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Gaz de Produits 
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Terre-Neuve 


Secondary 
electricity 


Électricité 
secondaire 


GWH 


1523.7 


a 
ul 
n 
wo 


REX À X MN À À À € À À NM À À MN À À À À À À À NO *X N À ZX 


œ 
ur 


NO # X NX NX À À À À À NM À À M OX À ZX À À À À À € N À À 


Total 


Total 


1988 Trimestre 4 - 


prim. 
& second. 


prim. 
& second. 


. Sx 


Cumulatif de l’année 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 

Total industriel 


Sociétés ferrovières 

Lignes aériennes 

Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial 

Ventes au détail 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


et en commun 
(pompes) 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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3C. Refined Petroleum Products - 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 


Transformed to other fuels: 


(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 


e) Steam generation 


14 Net supply 

15 Producer consumption 

16 Non-energy use 

17 Energy use - final demand 


Iron mines 

Total mining 

Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 

Chemicals 

Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 

Construction 


30 Total industrial 


Rai lways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


41 Transportation 

42 Agriculture 

43 Residential 

44 Public administration 

45 Commercial and other institutional 
46 Statistical difference 


Production 


Î 

2 Exports 

3 Imports 

4 Inter-regional transfers 

5 Stock variation (change and adj.) 

6 Inter-product transfers 

7 Other adjustments 

8 Availability 

Transformed to other fuels: 

S (a) Electricity — by utilities 
10 (b) Electricity - by industry 
13 (e) Steam generation 
14 Net supply 
15 Producer consumption 
16 Non-energy use 
17 Energy use - final demand 
18 Iron mines 
19 Total mining 
20 Pulp and paper and sawmills 
21 Iron and steel 
Le Smelting and refining 
23 Cement 
25 Chemicals 
26 Other manufacturing 
27 Total manufacturing 
28 Forestry 
29 Construction 
30 Total industrial 
31 Railways 
We Canadian airlines 
33 Foreign airlines 
35 Domestic marine 
36 Foreign marine 
38 Pipelines 
39 Road transport and urban transit 
40 Retail pump sales 


41 Transportation 

42 Agriculture 

43 Residential 

44 Public administration 

45 Commercial and other institutional 
46 Statistical difference 
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- 1988 Quarter 4 


Staal 

gas 

Gaz de 
distillation 


NX x x OO 


sie 


IX 1! 


lo se So de << 


uo 
~ 


Motor Kerosene & 
gasoline stove oil 
Essence Mazouts 
à moteur pour poêles 


thousands of cubic metres 


X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

x X 

xX x 

15201 11.8 

15220 ies 

x X 

1521 11.8 

= 0.6 

= 0.6 

= Om 

= Or 

6.4 - 

136.5 = 

14259 - 

0.4 On3 

= 76 

fees) 1.9 

6.6 haw 

X X 
terajoules 

X X 

Xx X 

xX xX 

X xX 

X X 

xX X 

X xX 

5 274 445 

5 274 445 

X Xx 

5 274 445 

= 2 

= 23 

= 3 

= 26 

Bee = 

4 730 = 

4 952 - 

3 10 

= 288 

79 73 

229 47 

xX xX 
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Carburant 
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fuel oil 
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TABLEAU 3C. Produits pétroliers raffinés - 


Heavy 
fuel oil 


Mazouts 
lourds 


305. 
1216 


1 © ox x <x x xX 
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Petroleum 
coke 
Coke 
pétrolier 


xxx x KX x 


1 <> x Oo OK OK 


Aviation Aviation 
gasoline turbo fuel 
Essence Carbu- 
d'aviation réacteur 
milliers de mètres cubes 

x xX 

X xX 

X Xx 

X x 

X xX 

xX xX 

X X 

CURE: 69.7 

0.9 69:7 

x X 

0:93 65). 7 

0.1 11.7 

= 0.0 

021 Lyi Aare 

== 12.9 

0.7% 5. i 

X X 


Xx X 
X X 
X X 
x X 
X X 
X X 
x X 
23 2 505 
29 2 505 
X X 
23 2 505 
5 419 
= 1 439 
5 1 858 
1 465 
23 182 
x X 


Terre-Neuve 
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Non energy 
products 
Produits non- 
énergétiques 


OX X ot OO > 


Ee oxmi 


1988 Trimestre 4 


Total 


products 


Tot 


al des 


produits 


n — © won 
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Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique - par services 
industries 


b) Energie électrique - par 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique - par services 
industries 


b) Énergie électrique - par 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 


Stock variation (change and adj. 


Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Rai lways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other 
Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 


Stock variation (change and adj.) 


Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) vEliectriietty = by out ities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other 
Statistical difference 


institutional 


institutional 


Newfoundland 
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- 1988 Quarter 4 - 


SI 

gas 

Gaz de 
distillation 


Ox x KK XX x 


70. 


70.0 
X 


Year-to-date 


Motor Kerosene & 
gasoline stove oil 
Essence Mazouts 
à moteur pour poêles 


thousands of cubic metres 


X X 

x X 

x X 

x X 

X X 

Xx X 

X xX 

594.7 397 

594.7 351 

xX xX 

594.6 9527 

= 2.6 

= 2.6 

= 0.2 

= 229 

PES = 

539°6 = 

561.5 = 
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X X 
terajoules 
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X X 

x X 
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xX xX 

20 609 1 343 

= ga 

= 99 

= g 

= 108 

758 = 

18 704 = 

19 462 - 

64 23 

= 928 

266 122 

817 163 

x X 


Diesel 
fuel oil 


Carburant 
diésel 


13 


17 


Wx x XX 


Ww 
ine) 
> 


fez] 
oO 
ai he ù 
INENYNONH—- «KI 1 BR X W |! x WW ! 


ul 
> 
XOH— | JO IMMO I 


Light 
fuel oil 
Mazouts 
légers 


TABLEAU 3D. Produits pétroliers raffinés - 
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Terre-Neuve 


Aviation Aviation 
gasoline turbo fuel 


Essence Carbu- 
d'aviation réacteur 
milliers de mètres cubes 

x X 

x x 

X X 

xX xX 

xX X 

X X 

xX xX 

4.9 290.1 

4.9 290.1 

xX xX 

4.9 290.1 

0.8 47.6 

== 146.3 

0.8 193-9 

095 56.8 

31 Coes 

X xX 
terajoules 

x xX 

X x 

X X 

X x 

xX X 

x xX 

xX X 

165 10 424 

165 10 424 

x X 

165 10 424 

26 1 712 

== 5 256 

26 6 968 

16 2 042 

123 1 415 

x X 


Non energy 
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mestre 4 - Cumulatif de l'année 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 

Disponibilité nette 

Autoconsommat ion 

Usage non-énergétique 

Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 


Construction 

Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 


Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 

Disponibilité nette 

Autoconsommation 

Usage non-énergétique 

Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 


Construction 

Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangeres 


Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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Newfoundland - 1988 


TABLE 3E. Non-energy Refined Petroleum Products 


nnn rns nooo 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


thousands of cubic metres 


Quarter 4 - Trimestre 4 

1 Production x X X X xX X 
2 Exports X X x X x X 
3 Imports xX x X X X x 
4 Inter-regional transfers X xX xX xX X X 
5 Stock variation (change and adj.) x X x x X X 
6 Inter-product transfers X X X x X À 
7 Other adjustments xX X Xx x xX X 
8 Availability = 03 3.4 2-9 = 6.6 
15 Producer consumption X X x x X X 
16 Final demand = 05 3.4 223 = 6.6 
19 Total mining ~ = ~ 05 = 0.5 
27 Total manufacturing = = = 0-9 = CUS 
28 Forestry = = == = -- 
29 Construction = = 324 0.1 = 3.5 
41 Transportation = = = 1.0 = 1.0 
42 Agriculture = = = = = = 
44 Public administration = = = OZ = (DA 
45 Commercia! and other institutional = 0.3 = Oss Zz 0.6 
46 Statistical difference X X xX X X 

TABLE 3F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Impor ted Total 
bituminous bituminous bituminous all types 

ki lotonnes 
Quarter 4 - Trimestre 4 

1 Production & = = - - - 
ZAEXDOntS = = - - - - 
3 Imports = - - - - - 
4 Inter-regional transfers OR? = = = = 022 
5 Stock variation (change and adj.) = - - - - - 
7 Other adjustments = - - - - - 
8 Availability O2 - - - - 0.2 


Transformed to other fuels: 
§ (a) Electricity - by utilities - = = = 2 “ 
10 (b) Electricity - by industry - - = = 2 = 
11 (c) Coke and manufactured gases - - = = = : 
13 (e) Steam generation - = 3 < a ex 
14 Net supply 0.2 = = = = 0.2 
15 Producer consumption - = = as = = 
16 Non-energy use - = 3 = > 4 
17 Energy use - final demand 0.2 = = = = 022 
19 Total mining = = = = s a 
20 Pulp and paper and sawmills - - = = 


Za Iron and steel - = 2 = es if 
22 Smelting and refining - - = = = = 
23 Cement - = = = = s 


25 Chemicals - = = = = £ 
26 Other manufacturing - = = = = 4 
27 Total manufacturing - - = “ = Bs 
43 Residential Om = - - - One 
44 Public administration - = = = = 3 
45 Commercial and other institutional - - - = = = 


TABLE 36. Electricity Generated from Fossil! Fuels 


mm 


Diesel Light Heavy Tan piton, 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazcuts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


GRR 


gigawatt hours 


Quarter 4 

Electricity generated: 
1 by utilities = = PT: = 470 = 
2 by industry = 2 ë 5 aS 3 
3 Total = = 27 = 470 = 


Year-to-date 


Electricity generated: 


by utilities = = 100 4 1 410 = 
by industry > = = 


Total = = 100 4 1 420 = 


Ow & 


Te 
Terre-Neuve = 1988 


TABLEAU 3E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique spéciaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
milliers de mètres cubes 
Year-to-date - Cumulatif de l'année 
xX X X X x X Production 1 
x X X X x X Exportations 2 
X xX xX X X X Importations 3 
x x X X X X Transferts inter-régions 4 
x X x xX X X Variation des stocks 5 
xX x X X xX X Transferts inter-produits 6 
X x x x X X Autres ajustements fs 
- 259 38.1 1241 =< 52.5 Disponibilité 8 
x x X X xX X Autoconsommation 15 
= Las 38.1 V2 5 52.5 Ecoulement final 16 
- - = ee) = 1-9 Total minier 19 
- = = 328 = 3.8 Total manufacturier 27 
= = = == = == Forestier 28 
= = 38-41 0.6 = Obit Construction 29 
- - = 4.2 = 4.2 Transport 41 
= = = = = -- Agriculture 42 
= = = 0.6 = 0.6 Administration publique 44 
= wad = 0.98 s= 3.2 Commerces et autres institutions 45 
xX X X X Xx X Différence statistique 46 
TABLEAU 3F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
ki lotonnes 
Year-to-date = Cumulatif de | ‘année 
- = = = = - Production | 
= = = = = - Exportations 2 
= = = = = - Importations 5 
0.3 = = = = 0.3 Transferts inter-régions 4 
= = = = = - Variation des stocks 5 
- - - = = - Autres ajustements 7 
0:23 - - - = 0.3 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
= = = = = = a) Énergie électrique - par services 3 
- - = - =: = b) Energie électrique - par industries 10 
= = = = = = c) Coke et gaz manufacturé 14 
- - - = = = e) Production de vapeur 13 
03 = = = = 0.3 Disponibilité nette 14 
- - = = = - Autoconsommation 15 
= = = = = - Usage non-énergétique 16 
0.3 = = = = 0.3 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - - - = Total minier 19 
- ~ - - - = Pâtes et papier et scieries 20 
~ - - - = = Sidérurgie 21 
- = = > = = Fonte et affinage 22 
- - - - = - Fabricants de ciment 23 
- - - - = = Produits chimiques 25 
- - - - = = Manufacturier - autres 26 
- - ~ - - = Total manufacturier 27 
0.3 = = = = 0.3 Domestique 43 
- ~ - - = - Administration publique ae 
- - - - = - Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 3G. Energie électrique produite à partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood | iquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pate epuisée de centrale combustibles 
aigawatt Heures 
Trimestre 4 
Production de l'énergie électrique: 
= - - - -- 497 par services 1 
- - - - - = par industries 2 
- - - - -- 497 Total 3 
Cumulatif de | ‘année 
Production de l'énergie électrique: 
= - - - -- 1 514 par services “ 
= = = = = 10 par industries 5 
- - - - -- 1 524 Total 6 


TABLE 

1 Production 

2 Exports 

3 Imports 

4 Inter-regional transfers 

5 Stock variation (change and adj.) 

6 Inter-product transfers 

7 Other adjustments 

8 Availability 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 
10 (b) Electricity - by industry 
11 (c) Coke and manufactured gases 
12 (d) Refined products 
13 (e) Steam generation 
14 Net supply 
15 Producer consumption 
16 Non-energy use 
17 Energy use - final demand 
18 Iron mines 
19 Total mining 
20 Pulp and paper and sawmills 
21 Iron and steel 
22 Smelting and refining 
23 Cement 
24 Petroleum refining 
25 Chemicals 
26 Other manufacturing 
iG Total manufacturing 
28 Forestry 
29 Construction 
30 Total industrial 
31 Railways 
34 Airlines 
37 Marine 
38 Pipelines 
60 Road transport and urban transit 
40 Retail pump sales 
41 Transportation 
42 Agriculture 
43 Residential 
44 Public administration 
45 Commercial and other institutional 
46 Statistical difference 

1 Production 

2 Exports 

3 Imports 

4 Inter-regional transfers 

5 Stock variation (change and adj.) 

6 Inter-product transfers 

7 Other adjustments 

8 Availability 

Transformed to other fuels: 

8 (a) Electricity = by utilities 
10 (b) Electricity - by industry 
11 (c) Coke and manufactured gases 
12 (d) Refined products 
13 (e) Steam generation 
14 Net supply 
15 Producer consumption 
16 Non-energy use 
17 Energy use - final demand 
18 Iron mines 
13 Total mining 
20 Pulp and paper and sawmills 
21 Iron and steel 
22 Smelting and refining 
Zs Cement 
24 Petroleum refining 
25 Chemicals 
26 Other manufacturing 
ZY Total manufacturing 
28 Forestry 
24 Construction 
30 Total industrial 
a Railways 
34 Airlines 
37 Marine 
38 Pipelines 
39 Road transport and urban transit 
40 Retail pump sales 
41 Transportation 

2 Agriculture 
43 Residential 
44 Public administration 
45 Commercial and other institutional 
46 Statistical difference 


4A. Primary and Secondary Energy - Prince Edward Island 
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Crude 

Coal oil 
Charbon Pétrole 
brut 


ki lotonnes megalitres 


1988 Quarter 4 


Natural Gas plant 
gas NGL’ s 
Gaz LGN des 
naturel usines de 


gigalitres megalitres 


. . . 
BD ! & ! 


Primary 
electricity 


Électricité 
primaire 


GWH 


1539 


1595 


159. 
26. 


155 


os — ol ! 


isan 


Steam 

(see intro) 
Vapeur 

(voir intro) 


ki lotonnes 
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TABLEAU 4A. L'énergie primaire et secondaire - Ile-du-Prince-Edouard - 1988 Trimestre 4 
Total Coke oven Petroleum Secondary Total prim. 
primary gas products electricity & second. 
= Coke = = ; = = 
Total Gaz de Produits Électricité Total prim. 
primaire fours à coke pétroliers secondaire & second. 
ki lotonnes gigalitres megalitres GWH 
- = x Lake D ... Production 1 
- = x = «> Exportations 2 
- ~ x = ... Importations 3 
= = X = ... Transferts inter-régions 4 
- - x = ... Variation des stocks 5 
= - xX = ... Transferts inter-produits 6 
sae = = X = ... Autres ajustements 7 
ae - - PA Sr 4 22. 2 ... Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
- - 10.0 - mee a) Energie électrique - par services g 
- - = = eye b) Energie électrique - par industries 10 
= = = = aie c) Coke et gaz manufacturé 11 
- - - - Le d) Produits raffinés 12 
- = O2 = en e) Production de vapeur 13 
sas - 11926 22-2 ... Disponibilité nette 14 
- xX * é Autoconsommation 15 
- = 42 * ... Usage non-énergétique 16 
: - as 1120 * --.- Usage énergétique - écoulement final 17 
‘ = = = * chatty Mines de fer 18 
K - - - * ses Total minier 19 
. = = * Pates et papier et scieries 20 
= = = # Sidérurgie 21 
= = = * Fonte et affinage 2 
= = = * Fabricants de ciment 23 
= = = * Raffinage pétrolier 24 
= = = * Produits chimiques 25 
= : 15 * wie Manufacturier - autres 26 
Sain - = 155 * eros Total manufacturier 27 
= = = x Forestier 28 
= = Ri anid x te Construction 2a 
. - = Sz x --- Total industriel 30 
= = 02 * Sociétés ferroviéres 31 
= = 0.5 x Lignes aériennes 34 
= = 30 * Maritimes 37 
= = = * Pipelines 38 
= = Zot * Transport commercial et en commun 35 
= = AZ * LT Ventes au détail (pompes) 40 
ae - - 43.6 * ... Transport 41 
= 8.5 * Agriculture 42 
= = ian * Domest i que 43 
- = bua * Administration publique 44 
= = 18.4 * ... Commerces et autres institutions 45 
= = X x ... Différence statistique 46 
terajoules 
= = — xX 80 ... Production 1 
- = = X = X Exportations 2 
= = — xX = X Importations 3 
665 = = X = X Transferts inter-régions 4 
3 = = X = X Variation des stocks 5 
= = = X = X Transferts inter-produits 6 
- = = X = X Autres ajustements 7 
663 = = 4 852 80 ... Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
= = = 416 - 416 a) Énergie électrique - par services g 
- - - = = = b) Energie électrique - par industries 10 
- - - = = = c) Coke et gaz manufacturé 11 
7 - - - - = d) Produits raffinés 12 
a = = 8 = 8 e) Production de vapeur 13 
663 = - 4 429 80 5 172 Disponibilité nette 14 
Stee = = X * X Autoconsommation 15 
= = 208 x 208 Usage non-énergétique 16 
= = 4 149 x 4 871 Usage énergétique - écoulement final 17 
te = = * - Mines de fer 18 
- ~ - * - Total minier 19 
- - * = Pates et papier et scieries 20 
- - - * = Sidérurgie 21 
- = - * = Fonte et affinage 22 
- - = * = Fabricants de ciment ao 
= = = * = Raffinage pétrolier 24 
- - - * = Produits chimiques 25 
= = 60 * 140 Manufacturier - autres 26 
= = 60 * 140 Total manufacturier 27 
- - - * = Forestier 28 
- à 67 * 74 Construction 29 
- - 127 * 214 Total industriel 30 
- = 6 * 6 Sociétés ferrovières 31 
= = 17 * 17 Lignes aériennes 34 
- > LU * 1 Maritimes 37 
- - - * = Pipelines 38 
~ - 80 * 44 Transport commercial et en commun 39 
- - 1,912 * 1 312 Ventes au détail (pompes) 40 
= = 1532 * 1 496 Transport 41 
- = B45 * 357 Agriculture 42 
- - 1 227 * 1 468 Domestique 43 
= = 299 * 308 Administration publique 44 
- - 703 * 1 027 Commerces et autres institutions 45 
- = X * X Différence statistique 46 
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TABLE 4B. Primary and Secondary Energy - Prince Edward Island 1988 Quarter 4 = Year-to-date 


RER RARE RQ QE — Sn eEn <r e 


Crude Natura! Gas plant Primary Steam 

Coal oil gas NGL's electricity (see intro) 

Charbon Pétrole Gaz LGN des Électricité Vapeur 

brut naturel usines de primaire (voir intro) 

kilotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 

Production = = = = = = 
Exports = = = = = = 
Imports = = = = + = 
Inter-regional transfers 6.1 = = Gal 605.6 = 


Stock variation (change and adj.) 5 = 
Inter-product transfers = = 
Other adjustments = = = = = 
Availability bow = = 6.1 605.6 - 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities = = < - - - 
10 (b) Electricity - by industry = = = = - - 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = - 
12 (d) Refined products = = = - 
118 
14 
15 


œ —j Oo O1 & © FD — 


! 
! 


(e) Steam generation = = = 
605. 
rahe 


Net supply 6.1 - = 6.1 

Producer consumption = = os Oot 

16 Non-energy use ~ - = 
17 Energy use - final demand 6.1 = = 20.6 619. 

18 Iron mines - - = = 
19 Total mining - - - = = 3 
20 Pulp and paper and sawmills = - - = = 2 
2) Iron and steel - - = = s 35 
22 Smelting and refining - - = = s = 
23 Cement - - = = = & 
24 Petroleum refining - - - = = = 

25 Chemicals - = = = 

26 Other manufacturing - - = 54.9 
5459 - 


1-1 tt 
1 


&= R 


4 
27 Total manufacturing = = = 4 
28 Forestry = = = = 
25 Construction = = = 9 
30 Total industrial = = = 3 
31 Railways = = = = 
34 Airlines = = = = = = 
Se Marine = : = 
38 Pipelines = - = 
2) Road transport and urban transit = = = 0 
40 Retail pump sales = = = 
41 Transportation = = = 0 
42 Agriculture = = = 0 
43 Residential = = = De 
0 
8 
0 


uo 


54.9 = 


1 
i] 
' 


44 Public administration 6.1 = = 
45 Commercial and other institutional = = = 
46 Statistical difference = = © = 


Production - - = = = L 
Exports = = = 3 2 s 
Imports = i = 
Inter-regional transfers 169 = = 156 Zao = 
Stock variation (change and adj.) = = = 
Inter-product transfers - = = = 2 4 
Other adjustments = = = = = 
Availability 169 - - 156 2 180 = 
Transformed to other fuels: 

(a) Electricity = by utilities - = = = = E 
(b) Electricity - by industry - = = = = 2 
(c) Coke and manufactured gases - = = = = = 
(d) Refined products = = 2 = = = 
(e) Steam generation = = = 


D —J M 01 rR OO) FD — 


GE Se ee ee eS 
& © —-J ON U1 Be © F2 — O 


Net supply 169 - = 156 2 180 == 
Producer consumption = = = 2 PAS à = 
Non-energy use = = = = = = 
Energy use - final demand 169 = = 526 20123 aS 
Iron mines = = = = = = 
Total mining - - - = = = 


20 Pulp and paper and sawmills - = = = = 3 
21 Iron and steel = = eu e À = 
22 Smelting and refining - - = = = = 
3 Cement = = = = 2 = 
24 Petroleum refining - - = ss s = 
25 Chemicals = 2 a 


26 Other manufacturing = = = 112 198 = 
27 Total manufacturing - - - 112 198 = 
28 Forestry = - = = = = 
29 Construction - - = 3 = = 
30 Total industrial - - - 135 198 = 
31 Rai lways = = = = = = 
34 Airlines = = = = = = 
an Marine = - - - = = 
38 Pipelines = - - - = # 
39 Road transport and urban transit = - = 10 ~ 2 
40 Retail pump sales = - - - - a 
41 Transportation - - - 10 - - 
2 Agriculture = = = 5 152 à 
43 Residential - - - 148 920 - 
44 Public administration 169 = = 20 20 = 
45 Commercial and other institutional = = = 207 tee a 
46 Statistical difference - - - -2 - - 


TABLEAU 4B. L'énergie primaire et secondaire - Île-du-Prince-Édouard - 


Total 
primary 
Total 
primaire 


Coke 


kilotonnes 


041 


Coke oven Petroleum Secondary 
gas products electricity 
Gaz de Produits Électricité 


fours à coke pétroliers 


gigalitres megalitres 


= 483. 


1 ul sx x x x x EX 


> LEE 
= 408. 


! 
tORX— 1 


- 17 985 


' ' ' 
yn Bb — OM 
w oO > 
NM Wo n= 
oO > _ 


secondaire 
GWH 
2551 


# x X X x M X X X X X À M OX X M OX À X À * % À M À NM OX EM 


w 
© fo) 
an [op] 


NM x % x x NX x À X À À NM À € N € X X À X À À NM HHH RW 


Total prim. 
& second. 
Total prim. 
& second. 


<x x XX: 


19 201 


17 351 


1988 Trimestre 4 - Cumulatif de l’année 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 


Construction 

Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domest ique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 4C. Refined Petroleum Products - Prince Edward Island 


© —J O OU # WH — 


© —-J O O1 & CO F2 — 


A pu ES os nl 2 = 
© —j O U1 = © © CD 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 


Stock variation (change and adj.) 


Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 


Stock variation (change and adj. 


Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential! 

Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Refinery 
LPG's 


GPL des 
raffineries 


, 
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Still 
gas 


Gaz de 
distillation 


Se SS SS Se a < 


(<x xx x 


1988 Quarter 4 


Motor Kerosene & 
gasoline stove oil 
Essence Mazouts 
à moteur pour poêles 


thousands of cubic metres 


x xX 

X x 

X Xx 

xX X 

x X 

X xX 

X X 

43.2 4.5 

43.2 4.5 

X X 

4327 425 

Were = 

36.4 = 

GE = 

3.4 0.3 

= ce 

0.3 = 

159 0.4 

xX X 
te2rajoules 

X X 

X xX 

xX X 

xX X 

xX X 

xX x 

x xX 

1 498 171 

1 498 171 

X x 

1 498 171 

= ] 

42 = 

1282 F 

1 304 - 

118 11 

= 142 

10 | 

67 15 

X X 


Diesel 
fuel oil 
Carburant 
diésel 


tr x x KK XX 


se 


ID I XN 1! 


15° 


O — © OO 
sas ES 
| © — © | D 1! 
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os 
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Light 
fuel oil 
Mazouts 
légers 


BK XX x 


45. 


45.4 
X 


45.4 


—O© oo 
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TABLEAU 4C. Produits pétroliers raffinés - Ile-du-Prince-Edouard - 


Heavy 
fuel oil 
Mazouts 
lourds 


ID! XP I! © NR xX< Xt x 


FA 


OD oo 


com x x 


> 
ao 


Petroleum 
coke 
Coke 
pétrolier 


IXXXKXXX x 


(<>< x ot x EX x 


Aviation Aviation 
gasoline turbo fuel 


Essence 
d'aviation réacteur 
milliers de mètres cubes 

x X 
X X 
X X 
xX X 
X X 
xX X 
X X 
6 1.4 
1.9 1.4 
X xX 
1.0 1.4 
= O25 
= 0.5 
1-0 O27 
= 0,2 
X X 

terajoules 
xX Xx 
x X 
x xX 
X X 
xX xX 
x X 
xX X 
34 51 
34 51 

X 

34 51 
= 17 
- 17 
34 27 
= 7 
X X 


Carbu- 


MD 


Non energy 
products 


Produits non- 
énergétiques 


COM x x KO 


1988 Tri 


Total 
products 


Total des 
produits 


= 
nN 
w 

1Onxmn!1 oO NM OX XX XO Oo oO 


Cc 
XBED—-UM-IN 1 1 © 1! UM ON -J ! mw! 


XKXEXXNX XX 


> 
> © 
+, MAN 
nm MN 


> 
> 
nN 
wc 


mestre 4 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
e) Production de vapeur 

Disponibilité nette 

Autoconsommat ion 

Usage non-énergétique 

Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 


Construction 

Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 


Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domest ique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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4D. Refined Petroleum Products - Prince Edward Island 


Refinery 


LPG‘ 


s 


GPL des 
raffineries 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 


Availability 14. 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


demand 


RHEE MX X X X X X X X M X X À € X € X XX HEHE 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Rai lways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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Still 
gas 


Gaz de 
distillation 


(<x x x x 


1x< ox x x x 


1988 Quarter 4 = 


Year-to-date 


Motor Kerosene & 
gasoline stove oil 
Essence Mazouts 
à moteur pour poêles 


thousands of cubic metres 


xX x 

xX x 

X X 

xX X 

X X 

X X 

x X 

180.1 1229 

180.1 1243 

X xX 

180.1 1229 

Chale, = 

156.6 = 

RES = 

TES 0.8 

= 10.7 

11 Om 

he | ied! 

X X 
terajoules 

X X 

x X 

X x 

X X 

X x 

X X 

X x 

6 243 487 

6 243 487 

X X 

6 241 487 

= i 

= ] 

= | 

= 2 
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TABLEAU 4D. Produits pétroliers raffinés - Ile-du-Prince-Edouard - 1988 Trimestre 4 - Cumulatif de |’ année 


Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 
x X X X x X Production 
X X X xX x X Exportations 
x" xX X x X X Importations 
xX X X x xX X Transferts inter-régions 
X x X X x X Variation des stocks 
xX x X xX xX X Transferts inter-produits 
X X xX x X X Autres ajustements 
38.5 - val 525 22.4 483.5 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
34.6 = = = = Se a) Energie électrique - par services 
= = = = = = b) Energie électrique - par industries 
0.6 = = = = 0.6 e) Production de vapeur 
8.3 - 2% RS 22.4 445.1 Disponibilité nette 
x X X xX X X Autoconsommation 
% = = = LU 22.4 Usage non-énergétique 
TRS = 21 5.5 - 408.0 Usage énergétique - écoulement final 
= s = = = > Mines de fer 
= = a = Total minier 
= = s = Pâtes et papier et scieries 
= = = = = Sidérurgie 
= = = = = = Fonte et affinage 
= = = = = = Fabricants de ciment 
= 2 = zs = = Produits chimiques 
Lay = = = = Bio Manufacturier - autres 
157 = = - 5.0 Total manufacturier 
= = = = = = Forestier 
0:41 = = = 2 6.2 Construction 
1.8 = = = = 11.2 Total industriel 
= = = = = 1.4 Sociétés ferrovières 
= 3 z Zed = (bei Lignes aériennes canadiennes 
= 2 = es = == Lignes aériennes étrangères 
= = = = = 10.8 Lignes maritimes domestiques 
= = = = = = Lignes maritimes étrangères 
pe = = = = = Pipelines 
= = = = = 6-9 Transport commercial et en commun 
- - = = = 1612 Ventes au détail (pompes) 
- - - 22 = 182.5 Transport 
= = = = = 28.1 Agriculture 
= = = = = 105.9 Domestique 
OCT. = 1.9 Pali = 19.5 Administration publique 
0.8 = Diez O7 = 60.9 Commerces et autres institutions 
X X X X X X Différence statistique 
terajoules 
xX X X X x X Production 
X x X X xX X Exportations 
X x X X xX X Importations 
xX X X X X X Transferts inter-régions 
x X X X x X Variation des stocks 
X X X X X X Transferts inter-produits 
X x X xX Xx X Autres ajustements 
1 608 = 70 139 383 17 985 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
1 444 - = = 1 570 a) Energie électrique - par services 
= es = = Æ b) Énergie électrique - par industries 
25 - = = = 25 e) Production de vapeur 
140 = 70 199 383 16 390 Disponibilité nette 
X Xx X X X Autoconsommation 
= = = = 983 983 Usage non-énergétique 
140 = 70 194 ~ 15 027 Usage énergétique - écoulement final 
- ~ - - = = Mines de fer 
- - - - - = Total minier 
- - - = = = Pâtes et papier et scieries 
- - - - = > Sidérurgie 
- - - = = = Fonte et affinage 
~ - - = = Se Fabricants de ciment 
- - - = = = Produits chimiques 
gh - = = = 197 Manufacturier - autres 
12 - - - = 197 Total manufacturier 
- - - = = > Forestier 
2 - = = = 240 Construction 
75 - - - = 437 Total industriel 
- - - = = 53 Sociétés ferrovières 
- > - 77 = rer Lignes aériennes canadiennes 
= - - <= = Se Lignes aériennes étrangères 
- - - = £ 416 Lignes maritimes domestiques 
- - - = = = Lignes maritimes étrangères 
- - ~ = = - Pipelines 
- - h - = 254 Transport commercial et en commun 
- - - - - B B12 Ventes au détail (pompes) 
~ - - 78 a 6 411 Transport 
- - - = e 1 040 Agriculture 
- - - - - 4 084 Domestique 
30 = 62 36 = 736 Administration publique 
a5 - 7 25 = 2 320 Commerces et autres institutions 
X xX x X Différence statistique 
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Prince Edward Island 1988 


TABLE 4E. Non-energy Refined Petroleum Products 


a eeeemeqeeeqeqqeQLQQQÇ 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


thousands of cubic metres 


Quarter 4 - Trimestre 4 

1 Production x X X xX X X 
2 Exports X X X X xX X 
3 Imports X x X x X X 
4 Inter-regional transfers x X X x X Xx 
5 Stock variation (change and adj.) X X Xx X Xx X 
6 Inter-product transfers x X xX X X X 
7 Other adjustments Xx X xX X X xX 
8 Availability = == aes 0.5 - 4.7 
15 Producer consumption X X x X X X 
16 Final demand = == 4.3 0.5 - Ao 
19 Total mining = = = - - - 
27 Total manufacturing = = = -- - -- 
28 Forestry = = = = 
29 Construction = = ae == = 4.3 
41 Transportation = = = 0. = 0.3 
42 Agriculture = = = Se = == 
44 Public administration = = = = - -- 
45 Commercial and other institutional = == = ON = Ol 

46 Statistical difference X xX X X 

TABLE 4F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
ki lotonnes 
Quarter 4 - Trimestre 4 

1 Production = = - - - - 
2 Exports = - - - - - 
3 Imports = = - - ~ - 
4 Inter-regional transfers Leas = = = = PRE) 
5 Stock variation (change and adj.) = = = = = = 
7 Other adjustments - = - - - - 
8 Availability SE) - - - - 253 


Transformed to other fuels: 


3 (a) Electricity — by utilities - - = = =. a 
10 (b) Electricity - by industry - - = 2 2 3 
11 (c) Coke and manufactured gases - - = = = mi 
13 (e) Steam generation = = 2 2 = 3 
14 Net supply 223 = 2 = = 2.3 
15 Producer consumption - ci 2 : 3 2 
16 Non-energy use = 4 = 2 3 
17 Energy use - final demand Zed = - - = 273 
19 Total mining - - = c = = 
20 Pulp and paper and sawmills - - = = 3 5 
21 Iron and steel = ES : 2 E ti 
faye Smelting and refining = 2 4 2 = Ê 
23 Cement = = 3 2. = Ë 


25 Chemicals - = = a = 
26 Other manufacturing - = = = = £ 
27 Total manufacturing - - = = = = 
43 Residential - = = = ë 2 
44 Public administration 253 - - = = aaa 
45 Commercial and other institutional - - = = 2 z 


TABLE 4G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


ll 


Diesel Light Heavy Tats pitch. 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


RS ee ee ee ee eee eee ee à eo 
gigawatt hours 


Quarter 4 

Electricity generated: 
1 by utilities - - -- = 22 = 
2 by industry = = . 3 2 s 
3 Total - - -- = 22 = 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities = - 7 - 78 & 
5 by industry - - - - - = 
6 Total = = 7 = 78 = 
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Île-du-Prince-Édouard - 1988 
TABLEAU 4E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 
Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique speci aux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
milliers de mètres cubes 
Year-to-date - Cumulatif de l’année 
x x X xX X X Production 1 
x xX X X X X Exportations 2 
x x X X xX X Importations 3 
X x X X x X Transferts inter-régions 4 
x x xX X X X Variation des stocks 5 
xX x Xx X x X Transferts inter-produits 6 
x xX X x X X Autres ajustements ré 
- 0.1 ZO Zan = 22.4 Disponibilité 8 
Xx X Xx X Xx X Autoconsommation Ls 
- 0.1 2022 2:41 - 22.4 Ecoulement final 16 
= = = = = = Total minier 19 
. - - 0.1 - 0.1 Total manufacturier 27 
= = = = = = Forestier 28 
= = 20.2 On = 20.4 Construction 29 
- - - 123 = 1.3 Transport 41 
= = = 0.1 = 0.1 Agriculture 42 
- - = O.4 = 0.1 Administration publique 44 
- On = 0.4 = 0.4 Commerces et autres institutions 45 
x Xx X xX X X Différence statistique 46 
TABLEAU 4F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
ki lotonnes 
Year-to-date - Cumulatif de | ‘année 
= = = = = - Production 1 
- = = = = - Exportations Zz 
= = = = = - Importations 3 
6.1 = = 3 = 6. Transferts inter-régions 4 
- - = = = - Variation des stocks 5 
- = = = = - Autres ajustements 7 
6. = = = = 6.1 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
- - - - - = a) Energie électrique - par services 8 
- - = = = = b) Energie électrique - par industries 10 
- = = = = = c) Coke et gaz manufacturé fet 
- = = = = = e) Production de vapeur 13 
6.1 = = - - 6. Disponibilité nette 14 
- = = = = - Autoconsommation 15 
- = = = = - Usage non-énergétique 16 
6.1 - - - = 6.1 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - - - = Total minier 19 
= - - = = Pâtes et papier et scieries 20 
- - = = = = Sidérurgie 21 
- - - = - - Fonte et affinage PE 
- - = = = = Fabricants de ciment nae! 
- - - - = = Produits chimiques 25 
- - - = = = Manufacturier - autres 26 
- - - - - = Total manufacturier 27 
- - = = = - Domestique 43 
6. = = = = 6. Administration publique 44 
- - - - = - Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 4G. Energie électrique produite à partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood liquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustibles 
gigawatt Heures 
Trimestre 4 
Production de l'énergie électrique: 
- - - = = 22 par services 1 
- - - - = = par industries 2 
- - - = = 22 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
- - - = = 85 par services 4 
- - - = - = par industries 5 
- - - = = 85 Total 6 


TABLE 5A. Primary and Secondary Energy - 

1 Production 

2 Exports 

3 Imports 

4 Inter-regional transfers 

5 Stock variation (change and adj.) 

6 Inter-product transfers 

7 Other adjustments 

8 Availability 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 
10 (b) Electricity - by industry 
11 (c) Coke and manufactured gases 
12 (d) Refined products 
13 (e) Steam generation 
14 Net supply 
15 Producer consumption 
16 Non-energy use 
17 Energy use - final demand 
18 Iron mines 
19 Total mining 
20 Pulp and paper and sawmills 
21 Iron and steel 
22 Smelting and refining 
23 Cement 
24 Petroleum refining 
25 Chemicals 
26 Other manufacturing 
Zu Total manufacturing 
28 Forestry 
25 Construction 
30 Total industrial 
ait Railways 
34 Airlines 
37 Marine 
38 Pipelines 
39 Road transport and urban transit 
40 Retail pump sales 
41 Transportation 
42 Agriculture 
43 Residential 
44 Public administration 
45 Commercial and other institutional 
46 Statistical difference 

1 Production 

2 Exports 

3 Imports 

4 Inter-regional transfers 

5 Stock variation (change and adj.) 

6 Inter-product transfers 

7 Other adjustments 

8 Availability 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 
10 (b) Electricity - by industry 
11 (c) Coke and manufactured gases 
12 (d) Refined products 
13 (e) Steam generation 
14 Net supply 
15 Producer consumption 
16 Non-energy use 
17 Energy use - final demand 
18 Iron mines 
19 Total mining 
20 Pulp and paper and sawmills 
21 Iron and steel 
22 Smelting and refining 
23 Cement 
24 Petroleum refining 
25 Chemicals 
26 Other manufacturing 
27 Total manufacturing 
28 Forestry 
29 Construction 
30 Total industrial 
31 Railways 
34 Airlines 
37 Marine 
38 Pipelines 
ais! Road transport and urban transit 
40 Retail pump sales 
41 Transportation 

2 Agriculture 
43 Residential 
44 Public administration 
45 Commercial and other institutional 
46 Statistical difference 
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Nova Scotia - 1988 Quarter 4 
Crude Natural Gas plant 
Coal oil gas NGL's 
Charbon Pétrole Gaz LGN des 
brut naturel usines de 


ki lotonnes megalitres 
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Steam 

(see intro) 
Vapeur 

(voir intro) 


kKilotonnes 


TABLEAU 5A. L'énergie primaire et secondaire - 


Total 
primary 


Total 
primaire 


11 


18 
16 


Coke oven Petroleum 
gas products 

Coke 7 = 
Gaz de Produits 


fours à coke 


kilotonnes gigalitres 
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Nouvel le-ecosse = 
Secondary Total 
electricity 
Electricité 
secondaire 


Total 


GWH 
2 063.6 


2 063.6 
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1988 Trimestre 4 


prim. 


& second. 


prim. 


& second. 


. os De On > * 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-éner gét i que 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au detail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest i que 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 5B. Primary and Secondary Energy - 
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Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
Va) Eleethicity = byxuti ities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Se 
Nova Scotia - 1988 Quarter 4 = Year-to-date 
Crude Natural Gas plant 
Coal oil gas 
Charbon Pétrole Gaz LGN des 
brut naturel usines de 


ki lotonnes megalitres 
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Steam 

(see intro) 
Vapeur 

(voir intro) 
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TABLEAU 5B. L'énergie primaire et secondaire - 


Total 
primary 


Total 
primaire 


101 899 
23 032 


-3 870 
319 


467 
693 145 


62 576 
568 


6 002 


Coke 


ki lotonnes 


14.7 


Coke oven 
gas 


Gaz de 
fours à coke 


gigalitres 


6.9 


Petroleum 


Produits 
pétroliers 


megalitres 


4 408. 
Bait 


terajoules 
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Secondary 
products electricity 


Électricité 
secondaire 
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Total 


Total 


1988 Trimestre 4 - 


prim. 
& second. 


prim. 
& second. 


. . 
<x : 


Cumulatif de l’année 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domest ique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 


Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 5C. Refined Petroleum Products - 
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Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 


Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 

(a) Electricity - by utilities 

(b) Electricity - by industry 

(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 

Iron mines 

Total mining 

Pulp and paper and sawmills 

Iron and steel 

Smelting and refining 

Cement 

Chemicals 

Other manufacturing 

Total manufacturing 

Forestry 

Construction 
Total industrial 

Railways 

Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 

Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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- 1988 Quarter 4 
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TABLEAU 5C. Produits pétroliers raffinés - 
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1988 Trimestre 4 


Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 
x x X X xX X Production 1 
X X X X x X Exportations 2 
x xX X xX x X Importations 3 
xX X x x X X Transferts inter-régions 4 
x X x X X X Variation des stocks 5 
X xX X x xX X Transferts inter-produits 6 
x X X x X X Autres ajustements 7 
268.0 2,5 03 49.6 6522 1 183.9 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
120.4 = = = = 125.0 a) Energie électrique - par services 9 
4.7 a a = VAR b) Énergie électrique - par industries 10 
<4 = ~ i = = e) Production de vapeur 13 
142.8 2:35 Ou 49.6 55.2 1 054.2 Disponibilité nette 14 
x X X xX X X Autoconsommation 14 
- = = = 55, 2 55.2 Usage non-énergétique 16 
122.4 = 0.3 49.6 - 903.9 Usage énergétique - écoulement final 17 
= = = = = = Mines de fer 18 
dal = = = = 9.8 Total minier 19 
22.0 = = = = Liles Pâtes et papier et scieries 20 
xX = = = X Sidérurgie 21 
= = = = = = Fonte et affinage 22 
X = = = = X Fabricants de ciment 23 
26 = = = = 0.6 Produits chimiques 25 
Tree = = = > AM Manufacturier - autres 26 
34.9 = = = = ce Total manufacturier 27 
= = = = 0.8 Forestier 28 
0.6 = = = = We Construction 29 
38.6 = = = = 78.9 Total industriel 30 
= = : = 15.1 Sociétés ferrovières 31 
= = Den 210 = PSA MG, Lignes aériennes canadiennes 32 
= = = AMC = 30 Lignes aériennes étrangères 33 
19.0 = = = = 54.2 Lignes maritimes domestiques 35 
34.0 = = = = 41.6 Lignes maritimes étrangères 36 
= = = = = Pipelines 38 
= = = = = 2449 Transport commercial et en commun 39 
= = = = 286.5 Ventes au détail (pompes) 40 
53.0 = OF. 30.0 - 452.0 Transport 41 
0 = = 15.2 Agriculture 42 
has = = = = 184.0 Domestique 43 
186.2 = 0.1 16.1 = 84.9 Administration publique 44 
AS = Orit Shas = 88.9 Commerces et autres institutions 45 
X xX X X Différence statistique 46 
terajoules 
X x X xX X X Production 1 
x X X X X X Exportations 2 
xX x X xX xX X Importations 3 
xX X X X X X Transferts inter-régions 4 
xX xX X X X X Variation des stocks 5 
X X x X X X Transferts inter-produits 6 
x xX X xX X X Autres ajustements 7 
11 182 107 10 18781 2091 45 188 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
5 024 = = = = 5 201 a) Energie électrique - par services 3 
197 = = = i 197 b) Energie électrique - par industries 10 
- - - = = = e) Production de vapeur 13 
Rasen 107 10 1 781 Z VS 39 790 Disponibilité nette 14 
X X X X X X Autoconsommation 15 
2, = = = 2189 2 189 Usage non-énergétique 16 
5 106 = 10 1 781 = 34 005 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - 7 - - = Mines de fer 18 
131 = = = = 390 Total minier 19 
917 - = = 954 Pates et papier et scieries 20 
x - - - = X Sidérurgie 21 
- - - - = - Fonte et affinage 22 
X = = = = x Fabricants de ciment 23 
25 = = = = 26 Produits chimiques 25 
484 - = = = 1 266 Manufacturier - autres 26 
1 455 = = _ = 2 314 Total manufacturier 27 
= = = = ag Forestier 28 
26 = = = = 430 Construction 29 
Tt 612 - = - = 3 167 Total industriel 30 
‘ = = = =. 586 Sociétés ferrovières 31 
= = 969 = 971 Lignes aériennes canadiennes a2 
> = = 109 = 108 Lignes aériennes étrangères 33 
794 - > = = 2 153 Lignes maritimes domestiques 35 
1 418 = cs = = PTS Lignes maritimes étrangères 36 
a - - - - - Pipelines 38 
2 - fe ae = $16 Transport commercial et en commun 39 
= * = = = 10 009 Ventes au détail (pompes) 40 
2- 212 - 4 1 078 = 16 459 Transport 41 
42 - - - - 574 Agriculture 42 
321 = - - - 7 125 Domestique 43 
758 - 3 579 = 3 281 Administration publique 44 
161 4 125 = 3 400 Commerces et autres institutions 45 
xX X X X Différence statistique 46 


Sah 


TABLE 5D. Refined Petroleum Products - Nova Scotia - 1988 Quarter 4 = Year-to-date 
Refinery Still Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diesel légers 


thousands of cubic metres 


1 Production X X X xX x xX 
2. Exports X xX xX X Xx X 
3 Imports X xX X X X X 
4 Inter-regional transfers x xX X x x X 
5 Stock variation (change and adj.) X X x X X xX 
6 Inter-product transfers x xX X X xX X 
7 Other adjustments x x X x X X 
8 Availability 136.9 18727 114872 60.3 622.6 862.3 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities = = - = 10.9 250 
10 (b) Electricity - by industry = = = = i = 
13 (e) Steam generation = = = = = = 
14 Net supply 136.9 187.7 1m14872 60.3 Gite? 860.2 
15 Producer consumption X x x X x X 
16 Non-energy use * = 7 = = = 
17 Energy use - final demand * - 12)4728 60.2 608.9 859.7 
18 Iron mines * S = = = a 
19 Total mining x = = == 1973 4.7 
20 Pulp and paper and sawmills * = = Bag ~ 
21 Iron and steel x = = = X = 
22 Smelting and refining # = a = = = 
23 Cement * = = = X = 
25 Chemicals * = = = SF = 
26 Other manufacturing # = = PDO 165 54.0 
2 Total manufacturing * = = Lal 2232 54.0 
28 Forestry * = SS 3.8 Ors 
a Construction * = = 0.1 DATE TS 
30 Total industrial * = = 2.8 70.2 70.4 
31 Rai lways * = 59 = 
32 Canadian airlines * = = = = = 
33 Foreign airlines # = = = = = 
SE Domestic marine *# = = = 133/25 = 
36 Foreign marine x = = = 1920 = 
38 Pipelines * = = = = = 
39 Road transport and urban transit x = LITE = USN = 
40 Retail pump sales * = NOESIS = ere = 
41 Transportation * = 1 081.1 = 35619 = 
42 Agriculture x = Iisa 3-0 9410 1916 
43 Residential * = = Aor = Bgi8a.0 
44 Public administration * = 14.6 O25 87.2 63.1 
45 Commercial and other institutional * = 39.0 AS 85.6 168.6 
46 Statistical difference * X xX X X 
terajoules 
1 Production x X x X X xX 
2 Exports X x X xX X X 
3 Imports xX x x X X x 
4 Inter-regional transfers X x X X x X 
5 Stock variation (change and adj.) X X x X Xx X 
6 Inter-product transfers xX Xx x xX x X 
7 Other adjustments x x xX x x X 
8 Availability 3 598 7 831 39 796 LLL 24 082 334357 
Transformed to other fuels: 

JAIME lecticity = pyautniEtiILEes = - = = 421 79 
10 (b) Electricity - by industry - - = - - 

13 (e) Steam generation - - - - - - 
14 Net supply 3 598 7 831 39 796 2 2T2 23 661 ERÇATE 
15 Producer consumption X xX X X X X 
16 Non-energy use x - - - - - 
17 Energy use - final demand * - 33 784 2270 23 553 33 254 
18 Iron mines * - - - - - 
isl Total mining x - - 2 768 181 
20 Pulp and paper and sawmills * - = 150 - 
21 Iron and steel * - = = x = 
2 Smelting and refining # - - - - - 
2 Cement * - - = x - 
25 Chemicals * - - - 1 - 
26 Other manufacturing # - = 101 640 2 088 
27 Total manufacturing x = = 101 865 2 088 
28 Forestry * - - 1 148 10 
29 Construction # - = 5 936 447 
30 Total industrial x - - 107 Pie 9 SS 
31 Railways x - = = PAT = 
32 Canadian airlines # = is 23 2 = 
33 Foreign airlines #: = = = e s 
35 Domestic marine * = = = 5 164 = 
36 Foreign marine # = = = 734 2 
38 Pipelines # = = = = Pi 
So Road transport and urban transit * - 948 = 3 081 = 
40 Retail pump sales * - 36 524 = 2 754 2 
41 Transportation * = 37 472 = 13 804 5 
42 Agriculture * - 455 114 349 758 
43 Residential * = = 1 861 = 20 808 
44 Public administration * = 505 17 a Sie 2 442 
45 Commercial and other institutional * = 1 352 171 ia it: 6 521 
46 Statistical difference * xX xX X x 


5 
TABLEAU 5D. Produits pétroliers raffinés - Nouvelle-ecosse - 1988 Trimestre 4 - Cumulatif de l'année 
Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lour ds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 
x x x X xX X Production 
X x X x x X Exportations 
x Xx X x xX X Importations 
X xX X X xX X Transferts inter-régions 
x xX X X x X Variation des stocks 
X x x x x X Transferts inter-produits 
X X xX X x X Autres ajustements 
950.0 52.6 1-9 182.2 204.8 4 408.6 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
384.7 2 = 4 397-6 a) Energie électrique - par services 
25.4 - = 25.4 b) Energie électrique - par industries 
= = = = = =. e) Production de vapeur 
540.0 52.6 159 182.2 204.8 3 985.7 Disponibilité nette 
x x X X x X Autoconsommation 
= = = = 204.7 204.7 Usage non-énergétique 
483.4 À dc 153 182.3 - 3 364.1 Usage énergétique - écoulement final 
= = = = = 5 Mines de fer 
12.4 - 3740 Total minier 
‘Ped ARE 13592 Pâtes et papier et scieries 
x 4 = = X Sidérurgie 
= = = = = = Fonte et affinage 
X 20,9 = = = X Fabricants de ciment 
153 = = = = hoe Produits chimiques 
2 TSI % = = 100.3 Manufacturier - autres 
172.3 20.5 = = = 212-4 Total manufacturier 
= = = = 4.1 Forestier 
les = = = = Se Construction 
186.8 20.5 = = = 350.8 Total industriel 
- = > = Ses Sociétés ferrovières 
= = Ones JE = 1002 Lignes aériennes canadiennes 
= - = 9.8 = SoM Lignes aériennes étrangéres 
89.2 = = = = DLL EN Lignes maritimes domestiques 
128.1 - = = = 47 Lignes maritimes étrangères 
= = = = = = Pipelines 
= = = = = 107.0 Transport commercial et en commun 
- - - = 12520 Ventes au détail (pompes) 
21123 - Oss 109.6 - 765.2 Transport 
26 = = = = 47.4 Agriculture 
2277.8 = = < S 610.1 Domestique 
29.6 = OLS 63.2 = 262.9 Administration publique 
20.1 = 0.4 go 4 = 327.6 Commerces et autres institutions 
xX X X xX X X Différence statistique 
terajoules 
X xX X X X X Production 
X x X x X X Exportations 
X x X xX X X Importations 
Xx X xX X X X Transferts inter-régions 
X xX X X x X Variation des stocks 
X X xX xX x X Transferts inter-produits 
X x X x X X Autres ajustements 
33 642 2 228 42 6 546 8 108 167 495 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
16 052 = = = = 16 552 a) Energie électrique - par services 
1 058 = = 1 058 b) Energie électrique - par industries 
- - - - = = e) Production de vapeur 
22 532 2 228 42 6 546 8 108 149 886 Disponibilité nette 
X X X X X X Autoconsommation 
- = = = 8 104 8 104 Usage non-énergétique 
200172 869 42 6 548 = 126 492 Usage énergétique - écoulement final 
- - - - = z Mines de fer 
518 - - - = 1 469 Total minier 
5 479 = = = = 5 629 Pates et papier et scieries 
X - = = = x Sidérurgie 
- - = = = = Fonte et affinage 
X 869 = = = X Fabricants de ciment 
307 = = ss = 307 Produits chimiques 
1 130 à = = 32997 Manufacturier - autres 
7 216 869 = = 11 138 Total manufacturier 
- - - 159 Forestier 
62 - - - - 1 448 Construction 
7 795 869 = = = 14 213 Total industriel 
= - = = = 2 071 Sociétes ferroviéres 
- Le 10 3 588 = 3 598 Lignes aériennes canadiennes 
- - + 351 = 351 Lignes aériennes étrangères 
S22 =. = > = 8 886 Lignes maritimes domestiques 
5 345 : = = = 6 079 Lignes maritimes étrangères 
~ - - = - = Pipelines 
- - - - = 4 029 Transport commercial et en commun 
- - = = = 340218 Ventes au détail (pompes) 
3 068 - 10 3 939 - 64 293 Transport 
110 7 - = 1 787 Agriculture 
950 = > = = 23 620 Domestique 
1 410 = 18 221 = 10 036 Administration publique 
838 - 13 338 - 12 544 Commerces et autres institutions 
xX xX X X xX X Différence statistique 
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Nova Scotia 1988 


TABLE 5E. Non-energy Refined Petroleum Products 


a 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-ener gy 
greases products 


thousands of cubic metres 


Quarter 4 - Trimestre 4 
1 Production xX X X X X X 
2 Exports x X x X X X 
3 Imports x xX X X X X 
4 Inter-regional transfers X X X X x X 
5 Stock variation (change and adj.) X x xX xX X x 
6 Inter-product transfers X x X X X X 
7 Other adjustments X X X X X X 
8 Availability 24.3 0.7 24.2 6.0 = 3922 
15 Producer consumption xX X x xX X xX 
16 Final demand 2473 0.7 2472 Sh) - Boaz 
19 Total mining = = = 0.4 = 0.4 
27 Total manufacturing 24.3 = Sag 12.8 = Soc 
28 Forestry = 3 = == = me 
29 Construction = - 14.2 OZ = 14.4 
41 Transportation = = = 226 = 2-6 
42 Agriculture = = = O2 GS On) 
44 Public administration = = = OFS = ORS 
45 Commercial and other institutional = Ole 7 = 0.8 = 1.5 
46 Statistical difference X X X X X X 
TABLE 5F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
Kilotonnes 
Quarter 4 - Trimestre 4 
1 Production 1 048.0 = = = = 1 048.0 
2MEXDOILES 430.8 = = = = 430.8 
3 Imports = = = = = = 
4 Inter-regional transfers OS = = = = AIO 
5 Stock variation (change and adj.) 32 = = = = 2.2 
7 Other adjustments Ait = = = = RS 
8 Availability 608.3 = = = = 608.3 
Transformed to other fuels: 
oS) (ajPeElectrieity = by utilities 586.3 = = = = 586.3 
10 (b) Electricity - by industry - - - - ~ - 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = = = = 
13 (e) Steam generation - - - - - - 
14 Net supply 2220 = = = = 220 
15 Producer consumption ow! = = = = 1.4 
6 Non-energy use = = = = - - 
17 Energy use - final demand 20.6 = = = = 20.6 
19 Total mining - - - - - - 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = = = 
21 Iron and steel xX = = = = X 
22 Smelting and refining = = = - = - 
23 Cement x - - - - xX 
25 Chemicals - - - - - - 
26 Other manufacturing - - - - - - 
27 Total manufacturing 5.5 - - - - 5.5 
43 Residential 14007 - - - - 1427 
44 Public administration 0.4 - - - - 0.4 
45 Commercial and other institutional = = - - - - 
TABLE 5G. Electricity Generated from Fossil Fuels 
Diesel Light Heavy Tay. Diteh. 
Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diesel légers lourds coke de pétr. 
igawatt hours 
Quarter 4 one 
Electricity generated: 
1 by utilities 1 602 = 1 2 381 = 
2 by industry = = = 3s 33 = 
3 Total 1 602 = 10 2 414 = 
Year-to-date 
Electricity generated: 
4 by utilities 5 983 - 27 Zi 1 423 = 
5 by industry - z = = er ë 
6 Total 5 983 = 27 7 1 600 = 
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TABLEAU SE. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
petrochimiaue spéciaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
milliers de mètres cubes 
Year-to-date - Cumulatif de |’ année 
x X X xX xX X Production 1 
x xX x X xX X Exportations 2 
X xX X X X X Importations 3 
x x X x X X Transferts inter-régions 4 
x X X xX x X Variation des stocks 5 
x xX X X x X Transferts inter-produits 6 
x X X x X X Autres ajustements ri 
91.4 253 87.6 L2ES — 204.8 Disponibilité 8 
X X X X X X Autoconsommation 15 
3154 2,9 87.6 22.8 == 204.7 Ecoulement final 16 
- - = las = 123 Total minier 19 
91.4 = 1329 5.6 = 1140 Total manufacturier 21 
~ = = O1 = Os Forestier 28 
- = 137 0.7 = 74.4 Construction 29 
- = - 10.5 - 10.5 Transport 41 
- = 3 O22 = 0.2 Agriculture 42 
- - = fer! = 1.3 Administration publique 44 
= 23 = 3:1 ae 5.9 Commerces et autres institutions 45 
X xX X X X X Différence statistique 46 
TABLEAU 5F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
kilotonnes 
Year-to-date - Cumulatif de l'année 
3 5447] = = = 3 544.1 Production 1 
1 046.1 a = Ss = 1 046.1 Exportations 2 
= = = = = - Importations 3 
= 13930 = = = = - 139.0 Transferts inter-régions 4 
48.8 = = = =359 13.3 Variation des stocks 5 
16.3 = = = = 16.9 Autres ajustements fy 
ee | = = = 35.5 2 362.6 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
2 23428 = = = 30.8 2020587 a) Énergie électrique - par services g 
= = = = = = b) Energie électrique - par industries 10 
15.7 - - = 4.6 2073 c) Coke et gaz manufacturé a 
= = = = = = e) Production de vapeur 13 
76.6 = = - = 76.6 Disponibilité nette 14 
575 = = = = 5.5 Autoconsommation 15 
- = = = = - Usage non-énergétique 16 
Tie = = = = 71.1 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - - = = Total minier 13 
- - = = = 5 Pâtes et papier et scieries 20 
Xx = = = = X Sidérurgie 21 
= = = = = a Fonte et affinage 22 
X = = = = X Fabricants de ciment 23 
- - - - - - Produits chimiques 25 
- - = = = = Manufacturier - autres 26 
2857 = - - - 28.7 Total manufacturier 27 
4220 = = = = 42.0 Domestique 43 
0.4 ~ - - - 0.4 Administration publique 44 
- - - - = - Commerces et autres institutions 45 
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_ = = = = 1 995 par services 1 
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= 8 28 > = 2 064 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
= - = = - 7 440 par services 4 
a 30 109 = < 316 par industries 5 
- 30 109 = = 7 757 Total 6 
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Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
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(d) Refined products 
(e) Steam generation 
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Energy use - final 
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Total mining 
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Residential 
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Construction 
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Transportation 
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9 (a) Electricity - by utilities 
10 (b) Electricity - by industry 
11 c) Coke and manufactured gases 
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13 e) Steam generation 
14 Net supply 
15 Producer consumption 
16 Non-energy use 
17 Energy use - final demand 
18 Iron mines 
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Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
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Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
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32 Canadian airlines 

38 Foreign airlines 

35 Domestic marine 

36 Foreign marine 

38 Pipelines 

39 Road transport and urban transit 
40 Retail pump sales 

41 Transportation 

42 Agriculture 

43 Residential 

44 Public administration 

45 Commercial and other institutional 
46 Statistical difference 


19 653 17 176 
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TABLEAU 6D. Produits pétroliers raffinés - Nouveau-Brunswick - 1988 Trimestre 4 - Cumulatif de l’année 
Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 

fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 

Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 

milliers de mètres cubes 
x X X xX xX X Production 1 
xX X x X Xx X Exportations 2 
x x xX X X X Importations 3 
x X xX X X X Transferts inter-régions 4 
X X x X x X Variation des stocks 2 
xX x X X X X Transferts inter-produits 6 
x x X X X X Autres ajustements 7 
1 951.2 37.6 LT 34.5 160.4 4 520.3 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 

1 328.8 = = a = { 332.3 a) Energie électrique - par services 3 
49.4 = = = 49.4 b) Énergie électrique - par industries 10 
39.8 = = = = 39.8 e) Production de vapeur 13 
Baan 37-68 2.1 34.5 160.4 3 098.7 Disponibilité nette 14 

xX X x X X X Autoconsommation 1S 

= 3 = = 160.4 160.4 Usage non-énergétique 16 
483.8 - ZT, 34.5 = 2 467.5 Usage énergétique - écoulement final 17 
= a Ps = = = Mines de fer 18 
1423 = = = = 49.5 Total minier 19 
295.0 = = = 316.4 Pates et papier et scieries 20 
= = = Sidérurgie 21 

xX - = = ce x Fonte et affinage 22 

X = = = = X Fabricants de ciment 23 

< = = = = = Produits chimiques ide 
L570 = = = = Boers Manufacturier - autres 26 
S320 = = - = 388.8 Total manufacturier ZI 
= = = Fai) Forestier 28 

123 = = = = 2340 Construction 23 
348.7 - - - = 468.3 Total industriel 30 
> = = à 6425 Sociétés ferrovières 31 

= = A = 17.8 Lignes aériennes canadiennes 2 

= = = = = Lignes aériennes étrangères 33 
67.8 = = = 1308 Lignes maritimes domestiques oo 
Cay = = = 0.8 Lignes maritimes étrangères 36 

= = 5 = = 5 Pipelines 38 

= = = K = 12482 Transport commercial et en commun 39 

< = = = 989.0 Ventes au détail (pompes) 40 
68.4 = = Wes - 1 322.6 Transport 41 
> - = = 39.8 Agriculture 42 
17.8 = = = = 282.5 Domestique 43 
23-46 = ac 12.9 = 123.8 Administration publique 44 
2503 = tay Sar = 230.5 Commerces et autres institutions 45 
X x X X X Différence statistique 46 

terajoules 

x X x X x X Production 1 

X xX X x X X Exportations 2 

xX x x X X X Importations 3 

X X x X x X Transferts inter-régions 4 

X X X X X X Variation des stocks 5 

x X X X X X Transferts inter-produits 6 

x x X xX X X Autres ajustements 7 

81 422 1 595 91 i239 6 912 177 138 Disponibilité 8 

Transformé en autres combustibles: 

55 449 = = = = 55 586 a) Énergie électrique - par services 3 
2 063 = = = = 2 063 b) Energie électrique - par industries 10 
1 663 = - - = 1 663 e) Production de vapeur 13 

22 247 1.595 31 1239 6 912 117 826 Disponibilité nette 14 

Xx X xX X X Autoconsommation 15 

: = = = boiz 6 912 Usage non-énergétique 16 

20 190 91 1 239 - 92 890 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - - - = Mines de fer 18 

498 - - - 1 953 Total minier 19 
E2- aie. = = = 13 138 Pates et papier et scieries 20 
- - - - = = Sidérurgie 21 

X = = ci 4 X Fonte et affinage Zz 

xX - - = = x Fabricants de ciment 23 

- - = - = = Produits chimiques 25 

1 043 - = 5 = 20939? Manufacturier - autres 26 
13 874 - - = = 16 049 Total manufacturier 21 
S = = 270 Forestier 28 

180 = = = = 903 Construction 23 

14 553 - - = = 19 175 Total industriei 30 
= = a = 2 455 Sociétés ferrovières 31 

ss = = 641 4 641 Lignes aériennes canadiennes 2 

2 = - 1 - Î Lignes aériennes étrangères 33 

2 828 = f= = = 5 245 Lignes maritimes domestiques 35 
27 - = = = 31 Lignes maritimes étrangères 36 

= - = - - - Pipelines 38 

- - - - = 4 556 Transport commercial et en commun 39 

. = = ss - 34 758 Ventes au détail (pompes) 40 

2 855 = - 642 = 47 688 Transport 41 
- - - - - 1 478 Agriculture 42 

743 - - - = 10 963 Domestique 43 
983 - 43 464 a 4 781 Administration publique 44 

1 056 = 48 132 = 8 805 Commerces et autres institutions 45 
X Xx xX X X Différence statistique 46 
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TABLE 6E. Non-energy Refined Petroleum Products 


OO 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-ener gy 
greases products 


thousands of cubic metres 


Quarter 4 - Trimestre 4 

1 Production x xX X xX X x 

2 Exports X Xx X xX X X 

3 Imports X x x X xX Xx 

4 Inter-regional transfers X X X xX X xX 

5 Stock variation (change and adj.) X X Xx Xx X Xx 

6 Inter-product transfers x X xX xX X xX 

7 Other adjustments X xX X X X xX 

8 Availability 305 ON 23.0 ST 0.1 3254 
15 Producer consumption x X X X xX X 
16 Final demand oe O1 23-10) Bar on 32.4 
19 Total mining = = = 0.8 - 0.8 
21 Total manufacturing 325 = LAS 1.4 - Taz 
28 Forestry = = = Oat = 0] 
jake Construction = = ZO. 0.1 = 20.8 
41 Transportation = = = 2.4 = 2.4 
42 Agriculture = = = OM = OF] 
44 Public administration = = = Oma = 0.1 
45 Commercial and other institutional = 0.1 = 029 0.1 Teil 
46 Statistical difference X X X X Xx 

TABLE 6F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
ki lotonnes 
Quarter 4 - Trimestre 4 

1 Production 128.6 = = = = 128.6 

2 Exports - - - - - - 

3 Imports = = = = LA? 24.2 

4 Inter-regional transfers 718 = - - - 7.8 

5 Stock variation (change and adj.) = 9515 = = = = =3 25 

7 Other adjustments Se = = = - -3.6 

8 Availability 136: ~ - - 242 160.5 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 1862 = = = Lane 160.4 
10 (b) Electricity - by industry - - - - - - 
11 (ce) Coke and manufactured gases = - - - - - 
13 (e) Steam generation - - - - - = 
14 Net supply -- - - - _ == 
15 Producer consumption ~ - - - = = 
16 Non-energy use = - - - - - 
17 Energy use - final demand -- - - - - = 
19 Total mining - - - - = = 
20 Pulp and paper and sawmills - - - - - = 
21 Iron and steel - - - = = = 
22 Smelting and refining - - - - = = 
23 Cement - - = = = = 


25 Chemicals - = = = = E 
26 Other manufacturing - = = = C2 = 
27 Total manufacturing - - = = = a 
43 Residential == = = J - es 
44 Public administration - = = ke 2 a 
45 Commercial and other institutional - - = = = = 


TABLE 6G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


————— 


Diesel Light Heavy tar, pitenr 

Coals Natural gas fuel oil fuel On fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


nn EE RE ee eee 


gigawatt hours 


Quarter 4 

Electricity generated: 
1 by utilities 632 = == 2 1 663 = 
2 by industry = - - = 95 = 
3 Total 632 = == 2 UMS = 


Year-to-date 


Electricity generated: 
by utilities 2 005 = 3 7 58 R19) = 
by industry = 


Total 2 005 = 3 7 SE6bi7, «A 


owns 
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Nouveau-Brunswick 1988 
TABLEAU 6E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 
Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique spéciaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergetiques 
milliers de métres cubes 
Year-to-date - Cumulatif de l'année 
xX xX X X X X Production 1 
X xX x X x X Exportations 2 
xX x X X xX X Importations 3 
xX xX xX X X X Transferts inter-régions 4 
X xX X xX X X Variation des stocks 5 
x x X X X X Transferts inter-produits 6 
xX X x X xX X Autres ajustements 7 
10.5 6 4 12120 216 OFZ 160.4 Disponibilité 8 
X X X X X X Autoconsommation iS: 
10.5 OT 12723 LIT Gaz 160.4 Ecoulement final 16 
- - - 2:39 = 2.5 Total minier 19 
10.5 = 13.0 Boo = 28.8 Total manufacturier 27 
- = OZ = OùZ Forestier 28 
= = 11433 O25 = 1144 Construction 29 
- - - 9.4 = 9.4 Transport 41 
- - = O2 = 0.2 Agriculture 42 
- - = OS = 0.3 Administration publique 44 
= 0.7 = 209 0.2 3.8 Commerces et autres institutions 45 
X x X x X X Différence statistique 46 
TABLEAU 6F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
ki lotonnes 
Year-to-date - Cumulatif de | ‘année 
541.9 = = = = 541.9 Production 1 
= = = = = - Exportations 2 
= = = = 54.1 54.1 Importations 2 
51:6 = = = = 51.6 Transferts inter-régions 4 
-47.6 = - = = -47.6 Variation des stocks 5 
=A ee. = = = = -17.2 Autres ajustements 7 
623.9 - = = ey ea 678.1 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
623.8 = = = 54.1 678.0 a) Energie électrique - par services 3 
= 5 = = = = b) Energie électrique - par industries 10 
- - = = - = c) Coke et gaz manufacturé 11 
- - = = = = e) Production de vapeur 13 
0. = = = = 0.1 Disponibilité nette 14 
= = = = = - Autoconsommation 15 
- re = = = - Usage non-énergétique 16 
0.1 - = = = 0.1 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - - - = Total minier 19 
- = = = = = Pates et papier et scieries 20 
- - = = = = Sidérurgie 21 
- - - - - = Fonte et affinage Ze 
- - - = = = Fabricants de ciment 23 
- - - - - = Produits chimiques 25 
- - = = = = Manufacturier - autres 26 
- - - - = = Total manufacturier LU 
0.1 - - - - 0.1 Domestique 43 
- - = = = - Administration publique 44 
- = = = = - Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 6G. Energie électrique produite a partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood | iquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pate épuisée de centrale combustibles 
gigawatt Heures 
Trimestre 4 
Production de l'énergie électrique: 
= ue = < = Z 297 par services 1 
= 21 51 - = 166 par industries 2 
= 21 51 = = 2 463 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
- - - - - 7 296 par services 4 
7 84 209 “ = 679 par industries 5 
= 84 209 - = 1 415 Total 6 
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TABLE 7A. Primary and Secondary Energy - Quebec - 1988 Quarter 4 
Crude Natural Gas plant Primary Steam 
Coal oil gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Electricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
ki lotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 
1 Production = = = 38 665.8 = 
2 Exports = 66.4 89.1 14.3 1. 89:4.5 = 
3 Imports (Asie Te 2 404.9 = 0.8 66.2 = 
4 Inter-regional transfers = LSA 056 1 59428 16355 Tar Ces z 
5 Stock variation (change and adj.) 19.0 200.3 = Siig = = 
6 Inter-product transfers = = = s = 
7 Other adjustments aS AIRE = = = = 
8 Availability CAS SAS Te 105057 ent 44 207.8 = 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities = = = = = = 
10 (b) Electricity - by industry = = 08 = - = 
11 (c) Coke and manufactured gases = z = = = 
12 (d) Refined products = 316872 = 220 = = 
13 (e) Steam generation = = = = = D iEN 
14 Net supply FAO = 1 504. Wasa 44 207.8 10.1 
15 Producer consumption = = 6.4 4 079.0 = 
16 Non-energy use 48.1 = = 88.3 @ = 
17 Energy use - final demand 170.6 = 1839820 135-9 40 240.0 Oat 
18 Iron mines = = = x X = 
19 Total mining = = = 10.4 662.4 
20 Pulp and paper and sawmills = 7 173.0 = 555 6e5 
72} Iron and steel 7410 = WOES. ee = 641.5 = 
22 Smelting and refining SON = 718.4 ey sieht = 
23 Cement TE = Tan Wen = 130.8 . 
24 Petroleum refining = = 102.3 = SAE = 
2 Chemicals = = GARE = ¥ 86125 1054 
26 Other manufacturing = = 403.1 BBS? Leos as = 
ik Total manufacturing 170.6 = 920.6 2652 17 456.3 TO 
28 Forestry = = - ë - 
S| Construction = = = 115852 = = 
30 Total industrial 170.6 = 920.6 5126 18 119.4 TOS 
31 Rai lways = = = = = = 
34 Airlines = = = = = = 
oO Marine = = = = = = 
38 Pipelines = = 3-6 = = = 
39 Road transport and urban transit = = = 10.2 80.2 = 
40 Retail pump sales = = 2's} = = = 
41 Transportation = = 6.5 TON 80.2 = 
42 Agriculture = = Om 8027 Beek = 
43 Residential = = 154.1 bed 158976 = 
44 Public administration = = 728140) Baz IN7ESES = 
45 Commercial and other institutional = = 288.8 5225 ÉAS65 = 
46 Statistical difference = = ALES on = = 
terajoules 
1 Production = = = = Pe) Sire = 
2 Exports = PRES EST 380 6 820 = 
3 Imports 6 779 SIH eri = 20 238 = 
4 Inter-regional transfers = Sys) Sve 60 411 4 242 feley ‘elicits = 
5 Stock variation (change and adj.) 598 az = 904 : = 
6 Inter-product transfers - - = - - - 
7 Other adjustments -- -1 603 - - - - 
8 Availability 6 187 140 069 57 034 20978 159 148 = 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities - - - - a - 
10 (b) Electricity - by industry - - 33 - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases - - - - - - 
12 (d) Refined products - 140 069 - 51 - - 
13 (e) Steam generation - - - - - - 
14 Net supply 6 187 - 57 001 20971 159 148 28 
15 Producer consumption - - = 163 14 684 - 
16 Non-energy use 1 388 - - 2 323 ~ - 
17 Energy use - final demand 4 798 - 52 768 3 470 144 864 28 
18 Iron mines - = = x x - 
19 Total mining - - - 266 2 385 - 
20 Pulp and paper and sawmills = - 6 552 - 20 004 - 
21 Iron and steel 204 - 4 081 - 2 309 - 
22 Smelting and refining 2 496 - 2 987 - 25 168 - 
23 Cement 2 099 = 802 = 471 : 
24 Petroleum refining - ~ 3 876 - 695 - 
25 Chemicals - = 1 305 = 4 902 28 
26 Other manufacturing - = 15 268 669 9 297 = 
Zi. Total manufacturing 4 798 - 34 2 


28 Forestry 

23 Construction = - 

30 Total industrial 4 798 - 34 871 15322 65 230 28 
31 Railways = = = = 

34 Airlines = - = = = ad 


a Marine = = = : a é 
38 Pipelines = = 136 = a > 
39 Road transport and urban transit = = - = 260 289 = 
40 Retail pump sales = = 110 = = a 
41 Transportation = - 245 - 260 289 = 
42 Agriculture = = 5 784 1.941 Be 
43 Residential = = 5 836 151 48 154 = 
44 Public administration = = 871 15% 6 366 F 
45 Commercial and other institutional = = 10 940 1 340 22 915 = 


46 Statistical difference = = 4 233 4 


TABLEAU 7A. L'énergie primaire et secondaire - 


Total 
primary 


Total 


primaire 


140 
225 
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Quebec 


Secondary 
electricity 


Produits Électricité 


pétroliers 


megalitres 
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Total 


Total 


1988 Trimestre 4 


prim. 
& second. 


prim. 
& second. 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 


Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 7B. Primary and Secondary Energy - Quebec - 1988 Quarter 4 < Year-to-date 
Crude Natural Gas plant Primary Steam 
Coal oil gas NGL’s electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Électricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
ki lotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 
1 Production = = = = 149 388.1 = 
2 Exports = 1101954 226.8 140.7 11 862.6 = 
3 Imports 5217 CHEN ls = 0.8 86.2 - 
4 Inter-regional transfers 81.0 CROSS ay eos 469.8 20005 = 
5 Stock variation (change and adj.) -47.3 242.9 = 9.6 = = 
6 Inter-product transfers = = = os = = 
7 Other adjustments 15 -48.4 = - = - 
8 Availability 748.6 14 957.0 5 406.7 320.3 1636871221 - 

Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities = = = = = = 
10 (bi Electricity = bysindustay = = go = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = = = = 
12 (d) Refined products = 14 957.0 = 6.0 = - 
13 (e) Steam generation = = = = > =3'7 <0 
14 Net supply 748.6 = 5 4035 314.3 1634712: 37 310 
15 Producer consumption = = = 8.1 14 040.4 = 
16 Non-energy use 189-1 = = 340.6 = = 
17 Energy use - final demand 5595 = 5220%:2 403.6 150 045.7 370 
18 Iron mines = = x X xX = 
19 Total mining = = Lat 24.0 2 980.0 - 
20 Pulp and paper and sawmills = = 536.0 = Vet Ae Me = 
21 Iron and steel iis = 456.0 = OA AZ = 
22 Smelting and refining PISTE 296.3 = AS Ves Ub = 
25 Cement 252.4 = Ti we = 461.1 = 
24 Petroleum refining = = S850 = i ACSI = 
BS Chemicals = = Taz ees = 4 783.6 37.0 
26 Other manufacturing = = SIRS) 60.1 Ul bali = 
Park Total manufacturing 55925 = 3229217 60.1 21439905 3420 
28 Forestry = = = = = = 
29 Construction = = = 38.8 = = 
30 Total industrial 5595 = 3°295.4 12229 74257925 370 
31 Railways = - = = = 
34 Airlines = = = = = = 
37 Marine = = = = = = 
38 Pipelines = = 1546 = = = 
Sis] Road transport and urban transit = = = 64.4 9874 = 
40 Retail pump sales = = fas = = = 
41 Transportation = = 2320 64.4 337.4 - 
42 Agriculture = = 03 Fell 1 794.9 = 
43 Residential = = 645.2 GO 43 860.6 = 
44 Public administration = = 69.7 127 0 6 401.8 = 
45 Commercial and other institutional = = HU 7/stals) 9e LS ATAIEE = 
46 Statistical difference = = 196.2 OI == = 
terajoules 
1 Production - = = = 587 797 = 
2 Exports = 43 108 8 590 3 871 42 705 = 
3 Imports 17 649 357 204 = 20 310 = 
4 Inter-regional transfers 2 236 USE NET 213 396 liZecon SSSIEZ = 
5 Stock variation (change and adj.) =i) ey 9 354 = 249 = = 
6 Inter-product transfers = = = = = = 
7 Other adjustments SA, =) Gila = = = = 
8 Availability 21153 575 994 204 806 8 132 589 364 = 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities - - ~ - - - 
10 (b) Electricity - by industry - - 122 = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases - - - - - - 
12 (d) Refined products = 575 994 = 166 = = 
13 (e) Steam generation - - - - - - 
14 Net supply 218158 = 204 683 7 966 589 364 102 
15 Producer consumption - = = 207 50 546 = 
16 Non-energy use 5 461 - - 9 128 ~ - 
17 Energy use - final demand 152692 - 197 250 10 304 540 165 102 
18 Iron mines - - x x M - 
13 Total mining = = 102 613 10 728 = 
20 Pulp and paper and sawmills - - 20 305 - 87 304 - 
2 Iron and steel 578 = 17 274 = 10 948 = 
22 Smelting and refining 7 955 = WAN ees} = 94 758 $ 
23 Cement 750 = Ee RWAS = 1 660 = 
24 Petroleum refining - - 14 585 - 3 705 - 
25 Chemicals = - 5 389 - if ae 102 
26 Other manufacturing - - 53 027 1 534 41 442 - 
27 Total manufacturing 15 692 
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28 Forestry 

29 Construction = = 
30 Total industrial 15 692 - 124 830 3 138 267 766 102 
a Rai lways = = 2 
34 Airlines = = = = = 4 


37 Marine = = = = = % 
38 Pipelines = = 590 = = # 
89 Road transport and urban transit = = = 1 644 1 24 = 
40 Retail pump sales = = 283 = = = 
41 Transportation = = 873 1 644 1 214 
42 Agriculture = = 10 1305 6 462 % 
43 Residential = = 24 440 1 534 157 898 3 
44 Public administration =: = 2 641 306 23 046 = 
45 Commercial and other institutional = = 44 457 Ze Sih 83 778 = 


46 Statistical difference = = 7 433 3 i = 


TABLEAU 7B. L'énergie primaire et secondaire - 


Total 
primary 


Total 


primaire 
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275 
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products electricity 
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- 1988 Trimestre 4 - Cumulatif de l’année 
Total prim. 
& second. 
Total prim. 
& second. 
: Production 
è Exportations 
; Importations 
Transferts inter-régions 
L Variation des stocks 
: Transferts inter-produits 
< Autres ajustements 
z Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
x Total industriel 
: Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
de. Production 
139 308 Exportations 
554 555 Importations 
564 127 Transferts inter-régions 
-5 341 Variation des stocks 
387 Transferts inter-produits 
-38 807 Autres ajustements 
... Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
4 803 a) Énergie électrique - par services 
205 b) Énergie électrique - par industries 
= c) Coke et gaz manufacturé 
576 159 d) Produits raffines 
= e) Production de vapeur 
1 536 514 Disponibilité nette 
87 709 Autoconsommation 
107 519 Usage non-énergétique 
1 333 854 Usage énergétique - écoulement final 
x Mines de fer 
24 232 Total minier 
136 881 Pates et papier et scieries 
29 085 Sidérurgie 
a2 1-274 Fonte et affinage 
15 439 Fabricants de ciment 
18 290 Raffinage pétrolier 
24 058 Produits chimiques 
107 751 Manufacturier - autres 
452 779 Total manufacturier 
lames BA Forestier 
6 463 Construction 
486 845 Total industriel 
8° 275 Sociétés ferrovières 
34 161 Lignes aériennes 
24 638 Maritimes 
615 Pipelines 
30 305 Transport commercial et en commun 
265 210 Ventes au détail (pompes) 
364 203 Transport 
17 818 Agriculture 
251 124 Domestique 
38 390 Administration publique 
175 476 Commerces et autres institutions 
7 432 Différence statistique 
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Production 
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Stock variation (change and adj. 


Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
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Domestic marine 
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Pipelines 
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Statistical difference 
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- 1988 Quarter 4 
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TABLEAU 7C. Produits pétroliers raffinés - Quebec - 1988 Trimestre 4 
Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourdes pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 
439.0 ire 4 et 86.6 464.0 4 186.8 Production 
60.8 - = = 51.9 251.6 Exportations 
472.0 282.0 = 22853 36.0 1 484.8 Importations 
2185 E22. 0 at otar -49.6 bt - 161.6 Transferts inter-régions 
“29.5 FUN See ic | 6a) 44.0 - 221.3 Variation des stocks 
4-3 = Oa OS 8 943 - Transferts inter-produits 
ie 0.5 0.3 = leg! =a Oo. 4 - 205.0 Autres ajustements 
666.8 278.3 326 243.1 821.0 5 274.7 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
14.9 ~ ~ = Sane a) Energie électrique - par services 
0.5 = = = = O55 b) Energie électrique - par industries 
= = = = = = e) Production de vapeur 
651.4 278.3 376 243.1 321.0 5 239.9 Disponibilité nette 
Bae 7 11.9 = mie Oris 219.6 Autoconsommation 
= 246.8 = = 320.6 567.4 Usage non-énergétique 
(oi ANT 19.6 3.5 Case A = 4 338.2 Usage énergétique - écoulement final 
X = = = = X Mines de fer 
UE) = = = - 66.7 Total minier 
2337 - = = = 252.2 Pâtes et papier et scieries 
= = = = = 1.0 Sidérurgie 
2526 = = = = 28.4 Fonte et affinage 
Et B 1525 © = = (dfs A Fabricants de ciment 
125 = = = = 1227 Produits chimiques 
ZEN. ae} = = = 12205 Manufacturier - autres 
350.2 1926 = = - 443.6 Total manufacturier 
6.2 = = o = 2930 Forestier 
m2 = = = = 38.7 Construction 
394.8 15.6 = = = 572.8 Total industriel 
= = = = = fein Sociétés ferrovieres 
= = 0.6 160.5 161.2 Lignes aériennes canadiennes 
= = = 65.8 = 65.8 Lignes aériennes étrangères 
12262 = = = = 15372 Lignes maritimes domestiques 
34.0 = = = 44.1 Lignes maritimes étrangères 
= = = = (8 Fe Pipelines 
= = = S = 189.0 Transport commercial et en commun 
= = = = = 1 992.7 Ventes au détail (pompes) 
156.3 = 0.6 226.3 = 2 683.6 Transport 
3.9 = = = = 80.5 Agriculture 
Aer? = = = = 559.6 Domestique 
16.8 = Ons 3c 1 = 96.7 Administration publique 
38212 Fo] TE = 344.9 Commerces et autres institutions 
== =< = -- - -- Différence statistique 
terajoules 
18 318 736 238 omit 18 691 156 390 Production 
2536 = = = CI 9 645 Exportations 
19697 11 951 = 8 383 1427 58 237 Importations 
=e te A) eee - 226 Slee Oe 2 840 -6 877 Transferts inter-régions 
ml tee zh}: = 106 tt Oy. 1556 -8 279 Variation des stocks 
179 = -10 Salil os as! 356 288 Transferts inter-produits 
3s) 23 10 =—697 -6 681 -8 067 Autres ajustements 
27 824 112736 120 8 734 190225 198 606 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
620 = = & = 1 369 a) Energie électrique - par services 
Ee = = = = 23 b) Énergie électrique - par industries 
- - - - - = e) Production de vapeur 
27 182 11 796 120 8 734 132725 197 214 Disponibilité nette 
1 404 505 = == az 8 119 Autoconsommation 
= 10 459 = = Loree 23 673 Usage non-énergétique 
25 777 831 120 8 734 = 161 388 Usage énergétique - écoulement final 
X = = = x Mines de fer 
1555 = = = So 2 633 Total minier 
9 752 - - = = 10 469 Pates et papier et scieries 
- - = = 40 Sidérurgie 
1 067 = = = = ye ras: Fonte et affinage 
240 657 = = = 923 Fabricants de ciment 
Bes = = = = 530 Produits chimiques 
3 032 174 = = = 5 148 Manufacturier - autres 
14 613 831 = = = 18 294 Total manufacturier 
257 = = = = 941 Forestier 
49 - - - - 1 500 Construction 
16 474 831 = = - 23 428 Total industriel 
= œ je : = 2935 Sociétés ferrovières 
= = 2 5 768 = ENTBS Lignes aériennes canadiennes 
= a = 2 364 = 2 364 Lignes aériennes étrangéres 
5 101 = = = = 6294 Lignes maritimes domestiques 
1 420 = * = 1 809 Lignes maritimes étrangères 
- - - = = 8 Pipelines 
- - - - = 7 095 Transport commercial et en commun 
- 7 = = = 70 179 Ventes au détail (pompes) 
6 522 = 21 sm31 = 96 542 Transport 
162 = = = = 3 002 Agriculture 
510 - - - = 21 634 Domestique 
702 - 11 326 > 3 715 Administration publique 
1 407 = 8 ‘aid = 13 069 Commerces et autres institutions 


Difference statistique 
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TABLE 7D. Refined Petroleum Products - Quebec - 1888 Quarter 4 = Year-to-date 
Refinery Still Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diesel légers 


thousands of cubic metres 


1 Production 425.6 697.2 6 585.0 502.0 SMI612 12508725 
2 Exports 10.4 = Walilke2 29.4 1286 302.1 
3 Imports = a 845.0 181.8 33345 410.8 
4 Inter-regional transfers 24.1 = DS BE Cited ROSES 383.0 
5 Stock variation (change and adj.) = ibe 4 - = Nye oe! 421 75782 254 
6 inter-product transfers =1058 Hes 3453 = 418.7 = 2 eb 52356 
7 Other adjustments 182 = DS 58.8 25%? =Blet 
8 Availability 446.2 699.8 F3 12920 3 001.6 2R267:2 
Transformed to other fuels: 
§ (a) Electricity - by utilities = = = 28.5 42.6 
10 (b) Electricity - by industry = = = = = = 
13 (e) Steam generation = = = = 3 = 
14 Net supply 446.2 699.8 711873 1113810 2297320 2922425 
15 Producer consumption 8.0 699.8 0.6 aa 3.8 120 
16 Non-energy use * = = = 7, e 
17 Energy use - final demand * = ey ate 111223 72 KR 2922325 
18 Iron mines * = = X 7 
13 Total mining x = = 0.4 68.6 3925 
20 Pulp and paper and sawmills * = = = FO = 
ZA Iron and steel * = Sins = 
22 Smelting and refining * F = = FAT = 
MS Cement * = = = Zeb = 
25 Chemicals x = = 3 150 = 
26 Other manufacturing * = = SOL) 66.9 82.6 
Da. Total manufacturing x - - 528 15629 82.6 
28 Forestry x = 0.6 66.0 6.8 
29 Construction * = = F2 à 107.0 28.4 
30 Total industrial me - = 920 398.5 15723 
31 Rai lways * = = = 93906 = 
Oz Canadian airlines # = = = = = 
ae Foreign airlines x = = = = = 
35 Domestic marine * = = = l'OS = 
36 Foreign marine * = = 427.0) = 
38 Pipelines * = = = 0.6 = 
33 Road transport and urban transit * = AO = 525.8 = 
40 Retail pump sales * = 6 468.4 = 170530 = 
41 Transportation * = 6207355 = IM9685 = 
42 Agriculture * = 106.3 Se 108.1 40.1 
43 Residential * = = 130.0 = 1) 585. 4 
44 Public administration x = 50.1 1 AS) EM 
45 Commercial and other institutional * = AB PS) SLR 408.9 
46 Statistical difference x = -- = == -- 
terajoules 
1 Production 11354 29093 AXE 18 914 12297276 42 063 
2 Exports 264 = 3 855 O7 486 11 685 
3 Imports = = S2e1 53 6 851 12 891 15 890 
4 Inter-regional transfers 609 = CSN = 4) 425 = fee 06 14 816 
5 Stock variation (change and adj.) - 426 = -5 974 155 =f NG -4 850 
6 Inter-product transfers = PS 111 SAlES OT -8 802 2421 
7 Other adjustments 21 = MS 5E LAS 976 20362 
8 Availability 11 881 29 204 246 720 6 517 116 102 87 694 
Transformed to other fuels: 

§ (a) Electricity — by utihities - - - = 1MTOS 1 649 
10 (b) Electricity - by industry - - - - 2 - 
13 (e) Steam generation - - - - - - 
14 Net suppl} 11 881 29 204 246 720 6 517 114 997 86 045 
15 Producer consumption 205 29 204 22 Î 146 39 
16 Non-energy use * - - - - - 
17 Energy use - final demand x - 246 698 6 516 114 852 86 006 
18 Iron mines * = = = x = 
1 Total mining x - - 16 2 653 1 528 
20 Pulp and paper and sawmills * = = = ye gels = 
21 Iron and steel # - - = 131 =~ 
ee Smelting and refining # = = = 452 = 
23 Cement * = = = 99 = 
42 Chemicals x - - - 64 - 
26 Other manufacturing * - = 218 2 588 3 196 
27 Total manufacturing x = = 218 6 069 3 196 
28 Forestry * - = 24 2 552 261 
23 Construction # - = 3 4 139 1 099 
30 Total industrial * - - 341 15 413 6 O86 
31 Rai lways * = = = 99275 = 
32 Canadian airlines * = = = = 4 
a3 Foreign airlines *: = = = = = 
35 Domestic marine * - = = 4 151 = 
36 Foreign marine * - - = he525 = 
38 Pipelines * = 7. = 25 = 
ag Road transport and urban transit * = C110 = 2037 = 
40 Retail pump sales * 2 224 196 = 40 731 = 
41 Transportation x = 231 305 = 76 143 = 
42 Agriculture * : 3 686 138 4 182 1 552 
43 Residential # = - 4 899 = 61 325 
44 Public administration * - 1 735 51 6 651 I 2AL 
45 Commercial and other institutional x = Sela 1 088 12 463 15 816 
46 Statistical difference x =-- ee = = = 
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TABLEAU 7D. Produits pétroliers raffinés - Quebec - 1988 Trimestre 4 = Cumulatif de | ‘année 
Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 
1131:4 12,3 55.9 740.9 1 809.9 16 929.4 Production 
360.7 = = = 230.6 1 057.0 Exportations 
863.0 802.0 — AA 43208 4 530.9 Importations 
49183 -42-5 an PAT rie 408.7 - 805.1 Transferts inter-régions 
2364 0.8 2:9 325 43.0 - 382.2 Variation des stocks 
47.6 176 2155 379 54.9 - Transferts inter-produits 
1072 = 122 4220 SUN ES - 971.0 Autres ajustements 
1 889.2 833.2 2159 1 038.7 1152171 19 009.4 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
49.1 = = = = 120.3 a) Energie électrique - par services 
159 = = = = 220 b) Energie électrique - par industries 
= iS = = > = e) Production de vapeur 
1 838.1 03522 210 1 038.7 125211 18 887.1 Disponibilité nette 
14551 58.8 = 0.1 Noid 888.4 Autoconsommation 
- 692.7 = = 1 519.8 2 212.6 Usage non-énergétique 
723.0 81.8 2173 1 038.6 - 15 348.1 Usage énergétique - écoulement final 
X = 2 = = X Mines de fer 
143.7 = = 25283 Total minier 
635.9 = = Fr = 706.6 Pates et papier et scieries 
= = = = = 344 Sidérurgie 
165.0 = = = = 176.7 Fonte et affinage 
16.9 68.2 = = 87.7 Fabricants de ciment 
30.7 = = = = 32.4 Produits chimiques 
120.9 136 = = = 289.8 Manufacturier - autres 
1695 81.8 = = = 1 296.6 Total manufacturier 
12.6 = = fa = 86.2 Forestier 
3.6 = = = = Was AZ: Construction 
112336 81.8 = = = 1 776.3 Total industriel 
= = = = = 239.8 Sociétés ferrovières 
- = 522 645.7 = 648.9 Lignes aériennes canadiennes 
= = = 302.1 = 3024 Lignes aériennes étrangères 
354.0 = = = = 461.3 Lignes maritimes domestiques 
98.1 = = = = 140.1 Lignes maritimes étrangères 
= = = = = 0.6 Pipelines 
= = = - = 18079 Transport commercial et en commun 
- - - - - 125215 Ventes au détail (pompes) 
452.0 - ayn 947.8 = 10 045.1 Transport 
11.6 = = = = 269.8 Agriculture 
24.6 = = = 1 740.1 Domestique 
209 = 2.0 48.2 = 327.8 Administration publique 
Bove = 15.5 42-07 1 189.1 Commerces et autres institutions 
-- -0.1 - == = -0.1 Différence statistique 
terajoules 
14 754 3 088 1 874 26 620 73 868 632 142 Production 
15 053 = = = 8 583 41 033 Exportations 
36 011 33 989 Î LORS 16 454 175 060 Importations 
=20 503 -1 800 =|) (O}s}s) =p Tach 15 688 -30 814 Transferts inter-régions 
11214 32 97 oi MO 4 12592 -13 970 Variation des stocks 
1 985 69 =a 10328 1 533 387 Transferts inter-produits 
426 Ss 4) -1 508 = Omioe -38 238 Autres ajustements 
78 835 25-213 712 37 320 64 177 711 473 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
2,054 = = = - 4 803 a) Energie électrique - par services 
81 ss = = = 83 b) Energie électrique - par industries 
- = = = = = e) Production de vapeur 
76 703 35 313 Ties 37 320 61 177 706 588 Disponibilité nette 
4 801 2 492 = 45 36 957 Autoconsommation 
2 240387 = = 61 132 90 488 Usage non-énergétique 
11307 3 467 712 37-318 = 567 471 Usage énergétique - écoulement final 
x - - - - x Mines de fer 
5 998 - - 10 196 Total minier 
26 537 = = = = Poets Pates et papier et scieries 
= = = = 131 Sidérurgie 
6 886 = = Fr = 7 338 Fonte et affinage 
707 2 890 = z = 3 696 Fabricants de ciment 
{- 283 - - = 1 346 Produits chimiques 
5 045 576 = à = 11 623 Manufacturier - autres 
40 457 3 467 ca! = 53 406 Total manufacturier 
534 - = = 3371 Forestier 
151 - = = = 5 472 Construction 
47 139 3 467 = 7 = 72 445 Total industriel 
- - = = = 30275 Sociétés ferrovières 
= = 106 282200 = 23 306 Lignes aériennes canadiennes 
= * = 10 856 = 10 856 Lignes aériennes étrangères 
14 770 = © = = 180974 Lignes maritimes domestiques 
4 092 - = = = STI Lignes maritimes étrangères 
= - ~ - - 5 Pipelines 
- 7 - - = 27 446 Transport commercial et en commun 
= = = = 264 927 Ventes au détail (pompes) 
18 862 - 106 34 055 - 360 472 Transport 
483 - - = = 10 042 Agriculture 
1 028 - - > -: 67 252 Domestique 
916 - 86 1 730 - 12 396 Administration publique 
3 473 - 520 1 533 = 44 864 Commerces et autres institutions 
-- -3 = -- -- -4 Différence statistique 
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Quebec - 1988 


TABLE 7E. Non-energy Refined Petroleum Products 


ooo 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-ener gy 
greases products 


thousands of cubic metres 


Quarter 4 - Trimestre 4 
1 Production 114.0 Th coal igo 30.4 1398 464.0 
2 Exports 46717 FE 28 0.3 = Pas 
3 Imports = 0.8 = FA 3000 36.0 
4 Inter-regional transfers 06 ete -43.6 225 TAC 7631 
5 Stock variation (change and adj.) Sie | =a) -47.9 12.4 86.6 44.0 
6 Inter-product transfers =i 2 =e ete) où? 120 9.3 
7 Other adjustments mle ee) CRE) 193 Rue - 168.4 
8 Availability 677 6.4 176.0 41.9 2320 321.0 
15 Producer consumption 0.1 Ze = 02 = 0.3 
16 Final demand 67.6 6.4 176.0 ANT, 29% 0 320.6 
18 Total mining = = = 203 - Pod 
ZT Total manufacturing 67.6 = OS 1523 = 193927 
28 Forestry = = à 1.6 = 1.6 
29 Construction = = 65e SR = 66.8 
41 Transportation = = = 12°0 = 1250 
42 Agriculture 5 = = 0.8 0.8 
44 Public administration = = = Ome = O55 
45 Commercial and other institutional = 6.4 = Une) 29210 43.0 
46 Statistical difference c = = = - - 
TABLE 7F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
ki lotonnes 
Quarter 4 - Trimestre 4 
1 Production = = = - - 
2 Exports = = - - - - 
3 Imports = = = 88.9 148.8 LIN 
4 Inter-regional transfers = = = - - - 
5 Stock variation (change and adj.) 2349 - - -5.4 48.3 19.0 
7 Other adjustments == = - ~ - -- 
8 Availability 23019 = = 94.3 100.5 2187 
Transformed to other fuels: 
9 4a), Electiniicity siby wHlllitiies - - - - - 
10 (b) Electricity - by industry - - - - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases - - - - - - 
13 (e) Steam generation - - - - - - 
14 Net supply 2329 = = 94.3 100.5 218.7 
15 Producer consumption - - - ~ - - 
16 Non-energy use - - - LU 43.8 48.1 
17 Energy use - final demand 239 - - 90.1 56.7 170.6 
19 Total mining - - - - - 
20 Pulp and paper and sawmills = - - - - - 
21 Iron and steel - - - - 720 me Q 
22 Smelting and refining -- - - 90.1 - 90.1 
23 Cement peels) = = = AGia7 SNS 
25 Chemicals - = = = = = 
26 Other manufacturing - - - - = - 
27 Total manufacturing 23.9 - - 30.1 56.7 170.6 


43 Residential - - - - 
44 Public administration = = = = 
45 Commercial and other institutional - - - = 


TABLE 7G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


RE EE 


Diesel Light Heavy Tarh,*Dirtehz 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


Re Se ee en SD EN le AN ee re NS NN eee 
9 À ; gigawatt hours 
uarter 


Electricity generated: 


1 by utilities = = 24 36 39 = 
2 by industry = 7 ES Ei iS = 
3 Total * ih 24 36 44 = 
Year-to-date 
Electricity generated: 
4 by utilities a = 89 133 129 = 
5 by industry - 25 =s = 17 z 
6 Total = 25 90 133 146 


ae |: Gere 


Quebec 1988 
TABLEAU 7E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 
Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique spéciaux/ graisses produits produits non- 


base-naphte 


lubrifiantes 


énergétiques 


milliers de mètres cubes 
Year-to-date - Cumulatif de l’année 
455.5 2127 889.9 ager 333.1 1 809.9 Production 1 
178.8 0.5 5023 ts 0 = 230.6 Exportations 2 
162.6 389 4.4 625 254.8 432.3 Importations 3 
AA —1+3 = 12958 tie 527.1 408.7 Transferts inter-régions 4 
ares 3.8 -28.8 20.2 Bye 43.0 Variation des stocks 5 
138.0 2923 61 =0:9 ST 54.9 Transferts inter-produits 6 
-40.6 4.3 3-8 54.1 = 919.1 - 911.1 Autres ajustements 7 
541.7 2121 12720 1552 66.0 1 521.1 Disponibilité 8 
0,3 Des == 0.6 = 1.2 Autoconsommat ion 15 
541.4 30.8 12020 154.6 66.0 1 519.9 Ecoulement final 16 
- - = 5 = 8.5 Total minier 19 
541.4 = 340.0 56.1 = S31-5 Total manufacturier 27 
- - = 5.7 = 57 Forestier 28 
- = 387.0 475 = 391.5 Construction 23 
~ - - 49.6 = 49.6 Transport 41 
- = fag 2.4 Agriculture 42 
- = = 220 = 2.0 Administration publique 44 
= 30.8 = AE 66.0 122.8 Commerces et autres institutions 45 
= = — == = -- Différence statistique 46 
TABLEAU 7F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
ki lotonnes 
Year-to-date = Cumulatif de |’ année 
= = = = = - Production 1 
= = = = = - Exportations 2 
= = = 293.6 S281 621.7 Importations 3 
81.0 = = = = 81.0 Transferts inter-régions 4 
-34.4 = = SOE 21.4 -47.3 Variation des stocks 5 
hes = = = = -1.5 Autres ajustements 7 
113:2 = = 304.1 330.5 748.6 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
= = à = = = a) Energie électrique - par services 9 
- - = = = = b) Energie électrique - par industries 10 
- - - - - c) Coke et gaz manufacturé 11 
- - = = = = e) Production de vapeur 13 
11959 = = 304.1 330.5 748.6 Disponibilité nette 14 
- = = - Autoconsommation 15 
= = = 1720 W221 189.1 Usage non-énergétique 16 
11359 = - 28721 158.5 559.5 Usage énergétique - écoulement final 17 
~ - - - - - Total minier 19 
- = = = Pâtes et papier et scieries 20 
- = = = 19.9 1829 Sidérurgie 21 
0.1 = = 28721 = 2872 Fonte et affinage LE 
113.8 = = 2 138.6 252.4 Fabricants de ciment 23 
- - - - - = Produits chimiques 25 
- - - = = = Manufacturier - autres 26 
11279 - - 287-1 15825 559325 Total manufacturier 27 
- - - - - - Domestique 43 
- ~ = = = - Administration publique 44 
- - - = = - Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 7G. Energie électrique produite a partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood | iquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pate epuisee de centrale combustibles 
gigawatt Heures 
Trimestre 4 
Production de l'énergie électrique: 
=: - =~ = = 100 par services 1 
- ~ - - = 12 par industries 2 
- - - - - 111 Total 3 
Cumulatif de |’ année 
Production de l'énergie électrique: 
= - = = -20 332 par services 4 
= = 2 - - 42 par industries £ 
- - - - -20 374 Total 6 


- 78 - 


TABLE 8A. Primary and Secondary Energy - Ontario - 1988 Quarter 4 

Crude Natural Gas plant Primary Steam 
Coal oil gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Électricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
ki lotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 
1 Production = 5072 12976 = Zi 2106 1852901 
2 Exports 3 899.4 541.2 59529 NS APS Ge 

3 Imports sr ERA 184.4 180.2 54.9 813.0 
4 Inter-regional transfers 99523 RD LES 5 886.5 1N08505 383.6 - 
5 Stock variation (change and adj.) 1 926.6 4.2 099875 = 23522 = = 
6 Inter-product transfers = = 78.0 = = = 
7 Other adjustments 199.3 Silt = - - = 
8 Availability 5 260.2 3 BI), 7 Ger 2ins TARIF 26 815.7 185297 

Transformed to other fuels: 
§ (a) Electricity - by utilities 3 500.0 = On] - - - 
10 (b) Electricity - by industry 4.0 = 52.6 - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases so Sif eZ = = = - - 
12 (d) Refined products = 6 855.01 = 135.4 - - 
13 (e) Steam generation = = 1453 = = 23325 
14 Net supply 199.0 = 6 660.3 644.3 26 815.7 imoose2 
15 Producer consumption = = = AE 3 600.0 = 
16 Non-energy use = = 189.4 527s = - 
17 Energy use - final demand 199.0 6 068.9 444.1 2307459 INS6S72 
18 Iron mines = X x X = 
19 Total mining = = TA UT 1 411.0 - 
20 Pulp and paper and sawmills ls = 298.9 = 2 040.7 = 
21 Iron and steel = = S20.14 = INDES = 
22 Smelting and refining = = 78.0 = 305.4 = 
23 Cement WZ = 1122 = 236.4 = 
24 Petroleum refining = = 12089 = 488.9 = 
25 Chemicals = = Wale Z = 1270220 IMSEUS 
26 Other manufacturing 41.4 = 1 641.4 285.8 4 053.8 0.3 
27 Total manufacturing 199.0 = 2 642.8 285.8 10 490.8 1 56025 
28 Forestry = = = = = = 
29 Construction = = = Las = = 
30 Total industrial 199.0 - 2014.4 287.0 11 901.8 1 560.5 
Si Rai lways = = = = = = 
34 Airlines = = = gS 2 x 
37 Mar ine = = = a =; = 
38 Pipelines = = 2878 = 46.0 = 
39 Road transport and urban transit = = = 174.5 196 = 
40 Retail pump sales = = a 0 = = = 
41 Transportation = = 290.3 174.5 12526 = 
42 Agriculture = = GEL =e 663.1 128 
43 Residential = = PB ET at eng Oe Bei 7 F 
44 Public administration = = 84.6 079 673.0 = 
45 Commercial and other institutional = = 1M022%70 PIRE 8 828.3 0.9 
46 Statistical difference = - 402.0 =n == = 
terajoules 
1 Production = 11985 4 910 = 97 980 4 207 
2 Exports = 34 636 20 499 16 436 EN75 = 
3 Imports Wes HIRE 7 103 6 826 1 008 fi, SS) = 
4 Inter-regional transfers 20 985 29807814 CLL ABZ Fate Talley | 1 381 = 
5 Stock variation (change and adj.) BA Sil? 162 =3i7 824 -6 289 = = 
6 Inter-product transfers = = 2 788 = = 
7 Other adjustments 55099 = lists) = z = = 
8 Availability 145 040 267 841 254 832 18 422 96 536 4 207 
Transformed to other fuels: 

Ss) Va) Electricity =—sby utilities 93 994 - 2 = = = 
10 (b) Electricity - by industry Wats = 1992 = = = 
11 (c) Coke and manufactured gases GS ps) = = = = 
12 (d) Refined products = 267 841 = 3 481 = = 
13 (e) Steam generation = = 543 = = = 
14 Net supply 5 re - 252 294 14 940 36 536 4 299 
15 Producer consumption - - = LOS 12, GO) = 
16 Non-energy use = = (ays 12221 = = 
17 Energy use - final demand 72 - 229-892 112398 119 430 42299 
18 Iron mines = - * x X = 
19 Total mining - - 27 A0 -43 5 079 - 
20 Pulp and paper and sawmills 451 = MMS a4 = 7 346 = 
2) Iron and steel - - 12 126 - 5 989 - 
22 Smelting and refining - - 2 955 - 1 099 - 
23 Cement 4 991 - 462 = 851 = 
24 Petroleum refining - - 4 581 - gi 7a) - 
25 Chemicals = - 6 486 - 6 127 4 290 
26 Other manufacturing 330 - 62117 7 296 14 594 1 
vail Total manufacturing LS varie - 100 111 7 296 370767 4 291 
2 Forestry - = - = = = 
2 Construction - - = 74 - - 
30 Total industrial Bre - 102 821 73 27 42 846 4 291 
31 Rai lways = - = = = - 
34 Airlines = = é. es ca Es 
oid Marine - = a hg x 5 
38 Pipelines = - 10 883 - 165 - 
39 Road transport and urban transit = = = 4 455 287 . 
40 Retail pump sales = = 114 = = % 
41 Transportation = - 10 997 4 455 452 - 
42 Agriculture = = 2250 -87 2 387 5 
43 Residential = = 71 904 -1 044 3937589 = 
44 Public administration = - 3 205 229 2 423 - 
45 Commercial and other institutional = = 33412 710 St C82 2 


46 Statistical difference = = 155229 -16 ee = 


TABLEAU 8A. L'énergie primaire et secondaire - 


Total 
primary 


Total 
primaire 


030 
222 
636 
698 
866 
788 
915 
878 


396 
107 
159 
323 
543 
743 


ki lotonnes 
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Coke 


149.6 


0. 
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Petroleum 
products 
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Total 


1988 Trimestre 4 


pr im. 


& second. 


Total 


prim. 


& second. 


631 


254 


667 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pates et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 


Construction 
Total industriel 
Sociétés ferroviéres 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 


c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufecturier 
Forestier 


Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovieres 
Lignes aeriennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest i que 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 8B. Primary and Secondary Energy - Ontario - 1988 Quarter 4 = Year-to-date 
Crude Natural Gas plant Primary Steam 
Coal oi | gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Électricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
ki lotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 

1 Production = 19026 508.7 = 106 071.4 RVTOTEZ 

2 Exports = SO PETA 2 2 LO TeS 7 438.5 = 

3 Imports 16 801.5 795.1 383.4 26a 2 2450. 6 = 

4 Inter-regional transfers 4 919.9 28 939.2 23 271.8 4 403.1 PRIS AS2 = 

5 Stock variation (change and adj.) INSEE 17.5 241.2 -69.5 - - 

6 Inter-product transfers = = 270.8 = = = 

7 Other adjustments AS = 8 à = - 

8 Availability 20 168.2 26 681.1 2103604717 2 535.3 10808757 427012 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities VS ROM Bie > OZ - 7 - 
10 (b) Electricity - by industry 48.2 = 225.9 - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases 6 256.8 - - - - - 
12 (d) Refined products = 26 681.1 = 640.4 - - 
13 (e) Steam generation = = ES = = = soo 2.6 
14 Net supply 785.0 ~ 22 085.5 1 894.9 103 875.7 ce sient: 
15 Producer consumption = = = 1.8 10: 815.8 = 
16 Non-energy use = = 794.7 16.5 tS = = 
17 Energy use - final demand 785.0 = 21 158.9 IMSS 252 1300122 503536 
18 Iron mines = = X x xX = 
19 Total mining = = 270.4 333 EU28lc 7 = 
20 Pulp and paper and sawmills 64.1 = 1 085.9 = He SW Agee = 
21 Iron and steel = = 22158 = 6 435.4 = 
tafe Smelting and refining = = Sioa = 1 100.6 = 
23 Cement 669.9 = 48.2 = 805.5 = 
24 Petroleum refining = = 4726 = 1 853.7 = 
25 Chemicals = = INOTB 27 = 6 859.5 LT PAT E 
26 Other manufacturing ei (0) = Amos eS SE 16 638.4 129716 
27 Total manufacturing 785.0 = 8 862.4 385.5 41 670.5 5 347.2 
28 Forestry = = == = = = 
29 Construction = = = 86.8 = = 
30 Total industrial 785.0 = MIE 28 505.6 46 952.2 5347.72 
31 Rai lways = = = = = = 
34 Airlines = = = = a = 
37 Marine = = = = = = 
38 Pipelines = = 1 083.8 = MITE AS 
93 Road transport and urban transit = = = 4797 343.8 = 
40 Retail pump sales = = Wes | = = = 
41 Transportation = = 1 096.0 479.7 566.3 = 
42 Agriculture = = 215.9 66.5 POLE UT 
43 Residential = = Goce 118.8 4120259 = 
44 Public administration = = LEUR 19.0 secede = 
45 Commercial and other institutional = = 3 768) | 14286 SEM? 7e 29 
46 Statistical difference = = 131189 USE == = 

terajoules 

1 Production - 7 340 19 268 = 381 857 12 928 

Z -EXponts = ES TAS) 83 760 60 441 26 778 = 

3 Imports 487 244 30 618 148522 4 974 8 966 = 

4 Inter-regional transfers 106 396 1 114 448 881 537 NES 3 908 = 

5 Stock variation (change and adj.) 42 948 672 -5 348 Sp 740) = = 

6 Inter-product transfers = = TONZ59 = = = 

7 Other adjustments 341 = = = = 

8 Availability 551 032 1 027 488 847 174 57 090 3730953 12 928 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 345 427 - 7 - - - 
10 (b) Electricity - by industry 1 398 = 8 556 = = = 
11 (ce) Coke and manufactured gases 181 442 = = = = Ë 
12 (d) Refined products = 1 027 488 = 16 454 = = 
13 (e) Steam generation - - 2 011 = = = 
14 Net supply 22 765 = 836 599 40 636 73953 14 723 
15 Producer consumption - = = 46 38 937 = 
16 Non-energy use - - 30 101 35 418 - - 
17 Energy use - final demand 22 765 = 801 501 34 011 468 044 14 723 
18 Iron mines = = x X xX = 
19 Total mining - - 10 242 850 19 014 - 
20 Pulp and paper and sawmills 1859 = ASE = 2 BAS = 
21 Iron and steel = = 46 283 = ee LANTA = 
22 Smelting and refining = = 11 962 = 3 962 = 
23 Cement 19 428 = 1 824 = 2 900 = 
24 Petroleum refining - - 17 903 - 6 673 - 
25 Chemicals = = 38 587 = 24 694 14 348 
26 Other manufacturing 1 478 - 178 017 9 842 59 898 356 
27 =Total manufacturing 22 765 - 335 708 9 842 150 014 14 705 
28 Forestry - = == : > = 
29 Construction - = = 2 O46 = = 
30 Total industrial 22 765 - 345 950 12 908 163 028 14 705 
31 Rai lways - = £ = 2 “ 
34 Airlines - = = a - = 
BY Marine = = : = = + 
38 Pipelines = - 41 056 - 801 - 
39 Road transport and urban transit = - - 12 247 10288 - 
40 Retail pump sales = = 460 = = = 
41 Transportation = - 41 516 12 247 2 039 = 
42 Agriculture = = 8 216 1 698 3 086 10 
43 Residential = os 253 544 48083 148 330 = 
44 Public administration = = 3 538 485 11 664 = 
45 Commercial and other institutional - = 1420737 3 641 127 898 8 


46 Statistical difference = = 4 997 -47 — 


TABLEAU 8B. L'énergie primaire et secondaire - 
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Total prim. 
& second. 


Total prim. 
& second. 


1988 Trimestre 4 - 


297 
285 
973 
368 
478 
380 


125 
883 
442 
342 
163 
131 


Cumulatif de l'année 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domest ique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 8C. Refined Petroleum Products - Ontario - 1988 Quarter 4 
Refinery Still Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 


thousands of cubic metres 


1 Production 1501 391.3 VASE hat 164.2 865.4 895.2 
2 Exports 169.3 œ 90.7 5.9 SS 1742 
3 Imports 493 = Silo 18.6 18.0 5720 
4 Inter-regional transfers 2974 = 99.8 dis 133.0 11504 
5 Stock variation (change and adj.) AT -2.7 -10.0 -7.5 -44.3 44.0 
6 Inter-product transfers SAS LAC 114.9 = Nei 4 144.6 AIR 
7 Other adjustments 148.7 SE 145.0 =o 41.6 921 
8 Availability 314.5 318.0 3 308.4 60.0 12215-6 Boze 
Transformed to other fuels: 
§ (a) Electricity - by utilities = = = = == 22 
10 (b) Electricity - by industry = = = = Lee = 
13 (e) Steam generation = = = = = = 
14 Net supply 314.5 318.0 3 308.4 60.0 leeziioas, 588.7 
15 Producer consumption 3-4 318.0 OE == 128 0.5 
16 Non-energy use * = = = = 
17 Energy use - final demand x a) SOs! 5379 18287 588.2 
18 Iron mines * Fs = = X = 
19 Total mining x = = 0.7 2320 2.5 
20 Pulp and paper and sawmills * = = = 11229 = 
21 Iron and steel * = = = 4.9 = 
PL Smelting and refining * = = = SE = 
ia Cement * = = 1.0 = 
25 Chemicals x = = = 0.6 = 
26 Other manufacturing x = = 1.9 35.1 18.1 
27 Total manufacturing x = os sk) 59-5 1S 
28 Forestry * = = == er OES 
29 Construction * = = 0.3 6225 10.0 
30 Total industrial x = = 209 15927 3126 
31 Railways # = = = 224.2 = 
32 Canadian airlines * 3 = = = = 
33 Foreign airlines x = = = = = 
35 Domestic marine * S r= = ZE 72 = 
36 Foreign marine * = = = HET = 
38 Pipelines * = = = 0.9 = 
ag Road transport and urban transit x = 84.9 = Lia = 
40 Retail pump sales * = 3 040.5 = 263.4 = 
41 Transportation * 3512524 = 806.7 = 
42 Agriculture x = Bee 165 69.4 Geers 
43 Residential * = 40.6 = 409.2 
44 Public administration x = 16.3 0.8 2979 Thiers 
45 Commercial and other institutional * = Giled 14.1 149.9 1298 
46 Statistical difference * = == - -- -- 
terajoules 
1 Production 4 110 is) SISO 102 168 6 188 33h 473 34 628 
2 Exports 4 694 = SM 43 (HES) 12418 6 758 
3 Imports 109 = 28881 702 697 28205 
4 Inter-regional transfers = YAS = ss) LOG) 418 5 146 =paOao 
5 Stock variation (change and adj.) -6 185 = AU) - 347 = 283 ih Yale erOz 
6 Inter-product transfers =. 17/0) SONS 3 981 =f {GHiy 5 594 rt 
7 Other adjustments 4 005 = 7 5 026 SUA Tot 350 
8 Availability 8 294 128271 114 670 28259 47 020 22 904 
Transformed to other fuels: 

9° (a) sElectriicity — bysutrlit ies - = = = 1 131 
10 (b) Electricity - by industry - - - - 86 - 
13 (e) Steam generation - - 7 7 - - 
14 Net supply 8 294 13827 114 670 2253 46 933 LEOUTEZ 
15 Producer consumption 95 10271 4 -- 63 19 
16 Non-energy use * = - - - = 
17 Energy use - final demand x - 114 665 2 259 46 869 22 753 
18 Iron mines * - - - ye - 
19 Total mining x - = 25 889 98 
20 Pulp and paper and sawmills * = = = 69] = 
21 Iron and steel x - - = 191 = 
22 Smelting and refining * = = = 1 = 
23 Cement * - - - 39 - 
jé Chemicals * - - - 24 - 
26 Other manufacturing * = The 1 357 701 
27 Total manufacturing x = = 72 2 302 701 
28 Forestry x = = 1 413 35 
29 Construction * = = 11 2 419 388 
30 Total industrial * = = 109 6 023 1 223 
31 Railways * - - = 8 673 - 
32 Canadian airlines *x = = = = = 
33 Foreign airlines * = = zs 2 a 
35 Domestic marine * = = = 1 015 = 
36 Foreign marine * = < = 764 a 
38 Pipelines # = S = 34 = 
33 Road transport and urban transit x = 2 943 = 10 532 = 
40 Retail pump sales * = 105 383 = 10 187 = 
41 Transportation # - 108 327 = 31 204 = 
42 Agriculture * - 2° 606 56 20686 901 
43 Residential * = = 1 531 vs 15 826 
44 Public administration * - 564 32 1187 438 
45 Commercial and other institutional x = 3 169 532 5 800 4 365 
46 Statistical difference x -- SE ae ae ae 
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mestre 4 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique - par services 
industries 


b) Énergie électrique - par 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique - par services 
industries 


b) Énergie électrique - par 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes canadiennes 
Lignes aériennes étrangères 
Lignes maritimes domestiques 
Lignes maritimes étrangères 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 8D. Refined Petroleum Products - Ontario - 1988 Quarter 4 = Year-to-date 
Refinery Sta Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oi | fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 


thousands of cubic metres 


1 Production 958.6 1 665.4 (145170 541.8 3:500.4 2716.9 
Export &s 477.6 = SZ. 0 18%.) 12529 507.4 
3 Imports An 4 SO Z LISE 94.2 98.1 
4 Inter-regional transfers =S4 8 = He: 41.8 504.3 222074 
5 Stock variation (change and adj.) -46.2 Aion 1225 LA 3345 0265 
6 Inter-product transfers = ist eee Ont 394.8 FU 404 31902 SA LL UT 
7 Other adjustments 73573 1406 Ho Vaiss) =2i 4 74-41 -34.6 
8 Availability 112589 1 388.5 1270270 143.7 4 472.6 2 000.5 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities = = = = 0.1 15% 
10° (b) Electricity = by industry. = = = - 6.6 = 
13 (e) Steam generation = = = = = = 
14 Net supply 12559 1 388.5 12 702.0 1497 4 465.9 19857} 
15 Producer consumption Lilo 13885 0.6 023 825 252 
16 Non-energy use * = = = = = 
17 Energy use - final demand x = 1270184 148.8 4 457.3 982.9 
18 Iron mines x = = = xX = 
19 Total mining x = = 1.4 5320 10.6 
20 Pulp and paper and sawmills * = = = 5169 = 
21 Iron and steel x = = = 11825 = 
De Smelting and refining * = = = Ne4 = 
23 Cement * = = LE = 
25 Chemicals x = = = 335 = 
26 Other manufacturing * = = 5.0 12309 702 
Zit Total manufacturing x = = 5.0 207-3 7022 
28 Forestry * = = Oat 37.4 3.8 
29 Construction * = = teal 2308 SP 
30 Total industrial * - = 726 574.0 LAS) 
31 Rai lways * = = 646.3 cm 
32 Canadian airlines * = = = = = 
33 Foreign airlines * = = = = = 
35 Domestic marine * = = = JS = 
36 Foreign marine * = = = 64.8 = 
38 Pipelines * = = = ae = 
39 Road transport and urban transit * 2 Silbe = VHS = 
40 Retail pump sales x = oh GRR = 1 078.8 = 
41 Transportation %* - 12 015.4 = 3 0055 = 
42 Agriculture x 264.4 49 249.4 FAST 
43 Residential * = = 102.8 = 1 407.3 
44 Public administration * = 69.0 Saez 109.6 48.2 
45 Commercial and other institutional * - SH 27 SOS SACS 333.4 
46 Statistical difference x = == = == 0.1 
terajoules 
1 Production (aay PATE 69 496 386 494 ZOMANE IST 105 089 
2 Exports 13-1159 = 6 829 682 4 870 19 628 
3 Imports 126 = 13 768 874 3 642 ce, 
4 Inter-regional transfers = i = 26 180 1 5174 19 506 Se0 525 
5 Stock variation (change and adj.) 1740 = 280 432 = lad! i ZS = 2) ano 
6 Inter-product transfers = AS) nn 220 13 684 -16 364 15 208 -4 428 
7 Other adjustments 19 696 - 608 7 386 =} Os 2 SE -1 340 
8 Availability 29 569 57 940 440 251 5) 639 173 000 tile 378 
Transformed to other fuels: 

§ (a) Electricity - by utilities - - = = 5 596 
10 (b) Electricity - by industry - - - = 255 = 
13 (e) Steam generation - - - - ~ - 
14 Net supply 23 569 57 940 440 251 5 639 172 740 76 782 
15 Producer consumption it 57 940 19 32 330 87 
16 Non-energy use * - - - - h 
17 Energy use - final demand * - 440 232 5 606 172 410 76 700 
| Iron mines * - - - x - 
19 Total mining x - - 51 3 595 410 
20 Pulp and paper and sawmills *x - - - 2 OOW - 
21 Iron and steel x = = = 714 - 
22 Smelting and refining * = = - 53 - 
23 Cement # = - = 84 - 
25 Chemicals * = = = 134 - 
26 Other manufacturing * = = 188 5 024 OS TAB 
27 Total manufacturing * = = 188 8 017 beady t= 
28 Forestry x = = 3 1 449 147 
29 Construction # = = 42 9 140 1 263 
30 Total industrial * = = 285 ID 204 4 536 
31 Railways * = = = 24 999 - 
32 Canadian airlines * - = - - - 
33 Foreign airlines * = = = = = 
35 Domestic marine # = = = 3 600 - 
36 Foreign marine * = = s 2 505 - 
38 Pipelines # 2 = = 118 = 
39 Road transport and urban transit x = 10 984 = 43 301 = 
40 Retail pump sales * = 405 471 = 41 730 = 
41 Transportation * - 416 455 - 116 253 = 
42 Agriculture * - 3 163 183 9 646 2 968 
43 Residential * = = 3 872 3 54 436 
44 Public administration * = 2997 119 4 239 1 866 
45 Commercial and other institutional x - 1228 1 148 20 072 12 894 
46 Statistical difference » 
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TABLEAU 8D. Produits petroliers raffinés - Ontario - 1988 Trimestre 4 - Cumulatif de l’année 
Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 
Z 365.4 284.5 Sie 1 344.5 5, 756.0 30 350.6 Production 
828.7 - - 103.8 607.8 2 866.3 Exportations 
80.9 137.3 z 164.2 406.4 1 407.0 Importations 
15827 390 40.9 188.0 851.0 1 833.5 Transferts inter-régions 
où Tifa 70] =o ee -40.7 - 161.1 Variation des stocks 
57.4 = LA Zed CAE 2 - 289.7 Transferts inter-produits 
36.8 Via -4.9 31.8 =F (4747 - 719.6 Autres ajustements 
1 887.4 478.7 41.2 1 665.5 3 964.9 29 876.7 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
122.10 - - - = Pate a) Énergie électrique - par services 
14.1 = - = = 2047 b) Energie électrique - par industries 
si. = = = = Siz, e) Production de vapeur 
1 747.56 478.7 41.2 1 665.5 3 964.9 29 714.8 Disponibilité nette 
440.9 226.9 = == 422 2 100.5 Autoconsommation 
= 63.41 = = sop leh Oba f 4 023.8 Usage non-énergétique 
1 306.8 188.7 492 1 665.4 = 22 492.5 Usage énergétique - écoulement final 
X = = = = X Mines de fer 
23.0 33.6 - - - 16125 Total minier 
116.9 = = = = 168.8 Pâtes et papier et scieries 
350.4 = = = a 368.9 Sidérurgie 
38.5 à = = 39.9 Fonte et affinage 
120 86.7 = = = 9906 Fabricants de ciment 
323.4 = = = 326.9 Produits chimiques 
99.1 68.4 = = = 372.6 Manufacturier - autres 
LR 1551 - - = 153769 Total manufacturier 
3.5 = = = = 44.8 Forestier 
2 = = = = 272.2 Construction 
$67.9 188.7 = = = 1 855.4 Total industriel 
a = = = = 646.3 Sociétés ferrovières 
= = 8.5 1237.56 = 1 246.1 Lignes aériennes canadiennes 
= = = 25207 = PS2 Lignes aériennes étrangères 
135.9 = = = = 229,0 Lignes maritimes domestiques 
115.5 = = = = 180.2 Lignes maritimes étrangères 
= = = - = 301 Pipelines 
- = = = = 1 436.4 Transport commercial et en commun 
= = = = - 12471754 Ventes au détail (pompes) 
251.4 - 8-5 1 490.3 - 16 771.2 Transport 
oat i = = = 597.5 Agriculture 
4.8 = = = = 1 514.9 Domestique 
7.6 = 12.0 120.4 = 370.0 Administration publique 
72.8 LOT. SA = 1 383.6 Commerces et autres institutions 
-- == = =< — -0.1 Différence statistique 
terajoules 
98 707 12 058 ei 48 309 215-356 119 135 Production 
34 581 = = 52730 22 096 105 575 Exportations 
cr 5 844 = 5 900 159701 53 027 Importations 
6 602 1 652 1371 7 124 14 989 69 555 Transferts inter-régions 
1720 = -64 326 Saf LISE -5 830 Variation des stocks 
2 397 = <i 768 10 3079 -12 737 Transferts inter-produits 
1 540 731 “LES 1 144 =bo 710 -36 382 Autres ajustements 
78 762 20 288 1 381 59 840 148 806 092 852 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
5 090 3 = = = 5 691 a) Energie électrique - par services 
589 = = = = 845 b) Energie électrique - par industries 
153 = = = £ 15 e) Production de vapeur 
ree tr) 20 288 1-381 59 840 148 806 086 164 Disponibilité nette 
18 398 9 616 == Zz 158 87 360 Autoconsommation 
- 2 674 = = 148 648 151 322 Usage non-énergétique 
54 531 7 397 1 380 59 838 - 818 695 Usage énergétique - écoulement final 
x = - = = X Mines de fer 
960 1 424 = = = 6 441 Total minier 
4 878 = = = = 6 884 Pâtes et papier et scieries 
14 624 = = = = 15 338 Sidérurgie 
1 607 = = = = 1 659 Fonte et affinage 
457 3 674 = = 4 216 Fabricants de ciment 
13 496 = = = 13 630 Produits chimiques 
4 136 20899 . be 14 963 Manufacturier - autres 
39 197 6 573 = = = 56 691 Total manufacturier 
146 - 7 - - 1 745 Forestier 
89 - - - - 10 534 Construction 
40 391 7 397 = = = 75 410 Total industriel 
= > Fi = “= 24 999 Sociétés ferrovières 
> = 285 44 467 = 44 752 Lignes aériennes canadiennes 
= = + 3 080 = 3 080 Lignes aériennes étrangères 
5 673 - - = = meets Lignes maritimes domestiques 
4 819 - - - = ¢ 324 Lignes maritimes étrangères 
- - - = = 118 Pipelines 
= = à = ~ 54 285 Transport commercial et en commun 
- - - = = 447 201 Ventes au détail (pompes) 
10 492 = 285 53 547 = 597 031 Transport 
90 5 = = 22 049 Agriculture 
201 - - - = 58 509 Domestique 
319 - 402 4°325 = 13 662 Administration publique 
3 038 = 693 1 966 = 52 034 Commerces et autres institutions 
-- 1 - -- -- -5 Différence statistique 
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Ontario - 1988 


TABLE 8E. Non-energy Refined Petroleum Products 


a OO 


Petrochemical! Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


thousands of cubic metres 


Quarter 4 - Trimestre 4 

1 Production 844.2 64.1 12374 7166 < ARS joe 1452204 

2 Exports ae 18.5 4.9 M sist 113.9 

3 Imports 25.4 153 50.0 30.0 118 124.6 

4 Inter-regional transfers 268 0.4 Sul Soin 140.9 144.5 

5 Stock variation (change and adj.) -22.4 6a 1 -2.0 ye -17.5 528.1 

6 Inter-product transfers 28.0 OZ = Onn 452 a ANSE, 

7 Other adjustments = Walsh SOPE 3-6 97 b = Se) SN 

8 Availability 677.5 40.7 211763 107.6 29.4 107225 
15 Producer consumption OZ == == O2 = 0.4 
16 Final demand 6773 40.7 2117 107.4 2904 P07281 
19 Total mining = = = 293 = 289 
27 Total manufacturing 677.3 = 60.1 40.7 = TB 
28 Forestry = = = 0.8 = 0.8 
29 Construction = = IST 1.8 = 159.0 
41 Transportation = = 39.6 - 39.6 
42 Agriculture = = 163 = 153 
44 Public administration = = = 0.8 = 0.8 
45 Commercial and other institutional = 40.7 = 1925 2904 89.6 
46 Statistical difference == = = = > == 

TABLE 8F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
ki lotonnes 
Quarter 4 - Trimestre 4 

1 Production = = = - - - 

2 Exports = = - - - - 

3 Imports = = = = 5997.2 5099292 

4 Inter-regional transfers 504.1 = 4912 = = 995.3 

5 Stock variation (change and adj.) = ba = 83.4 = 1 960.3 129266 

7 Other adjustments 168.9 = 30.5 = = 199.3 

8 Availability 790.0 = 438.3 = 4503129 EN26072Z 

Transformed to other fuels: 

§ (a) Electricity — by utilities 790.0 + 438.3 = 20270726 3 500.0 
10 (b) Electricity - by industry = = = = 4.0 4.0 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = = Ra? MST ve 
13 (e) Steam generation - - - - . - 
14 Net supply = = > = 199.0 199.0 
15 Producer consumption = = - - - - 
16 Non-energy use - - - - - - 
17 Energy use - final demand - - - - 199.0 199.0 
19 Total mining - - - - - - 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = 1525 LENS 
on Iron and steel - - - - - - 
Le Smelting and refining - - - - - - 
23 Cement = - = = 7221 172.1 
25 Chemicals - - = ~ ~ ~ 
26 Other manufacturing - - - - 1154 114 
ZT, Total manufacturing - - - - 199.0 199.0 
43 Residential ~ - - - - - 
44 Public administration - - - = - = 
45 Commercial and other institutional = = - - - - 

TABLE 8G. Electricity Generated from Fossil Fuels 
Diesel Light Heavy Tan. bitch. 
Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diesel légers lourds coke de pétr. 


a 


gigawatt hours 


Quarter 4 

Electricity generated: 
1 by utilities Si Z == =e 12 141 = 
2 by industry 2 403 15 = 28 = 
3 Total 9374 403 16 12 169 = 


Year-to-date 


Electricity generated: 


4 by utilities 34 134 1 = 55 520 = 
5 by industry 198 1737 46 - 114 = 
6 Total sic! Sh P38 46 55 634 = 


BSF c= 
Ontario = 1988 


TABLEAU 8E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique spéciaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
milliers de mètres cubes 
Year-to-date - Cumulatif de l’année 
SUIS 2 21306 541.6 650.6 MN Pe ase! 5 756.0 Production 1 
415.6 86.1 53.9 34.2 LEE 607.8 Exportations 2 
166.2 5.8 83.0 102.5 48.9 406.4 Importations 3 
“44 2.9 1937 1683 € FAT 351.0 Transferts inter-régions 4 
90 =6É aa ey =15.2 1345 -40.7 Variation des stocks 5 
168.2 0.5 = RASED 134970 - 233.8 Transferts inter-produits 6 
= 589.4 254 1.7 APE =IN017.3 -1 747.7 Autres ajustements 7 
2 469.7 1472 769.8 416.1 118.1 3 964.9 Disponibilité 8 
1.8 0.2 =e 12 15) 4.2 Autoconsommation 15 
2 467.9 197-0 769.8 414.9 ibe Re ee 3 960.7 Ecoulement final 16 
= - = 11:5 = 1165 Total minier 19 
2 "467.9 = 234.2 153.0 - 21855. 1 Total manufacturier 27 
= = = CL = Saul Forestier 28 
S = S35. > U3 - 543.5 Construction 29 
= = = 167.1 - 167.1 Transport 41 
= 6.6 - 6.6 Agriculture 42 
= = = LE = 2.8 Administration publique 44 
= 191.0 5 62.5 rent 370.9 Commerces et autres institutions 45 
a = 2S = —— -- Différence statistique 46 
TABLEAU 8F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
ki lotonnes 
Year-to-date - Cumulatif de l’année 
= = = = = - Production 1 
= = = = = - Exportations 2 
> = = = 1580.5 16 801.5 Importations 3 
RDA = 2226.8 = = 4 919.9 Transferts inter-régions 4 
126.0 = 174.9 = WaT Rare 1 575.1 Variation des stocks 5 
159 oe 20.0 = = 21.9 Autres ajustements fi 
2 569.0 = 2 071-8 = 1525275 20 168.2 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
2 564.6 = Z 071.8 > 8 441.7 13 078.1 a) Energie électrique - par services 8 
= = = = 48.2 48.2 b) Energie électrique - par industries 10 
4.4 - - = § 25254 6 256.8 c) Coke et gaz manufacturé 11 
- = = = = = e) Production de vapeur 1 
-- - = - 785.0 785.0 Disponibilité nette 14 
= - Autoconsommation 15 
= - = = = - Usage non-énergétique 16 
= = = 785.0 785.0 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - - Total minier F3 
= = = 64.1 64.1 Pâtes et papier et scieries 20 
- - = = = = Sidérurgie 21 
- = = = = = Fonte et affinage 22 
a 5 = = 669.9 669.9 Fabricants de ciment Ze 
- - - - - = Produits chimiques 25 
== 2 = = 51.0 510 Manufacturier - autres 26 
= = = = 785.0 785.0 Total manufacturier 27 
- - - - - Domestique 43 
- - - =~ = - Administration publique 44 
= = = = = Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 8G. Energie électrique produite a partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood | iquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustibles 


Le D à Em — OS M ES Ne. Ie mnt et eee à ee ee Se Rue ed de NUE 
gigawatt Heures 
Trimestre 4 


Production de l'énergie électrique: 


= = = = = 8 426 par services Î 
12 6 17 1 = 533 par industries Fa 
12 6 17 1 = 9 959 Total 3 

Cumulatif de l’année 
Production de l'énergie électrique: 

= ne = Hs “= 34 710 par services 4 
46 28 74 4 = 2 242 par industries 5 
46 Pa 74 4 = 36 952 Total 6 
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TABLE SA. Primary and Secondary Energy - Manitoba - 1988 Quarter 4 
Sd = Cd Ciudcremmtete WNC aS) phan ON on mn ear 
Coal oil gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Electricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
kilotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH. kKilotonnes 
j = Mies = 15 AMIS SEE - 

ME aa 7791.6 1 842.7 107.1 91.6 ; 

3 Imports F a % z DS 7 ; 

4 Inter-regional transfers 229). | 7 Oe. 2M5E 0 Wie tl OS TE = 

5 Stock variation (change and adj.) 40.4 19 1.4 EE = à 

6 Inter-product transfers | . ‘ : 0.6 æ a Fe 

7 Other adjustments + “U. ey = = É 

8 As Re 189.7 = PATES Zio 4 418.4 - 

Transformed to other fuels: 

GS (a) Electricity - by utilities 135.8 = 0.1 - - = 
10 (b) Electricity - by industry = = Pr = = a 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = a = 5 
12 (d) Refined products = i 3 3 4 = 
13 (e) Steam generation 16.8 = = - - -46.3 
14 Net supply Situ = Wille 27.6 4 418.4 46.3 
15 Producer consumption = = 52 5280 = 
16 Non-energy use = = = Veau] = = 
17 Energy use - final demand Sila = 604.2 24.5 4 064.3 46.3 
18 Iron mines a a = = = & 
19 Total mining a = > 0.1 14125 - 
20 Pulp and paper and sawmills 24.4 = 1.0 = 22 
Al Iron and steel x = x xX X = 
2 Smelting and refining X = X x X = 
23 Cement xX = x X X = 
24 Petroleum refining = = = = = = 
215 Chemicals = = 55.0 = Gib -Z a 
26 Other manufacturing 4.4 = 50.9 ON 344.9 = 
27 Total manufacturing SE = 128.0 0.1 989.1 - 
28 Forestry = & S = = 
29 Construction 3 2 = BES} = = 
30 Total industrial Se = 128.0 225 IMIS0 - 
31 Railways = = = = = 
34 Airlines Ss = = = = = 
Sid Marine = = = = = = 
38 Pipelines = = TOME Z = 128.4 = 
39 Road transport and urban transit = = = 720) 110) = 
40 Retail pump sales = = = = = = 
41 Transportation = = TOW Z VE) 129.4 = 
42 Agriculture = = he Opal 319.8 = 
43 Residential = = 18305 Weed INA TE aS 
44 Public administration = = 2.9 0.1 160.1 izes 
45 Commercial and other institutional 6.0 = 188.4 6.2 862.7 8320 
46 Statistical difference = = IN 226 CE a = 

terajoules 

1 Production = ¢ Sis = 40 14 961 = 

2 Exports = 300 055 69 800 2 878 330 = 

3 Imports = - - - 2 008 - 

4 Inter-regional transfers 3 OSs) 227 Qt COS 3 404 = ee = 

5 Stock variation (change and adj.) 574 73 Bul = AZ = = 

6 Inter-product transfers = = 24 = = z 

7 Other adjustments 26) 229 = 5 a = 

8 Availability 2 821 - Zines 708 15 906 = 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities 1 955 - 3 - - - 
10 (b) Electricity - by industry - - 26 = = - 
11 (c) Coke and manufactured gases - - - - - - 
12 (d) Refined products - - = = = = 
13 (e) Steam generation 242 = E S = = 
14 Net supply 624 = 250 708 15 906 127 
15 Producer consumption - - - 133 1 915 - 
16 Non-energy use - - - 31 - - 
17 Energy use - final demand 624 - 22 886 625 14 632 127 
18 Iron mines - = = ss Æ = 
19 Total mining - = = 509 a 
20 Pulp and paper and sawmills 351 - 38 = 462 
21 Iron and steel X - Xx X Xx = 
2e Smelting and refining xX = Xx X Xx x 
23 Cement X = X X X £ 
24 Petroleum refining - = = x3 = £ 
25 Chemicals - = 2 084 = 343 : 
26 Other manufacturing 12 = ? 195 3 1 242 = 
27 Total manufacturing 538 = 4 850 3 2) SB) = 
28 Forestry - = = = x ad 
24 Construction = = = 59 2 S 
30 Total industrial 538 = 4 850 64 4 070 = 
31 Rai lways - = 2 BS 4 & 
34 Airlines - = = = S = 
37 Marine - 3 = a z = 
38 Pipelines - = 3 835 a 462 = 
ere Road transport and urban transit = - - -51 4 = 
40 Retail pump sales - = = = £ = 
41 Transportation = = 3 835 oi 466 = 
42 Agriculture - = 4 3 1 151 se 
43 Residential - - 6 952 449 5 262 { 
44 Public administration - = 109 3 575 35 
45 Commercial and other institutional 86 - 7 136 158 3 106 94 


46 Statistical difference - - 4 264 
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Fabricants de ciment 
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Manufacturier - autres 
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Construction 
Total industriel 
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TABLEAU 9B. L'énergie primaire et secondaire - 


Total 
primary 


Total 
primaire 


157 
11 


145 


186 
249 
088 
655 
503 
115 
271 
562 


256 
108 
695 
504 


Co 


kilotonnes 


ke 


L—-7 Grn 


Coke oven Petroleum 
gas products 
Gaz de Produits 


fours à coke pétroliers 


gigalitres megalitres 


= 281. 
= fe 
= 32038: 
= 63. 


= 94. 
= 224367 


Wot & CO CO —J | 


i} 
EN 
. 
> 


Nh 
COL een Ps uk ue et a aes ee a) a a Se are oon ee 
WANN — MOR DOI UND 1 x KX KN I MOMR ! 


terajoules 


= 10 


- 31 - 
Manitoba 


Secondary 
electricity 


Électricité 
secondaire 


3320 


937.0 


w 
w 
MN 
© 


# xX xX x x M X À À À À À MN À € M OX XX € € X KKH À À € 


w 
w 
N 
w 


# % % % X NX À XX X X XX M OX % M OX HE HHH X XX NO X NM À HW 


Total 


Total 


1988 Trimestre 4 - 


prim. 
& second. 


prim. 
& second. 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 


a) Energie électrique - par services 
industries 


b) Energie électrique - par 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferroviéres 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial 
Ventes au détail 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


et en commun 
(pompes) 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique - par services 
industries 


b) Énergie électrique - par 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Cumulatif de l’année 


œ —-J M OUI & CO FD — 


ni ot ef nl LS + hs = 
© —j O U1 B © M) — OW 


œ JO 01 BR CO FN — 


TABLE 


OND Wh — 


SC. Refined Petroleum Products - 
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TABLEAU SC. Produits pétroliers raffinés - 
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Transformé en autres combustibles: 
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TABLE 9D. Refined Petroleum Products - 
1 Production 
2 Exports 
3 Imports 
4 Inter-regional transfers 
5 Stock variation (change and adj.) 
6 Inter-product transfers 
7 Other adjustments 
8 Availability 
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TABLEAU 93D. Produits pétroliers raffinés - Manitoba - 1988 Trimestre 4 = Cumulatif de l'année 
Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 

= = = = = - Production 1 

- = 2 45.9 2325 281.7 Exportations 2 

- - = - tes 7.9 Importations 3 

58.8 = 19.9 2372 143.0 3 038.9 Transferts inter-régions 4 

- = tal 14.0 08 63.4 Variation des stocks 5 

= = -4.0 =a) ee 2.0 - Transferts inter-produits 6 

- And 12.5 ee) 94.5 Autres ajustements 7 

58.8 = 19.5 188.6 1550 2 796.3 Disponibilité 8 

Transformé en autres combustibles: 

= = = = = 7.4 a) Energie électrique - par services 9 

2.0 = = = = 4.5 b) Énergie électrique - par industries 10 

= = : = = = e) Production de vapeur 13 

56.8 = 19.5 188.6 135.0 2 784.4 Disponibilité nette 14 

= = x = = 1.6 Autoconsommation 15 

- = = = 135.0 135.0 Usage non-énergétique 16 

56.8 - 1555 188.6 - 2 640.6 Usage énergétique - écoulement final 17 

= ai = = = 3 Mines de fer 18 

9,1 - - - = 21.4 Total minier 19 

250 = = = = 28.2 Pâtes et papier et scieries 20 

x = = = X Sidérurgie 21 

x - - - = X Fonte et affinage 22 

xX = = = = X Fabricants de ciment 23 

= = = = OI Produits chimiques 25 

758 = = > = 2928 Manufacturier - autres 26 

45.7 - - = = 13:10 Total manufacturier 27 

= = = = = Zao Forestier 28 

= = = = = 3655 Construction 29 

54.8 — = = = 134.1 Total industriel 30 

= = = = 266.7 Sociétés ferroviéres 31 

= = Sy) RC = 14326 Lignes aériennes canadiennes 32 

= = = 5.9 = 5.9 Lignes aériennes étrangères 33 

= = = = = vez Lignes maritimes domestiques 35 

3 Ce = = = = Lignes maritimes étrangères 36 

= = = = = 0.1 Pipelines 38 

= = = = = 178.4 Transport commercial et en commun 39 

- - - - - 1 281.8 Ventes au détail (pompes) 40 

= = 37 145.6 - 1 876.6 Transport 41 

= = = = 342.1 Agriculture 42 

= = = = = 50.2 Domestique 43 

= se Se 30 = 82.7 Administration publique 44 

PAS = V2 al 11228 = 154.8 Commerces et autres institutions 45 

= = = = = -2.3 Différence statistique 46 

terajoules 

= = = = = - Production 1 

= = = 1 650 1 050 10 488 Exportations 2 

= = = 3 310 310 Importations 3 

2 455 > 666 8 522 6187 111 390 Transferts inter-régions 4 

= = 35 504 10 136 Variation des stocks 5 

= r = od -40 81 -27 Transferts inter-produits 6 

- - 156 449 224 3 319 Autres ajustements 7 

2 455 - 652 6 777 5 691 102 367 Disponibilité 8 

Transformé en autres combustibles: 

- = = - = 284 a) Energie électrique - par services g 

84 = = = = 182 b) Energie électrique - par industries 10 

= = = = = = e) Production de vapeur 13 

2 ari = 652 Bari 5 691 101 901 Disponibilité nette 14 

= = =e = | 63 Autoconsommation 15 

= = = = 5 690 5 690 Usage non-énergétique 16 

NNER 652 Tar ard = 95 985 Usage énergétique - écoulement final 17 

= = = = ; _ Mines de fer 18 

378 = = = = 856 Total minier 19 

1 056 = = = 1107 Pâtes et papier et scieries 20 

xX - = = = x Sidérurgie 21 

xX + = = a X Fonte et affinage ee 

xX = = = = X Fabricants de ciment 23 

= = = = = 3 Produits chimiques 25 

330 = = = = 1 176 Manufacturier - autres 26 

1 307 = - = = 2 989 Total manufacturier 27 

- - = = 97 Forestier 28 

- - - = = Vee 4 Construction 29 

2 285 - - - = 5 354 Total industriel 30 

“2 = = = = 10 315 Sociétés ferroviéres 31 

= = 123 5 018 = 5 141 Lignes aériennes canadiennes 32 

= = à 213 = 213 Lignes aériennes étrangères 33 

- - - - = g Lignes maritimes domestiques 35 

~ - - - = = Lignes maritimes étrangères 36 

- - - - - 4 Pipelines 38 

= a = = “ 6 698 Transport commercial et en commun 39 

- - - - - 44 946 Ventes au détail (pompes) 40 

= - 123 5 231 = 67 327 Transport 41 

z Zz = = “ 12 716 Agriculture 42 

- - - - - 1 918 Domestique 43 

= = 124 1 105 = 3 025 Administration publique 44 

86 = 406 441 - 5 645 Commerces et autres institutions 45 

- - - -- -- -79 Différence statistique 46 
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Manitoba 01988 
TABLE 9E. Non-energy Refined Petroleum Products 
Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 


greases products 


thousands of cubic metres 


Quarter 4 - Trimestre 4 
1 Production - = = 2 = = 
2 Exports = = awe, = = LL 
3 Imports - = = a = À 
4 Inter-regional transfers 1.0 ow Aces Grea aie PENSE) 
5 Stock variation (change and adj.) 022 == =. 4 0.6 -0.3 -1.4 
6 Inter-product transfers = ce = =e 0.6 0.7 
7 Other adjustments = 0.1 OS) fee =O lo 
8 Availability ha? Pec 1 Wor 7.4 0.8 24.7 
15 Producer consumption = Sas = = 2 == 
16 Final demand 152 PA 1e 7.4 0.8 LAE 
19 Total mining F = = 0.6 = 0.6 
27 Total manufacturing 122 = 1.6 123 D 4.8 
28 Forestry = = me Se = 5 
29 Construction = = Wests) O3 Wiles) 
41 Transportation = = = Boe) = Else) 
42 Agriculture = = = ORS = ORs 
44 Public administration = = = Ge} = 0.1 
45 Commercial and other institutional = lic | = 079 0.8 3.8 
46 Statistical difference = = > = = = 
TABLE SF. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
ki lotonnes 
Quarter 4 - Trimestre 4 
1 Production = = = = = S 
2 Exports = = = = = 
3 Imports = = e = = = 
4 Inter-regional transfers AS OS BO WS = = 2290] 
5 Stock variation (change and adj.) -0.5 = 40.9 - = 40.4 
7 Other adjustments = =O) € 25 = 150 
8 Availability 6.8 = 182.9 = = 189.7 
Transformed to other fuels: 
9 (a)! Ellectriicity = by utilities = = 135.8 = = 135.8 
10 (b) Electricity - by industry - = - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = = = = 
13 (e) Steam generation =e - 16.7 = = 16.8 
14 Net supply 6.8 = 30.4 = = Sel 
15 Producer consumption = = = = = = 
16 Non-energy use = = = = = = 
17 Energy use - final demand 6.8 - 30.4 - ee 
19 Total mining - - - - - 
20 Pulp and paper and sawmills = = 24.4 24.4 
Pal Tron and steel xX = X = = X 
22 Smelting and refining xX = xX = = xX 
23 Cement X = x = = X 
25 Chemicals = = = = = = 
26 Other manufacturing 4.4 = = = = 4.4 
217 Total manufacturing 6.8 = 24.4 = - 3182 
43 Residential - - - - - 
44 Public administration - - - - - = 
45 Commercial and other institutional = = 6 = = 6.0 
TABLE 9G. Electricity Generated from Fossil Fuels 
Diesel Light Heavy Tar piton, 
Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 
gigawatt hours 
Quarter 4 
Electricity generated: 
ID Ye Ute ln tiers 156 Î 5 == = = 
2 by industry = 5 1 > = 
3 Total 156 6 6 == 4 = 
Year-to-date 
Electricity generated: 
4 by utilities 859 4 19 ] = = 
5 by industry - 8 6 == 5 = 
6 Total 859 172 25 1 5 = 
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Manitoba 1988 
TABLEAU SE. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 
Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique spéc iaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
milliers de mètres cubes 
Year-to-date - Cumulatif de | ‘année 
= = = = = - Production 1 
- = 23.86 = = 23.6 Exportations 2 
- = = woo = 7.9 Importations 3 
230 iad 108.6 2509 Aa 143.0 Transferts inter-régions 4 
=“Oee -0.1 -< 1.5 SX PRE. 0.3 Variation des stocks 5 
- = = 0.1 220 2.0 Transferts inter-produits 6 
—— 0,1 Ss Wad ORY 5.9 Autres ajustements 7 
FA à 8.0 83.5 39.5 129 135.0 Disponibilité 8 
+ => = = = -- Autoconsommation 15 
Lak 8.0 83.5 39.5 129 135.0 Ecoulement final 16 
- = - 7-0 - 7-0 Total minier 19 
Lime = 40 8.6 - 19.8 Total manufacturier 27 
= = on = 0.1 Forestier 28 
- - 74.4 158 = Toot Construction 29 
= > = 12:39 = 12.9 Transport 41 
= = 57 =: 5.7 Agriculture 42 
= = = 0.6 ~ 0.6 Administration publique 44 
= 8.0 = 924 1:29 13.3 Commerces et autres institutions 45 
- = = = = - Différence statistique 46 
TABLEAU SF. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
kilotonnes 
Year-to-date = Cumulatif de l'année 
2 = = = = - Production Î 
= = = = = - Exportations 2 
= 2 = = = - Importations a 
2454 Ge 978.5 = 1 003.5 Transferts inter-régions 4 
= isi = 54.2 = = 52.6 Variation des stocks 5 
US SUR aa VAT 3 = 21.3 Autres ajustements 7 
26.1 - 946.1 - - 972.2 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
= = 780.4 = = 780.4 a) Energie électrique - par services 9 
- - 4.8 = 4.8 b) Énergie électrique - par industries 10 
= = = = = = c) Coke et gaz manufacturé 11 
0.4 - 47.4 - = 47.8 e) Production de vapeur 13 
25.8 - 11325 = = 139.1 Disponibilité nette 14 
- - - = - Autoconsommation 15 
= = < - Usage non-énergétique 16 
25.6 11945 = = 139.1 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - = - - Total minier 19 
= = 92.0 = = 92.0 Pâtes et papier et scieries 20 
X = xX = = X Sidérurgie 21 
X = xX = = X Fonte et affinage LL 
X = X = = xX Fabricants de ciment 23 
= = = = = = Produits chimiques 25 
18.4 - - = = 18.4 Manufacturier - autres 26 
25-6 - 92.0 - - 117.6 Total manufacturier 27 
= = - - - - Domestique 43 
= = = = = - Administration publique 44 
= = 21.5 ‘= = 21.5 Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU SG. Energie électrique produite a partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood liquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustibles 
gigawatt Heures 
Trimestre 4 
Production de l’énergie électrique: 
- - - - = 162 par services 1 
= 6 5 s a 16 par industries 2 
- 6 - - = 178 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
= ¥ a = 883 par services 4 
i 24 : . - 54 par industries 5 
= 24 = 3 = 937 Total 6 
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Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 

Iron mines 

Total mining 

Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 

Smelting and refining 

Cement 

Petroleum refining 

Chemicals 

Other manufacturing 

Total manufacturing 

Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 

Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
) Electricity - by industry 
) Coke and manufactured gases 
) Refined products 
) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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- 1988 Quarter 4 
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TABLEAU 10A. L'énergie primaire et secondaire - 
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Saskatchewan 


Secondary 


products electricity 


Produits 
pétroliers 


megalitres 
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Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport ° 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
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Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 

Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 

Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 

Net supply 

Producer consumption 

Non-energy use 

Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 


Smelting and refining 
Cement 

Petroleum refining 
Chemicals 


Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Rai lways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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Availability 
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(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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TABLEAU 10B. L'énergie primaire et secondaire - 


Total 
primary 


Total 
primaire 
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Coke 


ki lotonnes 


Coke oven 
gas 
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fours à coke 


gigalitres 


Petroleum 
products 


Produits 
pétroliers 


megalitres 


3 667.6 


3.0 
529 


NO X< XxX XX XX 


135 


Ww 
Oo 


19 — 
BR — 
a «co 


- 101 


Saskatchewan 


Secondary 


electricity 


Electricité 


secondaire 
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10 616.0 
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Total 


Total 


1988 Trimestre 4 - 


prim. 
& second. 


prim. 
& second. 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique - par services 
industries 


b) Énergie électrique - par 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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Saskatchewan - 
Aviation Aviation Non energy 
gasoline turbo fuel products 
Essence Carbu- Produits non- 
d'aviation réacteur énergétiques 
milliers de mètres cubes 
x X Xx 
X X xX 
X X X 
X x xX 
X X X 
X X X 
xX X x 
1:93 2182 37.5 
19 2AË2 0759 
x X xX 
= = 37.9 
19 Zz = 
0.4 14.1 = 
= 0.1 = 
0.4 14.2 = 
ne oleate} = 
10 nF = 
xX X 
terajoules 
X xX X 
xX xX x 
X X X 
X X x 
X xX x 
x X x 
X xX X 
63 763 1 632 
63 763 1 632 
xX X X 
= = 1 632 
63 763 = 
15 506 ” 
= 3 _ 
15 509 
16 Zen is 
33 26 = 
X X 
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= 105 = 
TABLEAU 10D. Produits pétroliers raffinés - Saskatchewan = 1988 Trimestre 4 = Cumulatif de |’année 
Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 


Es 
milliers de mètres cubes 


xX Xx x X xX X Production 1 

x x X X X X Exportations Fa 

x x X X x X Importations 3 

x xX x X xX X Transferts inter-régions 4 

x x x X xX X Variation des stocks 5 

X xX X x xX X Transferts inter-produits 6 

X x X xX X X Autres ajustements 7 

76.3 Soot 1153 8351 235.3 3 667.6 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 

LE = = = = <8) a) Energie électrique - par services 3 

5.9 = = = = 5.9 b) Energie électrique - par industries 10 

= = = = = = e) Production de vapeur 13 

70.8 2551 3 M LE 83.1 23923 3 658.6 Disponibilité nette 14 

xX x X xX x X Autoconsommation 15 

= 3537 = = 2352 271.6 Usage non-énergétique 16 

66.0 - ies 8371 = 3 210.0 Usage énergétique - écoulement final 17 

= = = = = = Mines de fer 18 

dec - = 12677 Total minier 19 

Tress = 925 Pâtes et papier et scieries 20 

X > X Sidérurgie 21 

x = = = = X Fonte et affinage 2 

X = = = = X Fabricants de ciment 23 

RE = = = = 1.8 Produits chimiques 2 

6.6 = = = - 16.4 Manufacturier - autres 26 

51.6 - = = = 7229 Total manufacturier Zi 

-- = 0.4 Forestier 28 

- - - - = Bile 2 Construction 29 

64.9 = = = - 261.2 Total industriel 30 

= = 140 Sociétés ferrovières 31 

= = 1.10 50.4 = Biles Lignes aériennes canadiennes 32 

- = = O21 = 021 Lignes aériennes étrangères 33 

= = = = ai Lignes maritimes domestiques 35 

= = = = = = Lignes maritimes étrangères 36 

- - - = = O82 Pipelines 38 

= = = = = Bis Vine | Transport commercial et en commun 39 

= = - = = 1) 20525 Ventes au détail (pompes) 40 

- = 150 50.6 = 1 686.3 Transport 41 

= = = = = 968.4 Agriculture 42 

- - - - = 76.4 Domestique 43 

= = 4.6 28.9 = 84.2 Administration publique 44 

14 = ola shale) = 133.4 Commerces et autres institutions 45 

X X X X Différence statistique 46 

terajoules 

x x X X X X Production } 

Xx x X x X X Exportations 2 

X x X xX X X Importations 3 

X Xx X xX X X Transferts inter-régions 4 

xX X X Xx X X Variation des stocks 5 

x X x X X X Transferts inter-produits 6 

X x X x x X Autres ajustements 7 

1 011 12512 379 2 985 102237 135 302 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 

g - - - = 138 a) Énergie électrique - par services g 

246 = = - - 246 b) Énergie électrique - par industries 10 

- = - - = = e) Production de vapeur 13 

2-955 1 S12 379 2 985 10 232 134 938 Disponibilité nette 14 

xX X xX xX xX X Autoconsommation 15 

= jest es: = = 10 233 11 746 Usage non-énergétique 16 

2 753 = 379 2 985 - 117 132 Usage énergétique - écoulement final Wd 

- - = - = = Mines de fer 18 

551 = = - - 4 940 Total minier 19 

54 = = - = 364 Pâtes et papier et scieries 20 

X = = = = X Sidérurgie 21 

X = = c= = X Fonte et affinage 22 

X = = - = X Fabricants de ciment 23 

54 - - - - 74 Produits chimiques 25 

Lid, = = = = 654 Manufacturier - autres 26 

2 154 - = - - 2 976 Total manufacturier 27 

| = > = =, 16 Forestier 28 

si = = = = 2 368 Construction 23 

2 107 - - = - 10 300 Total industriel 30 

= = = = = 3 751 Sociétés ferrovières 31 

= = 34 1 812 1 846 Lignes aériennes canadiennes 92 

- - = 4 = 4 Lignes aériennes étrangères 33 

- - - - - 2 Lignes maritimes domestiques 35 

- - - = = - Lignes maritimes étrangères 36 

~ - - - = 3 Pipelines 38 

= = = = = 12 509 Transport commercial et en commun 39 

- ~ = - - 42 238 Ventes au détail (pompes) 40 

= _ 34 1 817 = 60 359 Transport 41 

Gi se a = = 35 697 Agriculture 42 

ad = 7 = = 2 904 Domestique 43 

= = 154 1 037 = 3 074 Administration publique 44 

46 = 191 131 = 4 798 Commerces et autres institutions 45 


X X x X X X Différence statistique 46 
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Saskatchewan —= 1988 


TABLE 10E. Non-energy Refined Petroleum Products 


a 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-ener gy 
greases products 


thousands of cubic metres 


Quarter 4 - Trimestre 4 

1 Production X X X X X X 

2 Exports X x X X xX X 

3 Imports x X X x x X 

4 Inter-regional transfers X x X X xX X 

5 Stock variation (change and adj.) X X Xx X Xx X 

6 Inter-product transfers x x X X xX X 

7 Other adjustments Xx x x xX xX X 

8 Availability 0.5 077 28.9 7.8 == Sie) 
15 Producer consumption X x X X x X 
16 Final demand 0.5 0.7 28.9 F8 == 31714 
19 Total mining = = = 2.6 = 2.6 
27 Total manufacturing OAS = 175 0.8 = 2.8 
28 Forestry = = = ahs = ae 
29 Construction = = 27.4 02 = hod 
41 Transportation = = = 125) - aS) 
42 Agriculture = = 1e = 125 
44 Public administration = = = O31 = O1 
45 Commercial and other institutional = O7 = 0.6 == Woe! 
46 Statistical difference X xX X X xX X 

TABLE 10F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
ki lotonnes 
Quarter 4 - Trimestre 4 

1 Production = = 295175 = = PRISES 

2 Exports = = Woe = = Vos 

3 Imports = = = = = = 

4 Inter-regional transfers A 0.5 S VAS = = MC ICT 

5 Stock variation (change and adj.) = = SE = = 5507 

7 Other adjustments = SO Zon! = = Zeno 

8 Availability 12.6 - 2 21071 = = 2022286 

Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities = = 2 G25 - = fe Wag 
10 (b) Electricity - by industry - - - - - - 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = = = = 
13 (e) Steam generation - - - - - = 
14 Net supply Wale - 57.5 = = 701 
15 Producer consumption = = 0.4 2 = 0.4 
16 Non-energy use = = = = = = 
17 Energy use - final demand 12.6 Biz 69.7 
19 Total mining - - = 
20 Pulp and paper and sawmills = 2 = 
22 Iron and steel x = X = = X 
22 Smelting and refining X = x > = x 
2e Cement x - xX - - x 
Qe Chemicals - - - - - - 
26 Other manufacturing a = A2 = = 5492 
At Total manufacturing 1236 - 54.2 - - 66.8 
43 Residential - - 20 - - 2.9 


44 Public administration 
45 Commercial and other institutional 


TABLE 10G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


ooo 


Diesel Light Heavy lar-sDitons 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


men 


gigawatt hours 


Quarter 4 

Electricity generated: 
1 by utilities 2ROET. 52 Î = : = 
2 by industry = 56 = = 3 = 
SMTotrai 2? Got 109 1 = g 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by utilities 10 070 198 7 = F = 
5 by industry = 203 = = 42 = 
6 Total 10 070 401 7 = 42 = 


= ASTHS 


Saskatchewan 1988 
TABLEAU 10E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 
Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique spéciaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
milliers de mètres cubes 
Year-to-date - Cumulatif de l'année 
Xx x X X x X Production 1 
xX Xx X X X X Exportations 2 
x X x X x X Importations 3 
xX X X X xX X Transferts inter-régions 4 
X X X X X X Variation des stocks 5 
X x X x X X Transferts inter-produits 6 
xX x X X xX X Autres ajustements 7 
0.7 3.5 190.9 40.4 0e 235.9 Disponibilité 8 
X X Xx X X X Autoconsommation 15 
ici 3.5 191.0 40.4 0.3 235.9 Ecoulement final 16 
- - - 9.4 - 9.4 Total minier 19 
0.7 - 287 325 = 3289 Total manufacturier 27 
- - = O21 = 0.1 Forestier 28 
= = 18264 151 - 163.4 Construction 29 
- - = 10:3 = 10.9 Transport 41 
- = Ws à 11.3. . Agricul tine 42 
- = = Ons = 0.7 Administration publique 44 
- 2 = Ze3 0 6.7 Commerces et autres institutions 45 
X X X xX X X Différence statistique 46 
TABLEAU 10F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
kilotonnes 
Year-to-date - Cumulatif de | ‘année 
= = 12 148.4 = = 12 148.4 Production 1 
= = Fine) = = 7.3 Exportations 2 
- = = = — - Importations 3 
46.2 0.8 29820524 = > -3 158.3 Transferts inter-régions 4 
= = 60.4 = = 60.4 Variation des stocks 5 
= -0.8 SIDA = = -11.5 Autres ajustements 7 
46.2 - 8 864.7 - - 8 911.0 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
> = 8 636.7 = = 8 636.7 a) Energie électrique - par services 3 
= = = = = Ë b) Énergie électrique - par industries 10 
- - = = > = c) Coke et gaz manufacturé 11 
= = = = = e) Production de vapeur 18 
46.2 = 228.0 = = 274.2 Disponibilité nette 14 
= = 023 = = 0.9 Autoconsommation 15 
= = = = = - Usage non-énergétique 16 
46.2 - LT) = - 273.4 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - = = = Total minier 19 
- - = = - = Pâtes et papier et scieries 20 
X - X = = X Sidérurgie 21 
X = X = = x Fonte et affinage Le 
x = X = = xX Fabricants de ciment 29 
- - - = - = Produits chimiques Z5 
= = WBS = = 17825 Manufacturier - autres 26 
46.2 = 1718-32 - = 224.6 Total manufacturier 27 
= 48.8 = = 48.8 Domestique 43 
= = = = = - Administration publique 44 
- = = = = - Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 106. Énergie électrique produite à partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood liquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustibles 
gigawatt Heures 
Trimestre 4 
Production de l'énergie électrique: 
= - - = © NT: as par services 1 
= 6 35 - - 106 par industries 2 
= 6 35 = = 2 817 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
- - - - - 10 274 par services 4 
= 13 83 = © 342 par industries 5 
- 13 83 = = 10 616 Total 6 


= We 


TABLE 11A. Primary and Secondary Energy - Alberta - 1988 Quarter 4 
Crude Natural Gas plant Primary Steam 
Coal oil gas NGL's electricity (see intro) 
Charbon Pétrole Gaz LGN des Électricité Vapeur 
brut naturel usines de primaire (voir intro) 
ki lotonnes megalitres gigalitres megalitres GWH ki lotonnes 
1 Production mn GE ZA AN ENT Le) Oa % AMIS EEO 330.4 = 
2 Exports } SMS) O22 a1 79.5 2354 = - 
3 Imports = = ONE = 0.6 = 
4 Inter-regional transfers = SW I =i) Zosiot! = Ome 4 Sent = 187 54 = YASS) 56) = 
5 Stock variation (change and adj.) 320.1 300.8 - 208.1 =e Wey = - 
6 Inter-product transfers = = = = = = 
7 Other adjustments 0) 42 44.1 = = - - 
8 Availability 5 310.8 4 899.5 7 081.1 28725676 7115:8 = 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities 5 284.0 = 243.1 = = = 
10 (b) Electricity - by industry = = 112.4 - = - 
11 (c) Coke and manufactured gases = = = = = = 
12 (d) Refined products = 4 899.5 = 288.6 = = 
13 (e) Steam generation = = 1813 = = = 1618 
14 Net supply 2679 = 6 724.3 1 968.0 APT: 1.8 
15 Producer consumption LS = 72 SVRh ee DD 980.4 = 
16 Non-energy use = = 1 001.4 1 445.1 = = 
17 Energy use - final demand 2201. = 2253702 GS C) e7AoE) 12 
18 Iron mines = = = = = = 
19 Total mining ~ S 232-106 17215 2 408.3 
20 Pulp and paper and sawmills = = 18.4 = (ON Ve = 
21 Iron and steel 2 = hs. = 80.7 = 
(fe Smelting and refining = = X xX x X 
23 Cement = = xX xX xX X 
24 Petroleum refining = = 163.6 = AS SEA S 
25 Chemicals = = 463.9 = UGE E = 
26 Other manufacturing = = 642.6 2e NEA 18 
Lt Total manufacturing - - ih SEES) 277.6 72 SKIS T/ 1.8 
28 Forestry = = = = = = 
29 Construction = = = PSE a = 
30 Total industrial = = i) Geils 320.8 4 602.0 1.8 
31 Railways = = = = = = 
34 Airlines > = = = = - 
Cit Marine = = = = = = 
38 Pipelines = = 160.2 = 265.1 = 
39 Road transport and urban transit = = = WiSe6 1 = 
40 Retail pump sales = = Bel o = = 
41 Transportation = = 165.3 175.8 ZT 2 
42 Agriculture = = 46.5 Eee ZO ils = 
43 Residential PLAN] = SUEZ SERIE 1 618.6 = 
44 Public administration = = 26.1 10.0 13073 = 
45 Commercial and other institutional > = 666.6 SEE 2 450.8 = 
46 Statistical difference = = > Veet SH UH 2S = 
terajoules 
1 Production NET S27 825 720 874 845 5267 1 190 = 
2 Exports i RTE 39 361 GRO 6 349 = = 
3 Imports = = 17 zs A = 
4 Inter-regional transfers 087235 = ly (Shs OURS OI -48 310 = Go = 
5 Stock variation (change and adj.) 8 778 (HRGES =f (se ah (tails) = = 
6 Inter-product transfers = = - = = = 
7 Other adjustments -6 1 700 = = = = 
8 Availability 101 181 188 680 268 234 48 389 259 = 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Mellcctriicity = byeutil ities 100 639 = § 207 - = = 
10 (b) Electricity - by industry - = 4 259 S = = 
11 (c) Coke and manufactured gases - - = - - - 
12 (d) Refined products = 188 680 = 8 260 = = 
13 (e) Steam generation - - 5] = - - 
14 Net supply 542 = 25407 40 129 259 
15 Producer consumption 114 - 87 859 140 3 529 - 
16 Non-energy use - - 37 933 26 991 = = 
17 Energy use - final demand 428 - 133 988 17 644 338735 
18 Iron mines - = - - - = 
13 Total mining - - 11 082 447 8 670 - 
20 Pulp and paper and sawmills = = 699 = 832 = 
a Iron and steel - - 368 = 291 = 
Ze Smelting and refining = - xX X Xx X 
Re Cement = - X xX x X 
24 Petroleum refining = = 6 196 os 1 056 = 
25 Chemicals - = 1? 1570 = 4 261 = 
26 Other manufacturing - - 24 342 7 087 1 149 5 
7897 5 


27 Total manufacturing = - 51 477 7 087 
28 Forestry = = = 

29 Construction = = a 

30 Total industrial S - 62 559 8 190 16 567 5 
31 Railways = = = 

34 Airlines = a = = = = 


87. Marine = = = = = = 
38 Pipelines = = 6 068 = 954 z 
39 Road transport and urban transit = = = 4 488 46 3 
40 Retail pump sales = = 193 = S = 
41 Transportation = = 6 261 4 488 1 000 = 
42 Agriculture = = 1 760 952 1 049 à 
43 Residential 428 = ere 1 419 EAG2T z 
44 Public administration = = 983 FANS) 469 € 
45 Commercial and other institutional = = 25251 2939 8 823 a 


46 Statistical difference = 2 -5 063 51 -- = 


TABLEAU 11A. L'énergie primaire et secondaire - 


Total 
primary 


Total 
primaire 


Coke oven 
gas 
Coke = 
Gaz de 
fours a coke 


ki lotonnes gigalitres 


- 109 - 
Alberta 


Secondary 
electricity 
Produits Électricité 
pétroliers secondaire 


Petroleum 
products 


megalitres GWH 
5 499.9 10427985 
85.5 = 

0.1 = 
=2e58 151 = 
12153 = 


=63..5 = 
2869182 LOEZTSES 


11 
0.8 = 


LABESE3 
230.5 
263.2 

2021507 


TORZ/ Se S 


246.1 
3.4 
0. 


— 
D JO EMI <x«w 


x x% x x % M OX À À À À % HN À À NM X X À € À À À HM HH À À 


terajoules 


203 366 37 
3 211 = 


© 
© 
Lee] 


Eis 
-4 904 = 


29381 = 
106 446 37 


106 372 37 
10 018 

10 620 

81 141 


oO 
n 


10 070 


on 
co 
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Total 
& second. 


Total 
& second. 


1988 Trimestre 4 


prim. 


prim. 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


=a Or 
Alberta - 1988 Quarter 4 = Year-to-date 
Crude Natural Gas plant 
Coal oil gas NGL's 
Charbon Pétrole Gaz LGN des 
brut naturel usines de 
kilotonnes megalitres gigalitres megalitres 
29 467.8 83 678.4 88255105 15 420.0 
6 817.4 4 039.0 LISE INTRO 
= — eat Ss 
=! fehl (0 SOIROSENS th) 566. (0 7) EU 
190.6 = Lidl 60.5 AGEN 
= = 0.9 = 
O4 366.6 = = 
20 601.3 18 916.2 PAS T2 6 858.4 
205987 = 798.3 = 
= = A203 = 
= 18 916.2 = 92350 
= = 6.3 = 
62.6 = 25 508.6 5 934.8 
5 5} 2 10 556.8 os 
= S 3 656.4 SAGE 
49.1 = 12002573 1 050.6 
= = 1#007277Z MST 
= = 90.0 = 
= = 37.8 S 
= = xX x 
te = X x 
= = 690.0 = 
= = 1 878.4 = 
a = 232810 308.0 
= a 5 246.4 308.0 
= = = Bao 
= = 6 248.6 394.2 
= = 580.8 = 
= = = BOT 
= Se 20.4 - 
= = 601.2 3037 
= = 1959 67.8 
49.1 = 2 946.4 126.6 
= = 84.5 18.1 
= > 1 948.6 140.2 
= œ =730-0 =| 5ir3 
terajoules 
638 102 32228456 CS 54830) 357 313 
188 160 Ds eye GS 33 809 
= a 42 = 
ay} 27/0) ARS Ole ye Eee) SO = 181 259 
Beis -21 004 PNG 369 
= a 34 = 
Al 14 119 = = 
393 492 728 464 1 012 614 138 877 
ele OS = 30 187 = 
= = 15 39122 = 
= 728 464 = 26 433 
= = 238 = 
The ZAMS = 966 266 112 444 
Bis = 399 892 263 
- = 138 505 104 037 
923 - 455 520 26 822 
= = 378965 809 
= = 3 410 = 
= = 1 431 = 
= = xX X 
= = X X 
Ë VAsh il she) # 
Gé = wy Wee = 
= = 88 208 7 863 
= = 198 733 7 863 
* G = 199 
ms = 236 698 10 064 
= = Ze 002 = 
à = = fe WSS) 
= = (ite = 
& = 22 774 728053 
5 Si Yee ewes 
928 = + AS 32382 
= = 3 201 462 
= = 73 814 32579 
= = Vail [lave Sey: 


Primary 
electricity 


Électricité 
primaire 


1 4 


= 13 


5 


363 


Snes 
Rh 


130 


HI — — pw 


GWH 
30. 
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ste 


53.6 
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Steam 

(see intro) 
Vapeur 

(voir intro) 
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TABLEAU 11B. L'énergie primaire et secondaire - Alberta - 1988 Trimestre 4 - Cumulatif de |’ année 
Total Coke oven Petroleum Secondary Total prim. 
primary gas products electricity & second. 
= Coke = = : = = 
Total Gaz de Produits Électricité Total prim. 
primaire fours à coke pétroliers secondaire & second. 
kilotonnes gigalitres megalitres GWH 

- = 20 977.6 38 890.4 Production 1 

= = 345.5 > Exportations 2 

= = Az = Importations 2 

On = =9°704.3 = Transferts inter-régions 4 

= = = or gear = Variation des stocks 5 

- = = = Transferts inter-produits 6 

07 = =b1 54.4 = Autres ajustements 7 

ae - - 11 485.3 38 890.4 Disponibilité 8 

Transformé en autres combustibles: 

= = 4.0 = a) Energie électrique - par services 3 

= = 2.4 = b) Energie électrique - par industries 10 

= = = = c) Coke et gaz manufacturé 11 

+ £ = = d) Produits raffinés 12 

= = = = e) Production de vapeur 13 

- 11) 478.16 38 890.4 Disponibilité nette 14 

= 928.1 * Autoconsommat ion 15 

- - 1 tO3e38 * Usage non-énergétique 16 

- - ode * Usage énergétique - écoulement final ie 

= = = * Mines de fer 18 

= e 930.7 x Total minier 19 

É 12.6 * Pates et papier et scieries 20 

= e 1.0: * Sidérurgie 21 

= = X * Fonte et affinage Ze 

= = xX * Fabricants de ciment 23 

= =: = x Raffinage pétrolier 24 

= = 15.5 * Produits chimiques 25 

= = 28.8 * Manufacturier - autres 26 

= = 62.6 x Total manufacturier 24 

= = 10.6 * Forestier 28 

= = 170.9 x Construction 29 

= - 1 174.8 x Total industriel 30 

= = 504.5 x Sociétés ferrovières 31 

= = 52821 x Lignes aériennes 34 

= = 0.3 * Maritimes ev 

= - Seal * Pipelines 38 

= = 1250 x Transport commercial et en commun 39 

- - ASHI. O * Ventes au détail (pompes) 40 

= = 5 857.6 * Transport 41 

= = 898.0 x Agriculture 42 

i = = 36.5 * Domestique 43 

a = = 280.5 * Administration publique 44 

5 2 = 55240 * Commerces et autres institutions 45 

. = = 6.1 * Différence statistique 46 

terajoules 

7 Si7 38a = = 7760214 140 005 ... Production 1 

386 065 = = 13 016 = 399 082 Exportations 2 

51 = = 165 = 216 Importations 3 

-4 940 209 5 = r 341201? = -5 281 214 Transferts inter-régions 4 

101079 = = -4 054 = -14 232 Variation des stocks 5 

34 = = 2 2As = 2 279 Transferts inter-produits 6 

14103 -5 = -5 840 = 8 259 Autres ajustements 7 

21275 437 - - 422 806 140 005 és Disponibilité 8 

Transformé en autres combustibles: 

422 383 = = 153 = 422 536 a) Energie électrique - par services 9 

15 822 = = 11e = 16 034 b) Energie électrique - par industries 10 

= = = = = = c) Coke et gaz manufacturé 11 

754 897 = = - = 754 897 d) Produits raffinés 12 

238 = = = = 238 e) Production de vapeur 13 

1 081 997 - = 422 540 140 005 1 644 711 Disponibilité nette 14 

Leu = 38 813 * 450 517 Autoconsommat ion 15 

ete - Ce 44 766 * 287 309 Usage non-énergéti que 16 

= 7 320 393 * 934 648 Usage énergétique - écoulement final 17 

= = = * - Mines de fer 18 

- = 3141381 x 112 165 Total minier 19 

= 495 * 6 813 Pâtes et papier et scieries 20 

- - 37 * 2 610 Sidérurgie 21 

= = xX * X Fonte et affinage 22 

= X * xX Fabricants de ciment 23 

= a Zz * 20187 Raffinage pétrolier 24 

e > 639 * 86 769 Produits chimiques 25 

= = 1 130 * 101 856 Manufacturier - autres 26 

> = 2 487 * 238 005 Total manufacturier 27 

= = 413 * 413 Forestier 28 

= = 6 612 * 8 003 Construction 29 

e = 47 494 * 358 586 Total industriel 30 

= 19° Sig * 19 513 Sociétés ferrovières 31 

= à 18 986 * 18 986 Lignes aériennes 34 

- - 13 * 13 Maritimes 37 

2 = 43 * 25 642 Pipelines 38 

= a 26 588 * 34 529 Transport commercia! et en commun 39 

> = 144 616 * 145 389 Ventes au détail (pompes) 40 

= = 209 759 * 244 072 Transport 41 

E = SABRE * 46 162 Agriculture 42 

à = 1 394 * 138 909 Domestique 43 

- = 8 730 * 14 135 Administration publique 44 

= = 20 124 * 132 785 Commerces et autres institutions 45 

- - 216 * -27 762 Différence statistique 46 


TABLE 11C. Refined Petroleum Products - 
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Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 


Stock variation (change and adj. 


Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmiils 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 


Stock variation (change and adj.) 


Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 


Commercial and other institutional 


Statistical difference 
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TABLEAU 11C. Produits pétroliers raffinés - Alberta 1988 Trimestre 4 
Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 
27.9 214.3 16.9 301.0 976.3 5 499.9 Production 1 
10.9 = i = 30 85.5 Exportations 2 
= = = 5 0.1 Importations 3 
=33-4 13 “lo - 128.8 MB HU -2 581.1 Transferts inter-régions 4 
-25,n 220 0.5 =3 74 -40.0 - 121.3 Variation des stocks 5 
- = 20) a Te - Transferts inter-produits 6 
2.4 155 0e NS 4.0 -63.5 Autres ajustements 7 
116 21275 352 167.8 241.7 2 891.2 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
= = = = - 1.4 a) Énergie électrique - par services g 
0.8 = = = = 0.8 b) Energie électrique - par industries 10 
= = = = = = e) Production de vapeur 13 
10.8 21235 3232 167.8 ZANT 2 889.3 Disponibilité nette 14 
= 40.7 == ne. = 239.5 Autoconsommation 15 
= 2156 = = 241.6 263.2 Usage non-énergétique 16 
10.8 150.2 LE 167.8 = 2 215.7 Usage énergétique - écoulement final 17 
= = = = = = Mines de fer 18 
0.4 150.2 = = = 246.1 Total minier 19 
-- = = = 34 Pâtes et papier et scieries 20 
3 œ = = = 0.3 Sidérurgie 21 
x = = = = x Fonte et affinage ERE 
X = = = = X Fabricants de ciment 13 
2.48 = = = = 36 Produits chimiques 25 
1.3 = = = = Tec Manufacturier - autres 26 
6.5 = = = = 1743 Total manufacturier fat 
0 = = = = Bac Forestier 28 
on = = = = 47.7 Construction 23 
re: 15072 - - - 316.9 Total industriel 30 
= = = = 135.6 Sociétés ferrovières 31 
= = 0 12254 = 124.2 Lignes aériennes canadiennes SL 
- = = 102 = 10.2 Lignes aériennes étrangères 33 
= = = = = Lignes maritimes domestiques 35 
= = = > = = Lignes maritimes étrangères 36 
3 = = = = 0.3 Pipelines 38 
- = = = = Vidiac Transport commercial et en commun 33 
= = = = = 1 009.8 Ventes au détail (pompes) 40 
= = 0.9 133.6 = 1 454.2 Transport 41 
= = = = 238.7 Agriculture 42 
= - - - - 10.6 Domestique 43 
= = 0.6 2954 = 55.3 Administration publique 44 
oH © = 17 se il = 139.9 Commerces et autres institutions 45 
- -- = - == -0.1 Différence statistique 46 
terajoules 
1 166 3 081 567 10 814 39 204 203 366 Production Î 
455 = = = 154 Seu) Exportaerons 2 
= = = = = 2 Importations 3 
= 15004 “55 - 466 -4 627 -34 054 -97 164 Transferts inter-régions 4 
-1 066 84 Cu IF 4 = aia 1590 -4 904 Variation des stocks 5 
= = De = 94 2 987 880 Transferts inter-produits 6 
101 62 -8 -89 183 -2 331 Autres ajustements 7 
484 3 004 107 6 028 3 706 106 446 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
= = = = = 42 a) Energie électrique - par services 9 
31 = = = = 32 b) Énergie électrique - par industries 10 
= = = = = = e) Production de vapeur 13 
453 3 004 107 6 028 3 706 106 372 Disponibilité nette 14 
= 1 725 1 as 2 10 018 Autoconsommation 15 
= 915 > = § 705 10 620 Usage non-énergétique 16 
453 6 365 106 6 027 - 81 141 Usage énergétique - écoulement final eg 
= = = = = = Mines de fer 18 
15 6 365 = = = 10 070 Total minier 19 
Î - = 131 Pâtes et papier et scieries 20 
- = = = = 1 Sidérurgie 21 
x = = = = xX Fonte et affinage ae 
X = = = = x Fabricants de ciment 23 
117 - = = = 147 Produits chimiques 25 
54 = = = = 289 Manufacturier - autres 26 
LFE - = = = 688 Total manufacturier 27 
11 = = = = LE Forestier 28 
2 = = = = 1 845 Construction 23 
300 6 365 = = = 12 830 Total industriel 30 
= = fs a = 5243 Sociétés ferrovières 31 
< > 29 4 434 = 4 462 Lignes aériennes canadiennes 32 
= = > 366 = 366 Lignes aériennes étrangères 33 
- - - - - -- Lignes maritimes domestiques 35 
- - - = = = Lignes maritimes étrangères 36 
- - - - =~ 12 Pipelines 38 
is = = fa = 6 493 Transport commercial et en commun 39 
3 3 x = = 35 538 Ventes au détail (pompes) 40 
- = 23 4 800 - 52 114 Transport 41 
- - - - - 8 705 Agriculture 42 
- - - - - 404 Domestique 43 
= - 19 1 044 = 2 014 Administration publique 44 
152 = 58 183 - 5 074 Commerces et autres institutions 45 
- -2 - == =] -2 Différence statistique 46 
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TABLE 11D. Refined Petroleum Products - Alberta - 1988 Quarter 4 = Year-to-date 
Refinery Stil Motor Kerosene & Diesel Light 
LPG's gas gasoline stove oil fuel oil fuel oil 
GPL des Gaz de Essence Mazouts Carburant Mazouts 
raffineries distillation à moteur pour poêles diésel légers 


thousands of cubic metres 


1 Production 1 076.1 788.5 75235041 158 5299873 = 
2 Exports 1924 = UE 0.9 200.6 eed 
3 Imports OI = = - - - 
4 Inter-regional transfers =453 = 0 SHOPS ANI 26667. 1 -47.0 
5 Stock variation (change and adj.) -7.5 = -18.9 Sie -49.1 0.2 
6 Inter-product transfers = SE a Te = 486.1 SE) 0580 1576 
7 Other adjustments Slat = -40.2 4.5 SR ENT. -44.4 
8 Availability 681.9 788.5 4 614.0 40.5 2H 220 64.7 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities - = = = 470 - 
10 (b) Electricity - by industry = = = = = 0.1 
13 (e) Steam generation = = = = = 2 
14 Net supply 681.9 788.5 4 614.0 40.5 218 -0 64.6 
15 Producer consumption = 788.5 0.4 0.1 130) - 
16 Non-energy use * = oa = = = 
17 Energy use - final demand # S 4 608.2 40.4 Do 64.5 
Iron mines x = = = = 3 
19 Total mining x = = 16.2 341.8 sed 
20 Pulp and paper and sawmills % = = = 107. = 
21 Iron and steel * = = = 1.0 = 
22 Smelting and refining * = = = X = 
23 Cement * = = 2 X = 
25 Chemicals # = = = 30 = 
26 Other manufacturing * = = 0.8 Palin. 0.8 
27 Total manufacturing x < = 0.8 38.9 0.8 
28 Forestry * = = a> gra LS 
29 Construction * = = 0.5 168.6 els 
30 Total industrial x - - 17.4 558. 7 34.2 
31 Railways # = = = 504.5 = 
32 Canadian airlines * = S = = = 
33 Foreign airlines * = = = = = 
eis) Domestic marine x = = = 0.3 = 
36 Foreign marine # = = = = = 
38 Pipelines * - - = eer) - 
39 Road transport and urban transit * = 236.6 = 475.3 = 
40 Retail pump sales * = SJ Sie = 5294 = 
41 Transportation x - SRB = 1N51017 = 
42 Agriculture * = 458.1 Test 434.6 ae 
43 Residential % = > 18.1 = 18.4 
44 Public administration * = Ae fe OS) 63.0 0.7 
45 Commercial and other institutional * = ESN OE: | 3.6 Zora Tan 
46 Statistical difference * = 5.4 = == OA 
terajoules 
1 Production LE) 502 32 904 2600757 576 ZIONS = 
2 Exports 504 = 72 310) 95 7 760 64 
3 Imports ” - - - - - 
4 Inter-regional transfers = Hy = = EE Ele) SAM TAS 2011031164 CUS) 
5 Stock variation (change and adj.) DRE = = 656 590 =1895 -7 
6 Inter-product transfers Shi ORT = 16 849 SONG -13 846 6 096 
7 Other adjustments 259 = =i) Ske leva it HG Sn TA) 
8 Availability 1182953 32 904 159 921 15277 107 608 28502 
Transformed to other fuels: 
9 (a) Electricity - by utilities - - = = 153 = 
10 (b) Electricity - by industry - - - - - 2 
13 (e) Steam generation - = - - - - 
14 Net supply 18 353 32 904 15959241 1527, 107 455 2 500 
15 Producer consumption - 32 904 13 3 37 - 
16 Non-energy use * = = - - - 
17 Energy use - final demand * 153 720 1 524 107 418 2 496 
18 Iron mines * - - - - - 
13 Total mining = - - 609 13 219 1 234 
20 Pulp and paper and sawmills # = = = 416 =: 
21 Iron and steel * - = = 37 - 
22 Smelting and refining x = = = x - 
23 Cement * - - Xx - 
PE) Chemicals x = = = 127 = 
26 Other manufacturing # - = 29 838 30 
27 Total manufacturing * - = 29 1 504 30 
28 Forestry * = = =A 965 1 
239 Construction # - = 18 6 520 58 
30 Total industrial * - 656 21 609 1-323 
31 Railways # = i: 9 513 2 
32 Canadian airlines * = = = = e 
38 Foreign airlines * = 2 = = x 
35 Domestic marine * = = y 18 = 
36 Foreign marine * = = a 3 a 
38 Pipelines # = = a 43 £ 
39 Road transport and urban transit x 8 201 - 18 386 = 
40 Retail pump sales x = WANT = 20 478 a 
41 Transportation x = 132 340 à 58 433 1 
42 Agriculture * 15879 41 16 811 161 
43 Residential * - Sa 682 = 712 
44 Public administration # = 1 447 10 2 439 26 
45 Commercial and other institutional * 7 10 4 
46 Statistical difference * de ues Foie oe 
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TABLEAU 11D. Produits pétroliers raffinés - Alberta - 1988 Trimestre 4 - Cumulatif de l'année 
Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 
200.2 recy teed 118.2 a4 oR rea SIOTST 20 977.6 Production 
see - DEN = 18.1 345.5 Exportations 
- - = = 477 4.2 Importations 
- 154.8 159 250 — Neha Bs Se Lite -9 104.3 Transferts inter-régions 
ni bs a € 2.0 129 =16-9 TS - 107.7 Variation des stocks 
4.1 = -0.4 22e 166.4 - Transferts inter-produits 
5,4 1-0 de 0 TER) HE - 154.4 Autres ajustements 
9577 748.9 (0-7 677.8 0807 11 485.3 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
3 = = = = 4.0 a) Energie électrique - par services 
Pet - - = - aie b) Energie électrique - par industries 
= = : = = = e) Production de vapeur 
37.0 748.9 16.7 677.8 1703027 11 478.6 Disponibilité nette 
0.1 137.8 == a 0:3 828.1 Autoconsommat ion 
= W223 = = 1 030.4 1 103.3 Usage non-énergétique 
36.9 5371 16.6 677.8 - 8 759.2 Usage énergétique - écoulement final 
= = = = = = Mines de fer 
3-2 Baier, - - - 330.7 Total minier 
1.9 = = = = eo Pates et papier et scieries 
= - = = = 1.0 Sidérurgie 
x = = = = X Fonte et affinage 
x = = = = X Fabricants de ciment 
1223 = = = = 1525 Produits chimiques 
5.6 = = cs = 28.8 Manufacturier - autres 
CAR | = = en = 62.6 Total manufacturier 
171 = = 3 = 10.6 Forestier 
0.4 = = = = 170.9 Construction 
26.8 Sayer = = = 1 174.8 Total industriel 
= = = = = 504.5 Sociétés ferroviéres 
= = 3.8 485.9 = 489.7 Lignes aériennes canadiennes 
= = = 3920 = 39,0 Lignes aériennes étrangères 
= = i = = 0.3 Lignes maritimes domestiques 
= = = = 5 = Lignes maritimes étrangères 
> = = = = 1.1 Pipelines 
- - = = = 7250 Transport commercial et en commun 
- - - - = BA 190 Ventes au détail (pompes) 
- - 3.8 524.8 - 5 857.6 Transport 
= = = = = 898.0 Agriculture 
= = = = = 36.5 Domestique 
ao = 3.4 130.7 = 239.8 Administration publique 
10.4 =~ 9.5 Pla. = 552.6 Commerces et autres institutions 
- 0.6 - - -- 6.1 Différence statistique 
terajoules 
8 354 31 837 3° 963 457525 125 505 776 211 Production 
1 345 = 3 = 795 13 016 Exportations 
= = = 2 164 165 Importations 
-6 461 255 “39310 =1'9 892 -89 586 - 341 012 Transferts inter-régions 
= 542 84 KE: == ON 757 -4 054 Variation des stocks 
172 3 =15 = she 6 606 2 245 Transferts inter-produits 
398 41 198 - 986 = 939 -5 840 Autres ajustements 
1 655 31739 559 24 352 41 686 422 806 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
= = = = = 153 a) Energie électrique - par services 
111 = = = = 113 b) Energie électrique - par industries 
- + = = = = e) Production de vapeur 
1 544 3127933 559 24 352 41 686 422 540 Disponibilité nette 
6 5 838 Î a= a 38 813 Autoconsommation 
= 3 090 = = 41 676 44 766 Usage non-énergétique 
1 539 22 788 558 24 352 - 320 393 Usage énergétique - écoulement final 
= = = = = = Mines de fer 
122 22 788 = = = 37 981 Total minier 
79 * = = = = 495 Pâtes et papier et scieries 
- = = = 37 Sidérurgie 
X = = = = X Fonte et affinage 
x = = = = Xx Fabricants de ciment 
512 = = Ë 639 Produits chimiques 
233 = = = = 1 130 Manufacturier - autres 
924 = > = 2 487 Total manufacturier 
47 F = = 413 Forestier 
16 = - = = 6 612 Construction 
1443 22 788 = = = 47 494 Total industriel 
= - - - = 19° 533 Sociétés ferrovières 
= = 128 17 457 - if “885 Lignes aériennes canadiennes 
= = 1 401 = 1 401 Lignes aériennes étrangeres 
= - = = 13 Lignes maritimes domestiques 
se = = = = Lignes maritimes étrangeres 
- - _ - - 43 Pipelines 
4 5 Ps = 26 588 Transport commercial et en commun 
= = - - = 144 616 Ventes au détail (pompes) 
- = 128 18 858 = 209 759 Transport 
£ “ = = = 32 892 Agriculture 
- - - - = 1 394 Domestique 
-- - 112 4 696 - 8 730 Administration publique 
420 - 317 798 = 20 124 Commerces et autres institutions 
- 24 ~ -- - 216 Différence statistique 
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TABLE 11E. Non-energy Refined Petroleum Products 


a 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


thousands of cubic metres 


Quarter 4 - Trimestre 4 

1 Production 80.2 Vols Siena 30.4 706.8 976.3 
2 Exports = OZ 3.0 = 0.4 Shas) 

3 Imports = à = = = = 
4 Inter-regional transfers Wed -0.6 to 57 2080229 185074 
5 Stock variation (change and adj.) =0)s% =1.0 10.5 =m -34.3 -40.0 
6 Inter-product transfers = adh = OVRZ 1370 AE 

7 Other adjustments ON loi 5.7 = Shy 112216 4.0 

8 Availability 81.4 4.7 107.6 24.2 RIT alent 
15 Producer consumption = a = == = SS 
16 Final demand 81.4 4.7 107.6 24.2 235 241.6 
19 Total mining = = = LA) = 5.6 
27 Total manufacturing 81.4 = 18.9 3.9 = 104.3 
28 Forestry = = = Ons = 0.3 
72.3) Construction = = 88.7 et! = 90.1 
41 Transportation = = 6.8 S 6.8 
42 Agriculture = = 1.6 = 1.6 
44 Public administration = = = OP = 0.6 
45 Commercial and other institutional = 47] = 929 RE Vt 3253 
46 Statistical difference = - - = - -- 

TABLE 11F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
ki lotonnes 
Quarter 4 - Trimestre 4 

1 Production RSET 3 5 166.3 2 = = sie. 72 

2 Exports 1 Ne Sc = = = iP Sales! 

3 Imports = - - - - - 

4 Inter-regional transfers 37078 2079 = = = = Wet 

5 Stock variation (change and adj.) sols) 6.5 = = = SAO) 1 

7 Other adjustments SON ae = = - -0.2 

8 Availability 15189 5 158.9 = = = 5 310.8 

Transformed to other fuels: 

Seay MEllectime ty: —sDyeuti lites 147.8 5 136.2 = = = 5284.0 
10 (b) Electricity - by industry - - - - = = 
11 (c) Coke and manufactured gases = - - - - - 
13 (e) Steam generation - - - - - - 
14 Net supply 4.2 221 - - - 26.9 
15 Producer consumption Areal == = - 4.1 
16 Non-energy use - - - - - 
14 7 


Energy use - final demand -- 2227 - - = 22 
19 Total mining = = By = 
20 Pulp and paper and sawmills = = 


Za Iron and steel - = = = 2 = 
22 Smelting and refining - = = = = 2 
AS) Cement = = = = = = 


25 Chemicals = = = = = à 
26 Other manufacturing - = = = ra Es 
27 =Total manufacturing - = = = = = 
43 Residential -- De) = = = 22.7 
44 Public administration - = = 2 = = 
45 Commercial and other institutional - - = = = = 


TABLE 11G. Electricity Generated from Fossi! Fuels 


oO NKvOS———————— 


Diesel Light Heavy Tar--breeh: 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


MR rom 


gigawatt hours 


Quarter 4 

Electricity generated: 
by wt ilities 8 998 359 4 = = = 
2 by industry = 770 - == 5 88 
BeTotall 8 998 ISO 4 -- 5 88 

Year-to-date 

Electricity generated: 
4 by Utilities 34 055 1 436 13 = = a 
5 by industry = 2 878 - -- 19 286 
6 Total 34 055 4 314 13 == 19 286 


eR ca 


Alberta 1988 
TABLEAU 11E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 
Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique spéc i aux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
milliers de mètres cubes 
Year-to-date - Cumulatif de l’année 
3121 13.8 181-3 e253 Weeeeee 3 101.7 Production 1 
- V4 lbs == 1.4 18.1 Exportations 2 
- = = 4.7? = 4.2 Importations 3 
T4 AE CB sr} AO) 1 3081 -2 217.9 Transferts inter-régions 4 
AN à =0.3 = Bon =5.7 =O -17.9 Variation des stocks 5 
= 3.8 = 0.6 161.9 166.4 Transferts inter-produits 6 
354 Bas -1.4 452 16.9 -23.4 Autres ajustements 4 
317:9 Ze 493.7 105.4 $2.5 1 030.7 Disponibilité 8 
: 42 = 0.3 = 0.3 Autoconsommat ion KS 
S11:5 Die 493.7 105.2 §2.5 1 030.4 Ecoulement final 16 
= = - LAN = 2427 Total minier 19 
317.5 83.0 14.4 - 414.8 Total manufacturier 27 
= = 15,3 à Tied Forestier 28 
= - 410.7 5.8 = 416.5 Construction 29 
= = = 34.5 34.5 Transport 41 
= = 9.3 9.3 Agriculture 42 
= = = 2.5 = 2.5 Administration publique 44 
= ay a 6 = 1257 82.5 126.8 Commerces et autres institutions 45 
= - == == — -- Différence statistique 46 
TABLEAU 11F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
kilotonnes 
Year-to-date = Cumulatif de | ‘année 
SER o ws 19-910 4 = = = 29 467.8 Production 1 
6 817.4 -- = rs = 6 817.4 Exportations 2 
= = = = = - Importations 3 
=1 856.8 ieee! = 3 = -1 858.0 Transferts inter-régions 4 
1425 1.2 = = = 190.6 Variation des stocks 5 
-1.0 0.6 = 3 = -0.4 Autres ajustements 7 
703.1 19 898.3 = - - 20 601.3 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
689.5 19 849.2 = = = PAO AEE Tf a) Energie électrique - par services g 
= = = = = = b) Energie électrique - par industries 10 
= = = = = 7 c) Coke et gaz manufacturé 11 
= = = = = 2 e) Production de vapeur 18 
13.5 49.1 - = - 62.6 Disponibilité nette 14 
1385 = = = = 13.5 Autoconsommation 15 
= = = = = - Usage non-énergétique 16 
= 49.0 = = - 49.1 Usage énergétique - écoulement final 19 
- - = - = Total minier 19 
= = = = = = Pates et papier et scieries 20 
* = = = = = Sidérurgie 21 
= = = = = Fonte et affinage 22 
- = = 5 = 3 Fabricants de ciment 23 
= x = = = = Produits chimiques 25 
= - = > = Manufacturier - autres 26 
= = - = - = Total manufacturier Fa À 
=< 49.0 = - - 49. Domestique 43 
= = = = = - Administration publique 44 
= = = = = - Commerces et autres institutions 45 
TABLEAU 11G. Énergie électrique produite à partir des combustibles 
Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood liquor Other service all fuels 
Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pate epuisee de centrale combustibles 
gigawatt Heures 
Trimestre 4 
Production de l'énergie électrique: 
- = = - = 9 361 par services 1 
= 5 40 = = 919 par industries 2 
= 5 40 - 101278 Total 3 
Cumulatif de l'année 
Production de l'énergie électrique: 
= x = 4 og 35 504 par services 4 
~ 56 148 - = 3 387 par industries 5 
de 56 148 - Bs 38 890 Total 6 


TABLE 12A. Primary and Secondary Energy - British Columbia 
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Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(bINElectnicity — by) tinduistny 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 

Transformed to other fuels: 

(ey) (alley hetisy = loyy Wren iets 
Electricity - by industry 
Coke and manufactured gases 
Refined products 
Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 

Iron mines 

Total mining 

Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 

Smelting and refining 
Cement 

Petroleum refining 

Chemicals 

Other manufacturing 

Total manufacturing 

Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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TABLEAU 12A. L'énergie primaire et secondaire - Colombie-Britannique - 


Total 
primary 


Total 
primaire 


69 
127 


852 
017 
108 
592 
178 


249 
103 


747 
852 


245 
265 


Coke 


ki lotonnes 
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14.1 


14.1 


14.1 


14.1 


Coke oven Petroleum 
gas products 
Gaz de Produits 


fours à coke pétroliers 
gigalitres megalitres 


2 388. 
= 360. 
= Tze 
5 878. 
= tho 


= Bical. 
= 2 473. 


= ie 
= 24. 
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Électricité 
secondaire 
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1988 Trimestre 4 
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& second. 


Total 
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367 
045 
260 
440 
148 


221 
840 


245 
142 
313 
427 
261 

X 
762 
678 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 


Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 12B. Primary and Secondary Energy - British Columbia 
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Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 

Transformed to other fuels: 

(a) Electricity - by utilities 
b) Electricity - by industry 
c) Coke and manufactured gases 
d) Refined products 
e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 

Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
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TABLEAU 12C. Produits pétroliers raffinés - Colombie-Britannique 
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TABLEAU 12D. Produits pétroliers raffinés - Colombie-Britannique - Cumulatif de l'année 


Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de mètres cubes 
739.8 44.9 21.1 923.0 280.3 9 365.6 Production 
69.8 = 0.8 200.3 66.9 1 295.8 Exportations 
168.4 89.0 2 96.0 70.8 584.3 Importations 
Jr 18 3515 40.8 1 340.6 2 386.9 Transferts inter-régions 
21,0 = a ANA 23,4 169.7 50.2 Variation des stocks 
-9.3 5 =. 4 -34..5 108.6 - Transferts inter-produits 
4.0 = =a) oD: 3,3 dt 207 -1 322.4 Autres ajustements 
991.8 195-2 34.9 818.7 356.4 3 668.2 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
z à - = . 43.3 a) Energie électrique - par services 
66.7 - ~ = = 88.5 b) Energie électrique - par industries 
3 z 3 = = = e) Production de vapeur 
925.2 13522 34.9 818.7 356. 4 9 536.4 Disponibilité nette 
6.4 44.9 == = 1.9 483.1 Autoconsommation 
= 74.1 be A 3545 428.6 Usage non-énergétique 
919.1 16.7 34.9 818.7 - 8 404.2 Usage énergétique - écoulement final 
Xx ~ = = = x Mines de fer 
4.6 - - - = 334.5 Total minier 
424.6 = = = = 496.0 Pâtes et papier et scieries 
x = > = = X Sidérurgie 
x - - - = X Fonte et affinage 
xX 5.4 = = x Fabricants de ciment 
2.8 = = = = 4.4 Produits chimiques 
28.1 1463 = = = 78.4 Manufacturier - autres 
295.5 15.7 = = = 587.2 Total manufacturier 
50. 4 - = = = 24100 Forestier 
= 2 = = cs 76.9 Construction 
510.6 16.7 = - = 1 239.6 Total industriel 
3 = = = = 32357 Sociétés ferrovières 
= ze Seal 620.1 = 623.2 Lignes aériennes canadiennes 
= = = MS Le PA = 139.2 Lignes aériennes étrangères 
268.4 = = = = 586.7 Lignes maritimes domestiques 
108.8 = = 134.9 Lignes maritimes étrangères 
= = = = haz Pipelines 
= = = = = Tite: Transport commercial et en commun 
= = = = = 824788 Ventes au détail (pompes) 
772 - oon 759.4 - 6 011.9 Transport 
= = = =: = 121.6 Agriculture 
FE = = = = 276.2 Domestique 
| = ao Shela 5 227.1 Administration publique 
26.2 = CUT. 2a = 527.8 Commerces et autres institutions 
== 05 = == == -0.6 Différence statistique 
terajoules 
33 375 ao? 908 aieh Viley% 11 468 345 811 Production 
Sis = 27 A Ir 2 559 47 583 Exportations 
7 026 3 772 = 3 449 2 845 23 010 Importations 
312935 55 11191 1 466 53 581 91 895 Transferts inter-régions 
- 887 = = 410 ee 6 816 2 350 Variation des stocks 
- 388 = =55 LR 25 4 269 1 290 Transferts inter-produits 
166 = 10250 =a oy -48 078 -52 197 Autres ajustements 
41 389 Size 1 169 29 415 14 710 359 876 Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
5 = z = = 1 674 a) Energie électrique - par services 
2 782 = = = = 3 627 b) Énergie électrique - par industries 
à = = = = = e) Production de vapeur 
38 607 52729 1 169 29 415 14 710 354 574 Disponibilité nette 
254 1 902 = =~ 75 19 972 Autoconsommation 
= 3 140 = = 14 635 17 775 Usage non-énergétique 
38 354 708 1 168 29 415 = 310 920 Usage énergétique - écoulement final 
x = = = x Mines de fer 
194 = os - = 12 945 Total minier 
17 721 = = = = 201473 Pâtes et papier et scieries 
x = = = = X Sidérurgie 
x = Fe = = x Fonte et affinage 
x 229 = = D x Fabricants de ciment 
116 = - — 180 Produits chimiques 
Ret LZ. 479 m= = = 3 156 Manufacturier - autres 
19 009 708 = = = 24 162 Total manufacturier 
2 105 = r = = 9 473 Forestier 
= ~ = Va WE Ae Construction 
71 307 708 - = = 49 553 Total industriel 
- - - - - (Va Ma pray's Sociétés ferrovières 
= 3 103 22 281 = 22 383 Lignes aériennes canadiennes 
= a 5 003 = 5 003 Lignes aériennes étrangères 
11 200 r = = = 23 511 Lignes maritimes domestiques 
540 = - - = 5 550 Lignes maritimes étrangeres 
- - - - = 45 Pipelines 
* = = r= = 210047 Transport commercial et en commun 
= = - = - 119 688 Ventes au détail (pompes) 
15 740 - 103 27 284 - 218 044 Transport 
a es = 3 4 485 Agriculture 
2 - - - E 10 644 Domestique 
212 = 138 1 266 = 8 562 Administration publique 
1 092 - 828 866 - 19 633 Commerces et autres institutions 
eng -21 -- -- 1 -24 Différence statistique 
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TABLE 12E. Non-energy Refined Petroleum Products 
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Petrochemical! Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


en 


thousands of cubic metres 


Quarter 4 - Trimestre 4 

1 Production 57 529 24.9 4.2 43.6 84.3 

2 Exports ONE 49 Be 0.4 BO SEA 

3 Imports = == S10) 116 == TOR 

4 Inter-regional transfers 0.4 == 10.8 16.6 Sheol | 5980 

5 Stock variation (change and adj.) =0.1 5.9 5.8 -0.7 115.6 126.5 

6 Inter-product transfers = Cha a OM go 16.0 

7 Other adjustments 073 0.4 ok 0.1 - 467.8 LEE 

8 Availability Gen 3.4 40.3 2229 4.0 AU 
15 Producer consumption SE = S SS 0.3 08 
16 Final demand Ch 3.4 40.3 22.8 Soild 76.3 
19 Total mining e a = 4.0 - 4.0 
27 Total manufacturing Ge = Sia) 4.8 = 20.4 
28 Forestry = > = 3.4 = 354 
29 Construction = = 30.9 Oar = airs 
41 Transportation = D = 6.4 - 6.4 
42 Agriculture = = = 0.2 O2 
44 Public administration = = = 0.4 = 0.4 
45 Commercial and other institutional = oer = Peet So 9 
46 Statistical difference = = = -- - -- 

TABLE 12F. Coal Details 
Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 
ki lotonnes 
Quarter 4 - Trimestre 4 

1 Production où Je At - = = ES 6 728.4 

2 Exports 5 603.5 2 = = = 560345 

3 Imports = = - - - - 

4 Inter-regional transfers ESC OM = = = = EST 

5 Stock variation (change and adj.) 893.2 = = - - 893.2 

7 Other adjustments =A gs SO = = = Nila 

8 Availability 60.7 = = = c 60.7 

Transformed to other fuels: 

§ (a) Electricity = by utilities = - - - - - 
10 (b) Electricity - by industry - - - - - = 
11 (c) Coke and manufactured gases - - - - - - 
13 (e) Steam generation - - - - - = 
14 Net supply 60.7 = = = 60.7 
15 Producer consumption Silene = = = Sizes 
16 Non-energy use - = - - - = 
17 Energy use - final demand 728} 006! - - = = 23/14 
19 Total mining - - - - - = 
20 Pulp and paper and sawmills - - - - = 
21 Iron and steel X - - - - x 
(i fe Smelting and refining x - - = = x 
23 Cement X - - = = Xx 
25 Chemicals = = = = = = 
26 Other manufacturing - - = = = = 
27 Total manufacturing 23.2 - = 3S 23.2 
43 Residential 02 = = & 0? 


44 Public administration 
45 Commercial and other institutional 


TABLE 12G. Electricity Generated from Fossil Fuels 


ER ee eee 


Diesel Light Heavy Var piton 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbor Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


RQ OT ee eee CIS PS NE 
gigawatt hours 
Quarter 4 


Electricity generated: 


iby uit li ties z 46 38 - = & 
2 by industry : 156 19 = 142 
3 Total = 203 57 = 142 z 


Year-to-date 


Electricity generated: 


4 by utilities = 73 136 = = = 
5 by industry = 619 84 = 496 = 
6 Total = 692 219 = 496 = 


= 127 - 
Colombie-Britannique - 1988 


TABLEAU 12E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique spéciaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 
milliers de mètres cubes 
Year-to-date - Cumulatif de |’année 
29.8 as a's 127568 15.5 78.0 280.3 Production 1 
1.8 21.0 a ez 42.9 66.9 Exportations 2 
= On! 9.0 24.4 31-38 70.8 Importations à 
1.9 0.9 56.0 1292 120925 1 340.6 Transferts inter-régions 4 
cas Sa] 15,8 0.1 150.7 169.7 Variation des stocks 5 
= 1-7 = 0.1 367 108.6 Transferts inter-produits 6 
gaz -1.8 SUN. LL 102106 -1 207.2 Autres ajustements 7 
33.9 16.1 176.3 113.0 17.4 356.4 Disponibilité 8 
= ds = 0.2 Ue 1.9 Autoconsommation 15 
33.1 16.1 176.9 1129 15.6 354.5 Ecoulement final 16 
- - - 2122 = Zhe2 Total minier 19 
3351 = 24.5 26.2 = 83.7 Total manufacturier 27 
- - - 14.0 = 14.0 Forestier 28 
- = 152.4 Dos = 154.8 Construction 23 
- - - 34.4 = 34.4 Transport 41 
- - 1.0 = 1.0 Agriculture 42 
= = = 2.0 = 2.0 Administration publique 44 
= 16.1 = 17:26 15 43.3 Commerces et autres institutions 45 
- - - -- = -- Différence statistique 46 
TABLEAU 12F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 
ki lotonnes 
Year-to-date = Cumulatif de l'année 
24 941.5 = = = = 24 941.5 Production 1 
23 860.9 = = = = 23 860.9 Exportations 2 
- = = = = - Importations 3 
= 807.3 0.2 cs = = - 907.1 Transferts inter-régions 4 
-89.5 = = = = -89.5 Variation des stocks 5 
“4.5 “027 à = = -4.6 Autres ajustements FA 
258.4 - - - = 258.4 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
- - - - = = a) Energie électrique - par services 3 
- - - = s = b) Energie électrique - par industries 10 
- - - - - - c) Coke et gaz manufacturé 11 
= - = = = = e) Production de vapeur 13 
258.4 - - - = 258.4 Disponibilité nette 14 
145.4 3: = ne = 145.4 Autoconsommation 15 
- - = = = - Usage non-énergétique 16 
113-0 113.0 Usage énergétique - écoulement final 17 
- = = Total minier 19 
- = = Pâtes et papier et scieries 20 
X = = = = X Sidérurgie 21 
xX - - = = X Fonte et affinage 22 
Xx = = = =i xX Fabricants de ciment 23 
- - - = = > Produits chimiques 25 
- - - - = = Manufacturier - autres 26 
11228 - - - = 112.8 Total manufacturier rH 
O52 = = = 0.2 Domestique 43 
- - - = = - Administration publique Cr 
= = = = > - Commerces et autres institutions 45 


TABLEAU 12G. Energie électrique produite à partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood liquor Other service all fuels 

Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustibles 


Ti ee ee 
gigawatt Heures 
Trimestre 4 


Production de l'énergie électrique: 


> = = = or 84 par services ] 
- 115 Wars _ = 609 par industries 2 
= 115 177 oe poe 693 Tota: 3 
Cumulatif de l’année 
Production de l'énergie électrique: 
ss = = = = 206 par services 4 
- 445 708 = = 2 Se par industries 5 
- 445 708 - Ha 2 558 Total 6 


TABLE 13A. Primary and Secondary Energy - 
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Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) mEllcctimenty: ==bysut Timdies 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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Crude 

Coal oil 
Charbon Pétrole 
brut 


kilotonnes megalitres 


EN] 


= 466. 
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Yukon and N.W.T. - 1988 Quarter 4 


Natural Gas plant 
gas NGL’ s 

Gaz LGN des 
naturel usines de 
gigalitres megalitres 


68.1 = 

= 0.1 

SHS) 015 18719 

= Oa GI 

38.6 Sal 

6 = 

SOS IG} À 

Sac 0.1 

Za 19.0 

= Wot 

= X 

= ie 

c 4.1 

5 1 

= 720 

20 Uf 

= Hho 1 

= (6572 

(il 4.8 

= J214 

Po 8.3 
terajoules 

580 = 

= 3 

Wake? 483 

= -8 

462 488 

125 = 

33 488 

258 3 

80 485 

= 31 

= X 

= 105 

= 105 

= 43 

= 1179 

= OS 

= -69 
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42 eS 

= 36 
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TABLEAU 13A. L'énergie primaire et secondaire - 
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Total 
primaire 


21 227 


Coke oven Petroleum 
gas products 

Coke ae = 
Gaz de Produits 


fours a coke petroliers 


ki lotonnes gigalitres megalitres 


! 
1 
wo 
he 

. 


1 

i] 

co 
wo oo 


|__| omx~— 1! 


' 
i) 
uo 


CE | 

11 

_ 
=O oC) — 


. 


1(orPNODI uo! x 1 


! 
! 
_ 


vf 

ay 

wo 
on © & © &w mm U1 


[ 
' 
ue 
xO-—- MOND I 


terajoules 


! 
' 
x xX x KO 


> 
_ 
_ 
> 


——ioe) = 


Yukon et T.N.-0. - 


Secondary 
electricity 


Electricité 
secondaire 
GWH 


i323 


7159 


' 


. 
wl 
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co 
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Total 


Total 


prim. 
& second. 


prim. 
& second. 


1988 Trimestre 4 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovieres 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest i que 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 


(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 

(e) Steam generation 


Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 


Transportation 

Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 
Statistical difference 

Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 


Transformed to other fuels: 

(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(c) Coke and manufactured gases 
(d) Refined products 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 

Iron mines 

Total mining 

Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 


Smelting and refining 
Cement 

Petroleum refining 
Chemicals 


Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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brut naturel 
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= Elo 


- -0. 
- 115. 


1 O1: 


= HIS EI 


gigalitres 


296.9 
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Year-to-date 
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Électricité 


Steam 
(see intro) 
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Srila 


eH als 


691. 
81. 


307. 
372. 


(mem tikeirPuoisit 


Wa 74 


ki lotonnes 


TABLEAU 13B. L'énergie primaire et secondaire - 
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primaire 
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Petroleum 
products 
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KXXXXXX: 


29 941 
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1988 Trimestre 4 - 


Cumulatif de l'année 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommat ion 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Energie électrique - par industries 
c) Coke et gaz manufacturé 
d) Produits raffinés 
e) Production de vapeur 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domest ique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 13C. Refined Petroleum Products - 


CONDO Wr — 


Production 


Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 

Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 

Other adjustments 

Availability 


Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 

Net supply 

Producer consumption 

Non-energy use 

Energy use - final demand 

Iron mines 

Total mining 

Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 

Chemicals 

Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 

Construction 

Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 

Foreign airlines 

Domestic marine 

Foreign marine 

Pipelines 

Road transport and urban transit 
Retail pump sales 

Transportation 

Agriculture 

Residential 

Public administration 

Commercial and other institutional 

Statistical difference 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 
Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other institutional 
Statistical difference 
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TABLEAU 13C. Produits pétroliers raffinés - 


où LS 
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1988 Trimestre 4 


Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 

fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 

Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 

lourds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 

milliers de mètres cubes 
X x X X xX X Production 1 
X x x x X X Exportations 2 
xX x X xX X X Importations 3 
X x X xX x X Transferts inter-régions 4 
xX x X X X X Variation des stocks 5 
Xx x X xX xX X Transferts inter-produits 6 
xX xX X xX X X Autres ajustements rh 
= = 155 15:59 2-6 109.8 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
= = = = = He a) Energie électrique - par services 9 
= = = = = re b) Energie électrique - par industries 10 
= = = z = = e) Production de vapeur 13 
=< - 1.5 155 2.6 92.1 Disponibilité nette 14 
X xX X X x X Autoconsommation 15 
= =; = = 0.5 0.5 Usage non-énergétique 16 
Ce = 1.5 155 = 88.8 Usage énergétique - écoulement final 17 
a eS = - = Mines de fer 18 
= = = = Sen Total minier 19 
= = = = = Pâtes et papier et scieries 20 
= = = = Sidérurgie 21 
= = = a = = Fonte et affinage LL 
= = = - = = Fabricants de ciment 23 
= = = = = = Produits chimiques 25 
ata = = = = 5.5 Manufacturier - autres 26 
== = = = - peo Total manufacturier 27 
= = - = Fe = Forestier 28 
= > = = = 1-6 Construction Fès 
== = = = = 16.2 Total industriel 30 
= = 3 = 0.4 Sociétés ferrovières 31 
= = 0.8 10.8 = 144 Lignes aériennes canadiennes 32 
= = 5 0.8 = 0.8 Lignes aériennes étrangéres 33 
= = = = = = Lignes maritimes domestiques 35 
= = = = = = Lignes maritimes étrangères 36 
= = = = = = Pipelines 38 
= = : = ~ Boe Transport commercial et en commun 38 
= = = = 1622 Ventes au détail (pompes) 40 
— - 0. 1424 = 33.8 Transport 41 
= = = = 0.6 Agriculture 42 
- = - = - 4.1 Domestique 43 
* = 0.1 . 6 = 18.1 Administration publique 44 
= = (CPS 1.8 = 16.0 Commerces et autres institutions 45 
x X X Différence statistique 46 
terajoules 
x x xX X xX X Production 1 
x x X X x X Exportations 2 
X X x X x X Importations 3 
X x X X X X Transferts inter-régions 4 
xX X Xx xX x X Variation des stocks 5 
xX xX x x x X Transferts inter-produits 6 
X x X Xx X X Autres ajustements 7 
= = 50 556 104 4 114 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 

= = - = = 685 a) Énergie électrique - par services g 
& = = = - -- b) Energie électrique - par industries 10 
= À = = = = e) Production de vapeur 18 
Le É 50 556 104 3 429 Disponibilité nette 14 
x X x X Autoconsommation 15 
= = = 18 18 Usage non-énergétique 16 
a - 50 556 = 3 299 Usage énergétique - écoulement final 17 
- - - ~ - - Mines de fer 18 
- - - - - 350 Total minier 19 
- 5 = = = i Pâtes et papier et scieries 20 
- - - - - - Sidérurgie 21 
- - - = - - Fonte et affinage 22 
- - - = = = Fabricants de ciment 23 
- - - - - - Produits chimiques 25 
-- - - = - 212 Manufacturier - autres 26 
“= - - = > 212 Total manufacturier 27 
- - - - - = Forestier 28 
* = = = - 63 Construction 29 
-- - - - - 625 Total industriel 30 
4 = = = = 17 Sociétés ferrovières 31 
a = 28 369 = 398 Lignes aériennes canadiennes 32 
= = = 29 = 29 Lignes aériennes étrangères 33 
7 : <s = : . Lignes maritimes domestiques 35 
= É = = = . Lignes maritimes étrangéres 36 
- = = - - - Pipelines 38 
@; = né = = 194 Transport commercial et en commun 39 
- 2 = =" 568 Ventes au détail (pompes) 40 
> - 28 398 - 1 206 Transport 41 
& = : : È 23 Agriculture 42 
= - - - - 156 Domestique 43 
= he 5 33 2 687 Administration publique 44 
= = 17 65 a 602 Commerces et autres institutions 45 
X xX X X Différence statistique 46 
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Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 


Stock variation (change and adj. 


Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other 
Statistical difference 


Production 

Exports 

Imports 

Inter-regional transfers 


Stock variation (change and adj. 


Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(e) Steam generation 
Net supply 
Producer consumption 
Non-energy use 
Energy use - final demand 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Chemicals 
Other manufacturing 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction 
Total industrial 
Railways 
Canadian airlines 
Foreign airlines 
Domestic marine 
Foreign marine 
Pipelines 


Road transport and urban transit 


Retail pump sales 
Transportation 
Agriculture 
Residential 
Public administration 
Commercial and other 
Statistical difference 


institutional 


institutional 


Yukon and N.W.T. 


Refinery 
LPG's 
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raffineries 
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- 1988 Quarter 4 - 


Still 

gas 

Gaz de 
distillation 


. 
DXXXX XX 


XX x x 


_ 


Year-to-date 


Motor Kerosene & 
gasoline stove oil 
Essence Mazouts 
à moteur pour poêles 


thousands of cubic metres 


X x 

X X 

x X 

X x 

X x 

X x 

X x 

100.0 64.1 

100.0 64.1 

x X 

9939 63.9 
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= SE 
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TABLEAU 13D. Produits pétroliers raffinés - Yukon et T:N:-0. - 1988 Trimestre 4 - Cumulatif de |’ année 
Heavy Petroleum Aviation Aviation Non energy Total 
fuel oil coke gasoline turbo fuel products products 
Mazouts Coke Essence Carbu- Produits non- Total des 
lour ds pétrolier d'aviation réacteur énergétiques produits 
milliers de metres cubes 

x x x X X X Production 1 

x xX x X x X Exportations 2 

x X x X X X Importations 3 

x X x xX x X Transferts inter-régions 4 

x X X X X X Variation des stocks 5 

xX X xX X X X Transferts inter-produits 6 

xX x X xX X X Autres ajustements 4 

an Co 10.3 83.6 1021 583.2 Disponibilité 8 

Transformé en autres combustibles: 

= = “ < = 66.3 a) Energie électrique - par services | 

ze = = = 0.3 b) Energie électrique - par industries 10 

= = = 3 = = e) Production de vapeur 13 

Int - 10:35 83.6 10.1 516.6 Disponibilité nette 14 

x X xX X X Autoconsommation 1S 

= = = = 8.0 8.0 Usage non-énergétique 16 

tah - 10.3 83.6 = 503.0 Usage énergétique - écoulement final 17 

= = = = = = Mines de fer 18 

225 - = = hed Total minier 19 

= = = = à Pâtes et papier et scieries 20 

= 3 = = Sidérurgie 21 

= = = = = Fonte et affinage yes 

= = = = = = Fabricants de ciment zs 

= = = = = = Produits chimiques 25 

422 = = = 1572 Manufacturier - autres 26 

3.2 = = - = 1922 Total manufacturier at 

= = = = = Forestier 28 

= = = + a 1224 Construction 25 

6.6 - = = - 102.9 Total industriel 30 

- = = - 145 Sociétés ferrovières 31 

- = 4.4 APE 47.0 Lignes aériennes canadiennes 32 

= = = 3.4 = 3.4 Lignes aériennes étrangères 33 

= = = = = Ont Lignes maritimes domestiques 35 

= = = = = = Lignes maritimes étrangères 36 

= = = oe = = Pipelines 38 

= = = = = 4208 Transport commercial et en commun 39 

- - = = = 85.4 Ventes au détail (pompes) 40 

- - 4.4 46.0 = 179.8 Transport 41 

- - - - = 1.6 Agriculture 42 

= - - - = 16.0 Domestique 43 

= = 2416 26.0 = 131.9 Administration publique 44 

12.0 = 3,3 11216 = 70.8 Commerces et autres institutions 45 

xX X X X Différence statistique 46 

terajoules 

x X x X X X Production 1 

X xX x X X X Exportations 2 

x X X X X X Importations 3 

X xX xX X X X Transferts inter-régions 4 

X Xx X X X X Variation des stocks 5 

X xX X xX X X Transferts inter-produits 6 

X xX x X X X Autres ajustements 7 

+ = 346 3 002 425 21 871 Disponibilité 8 

Transformé en autres combustibles: 

= 7 = = 2 565 a) Energie électrique - par services 3 

F = = — = 11 b) Énergie électrique - par industries 10 

= — = = = = e) Production de vapeur 13 

321 - 346 3 002 425 19 296 Disponibilité nette 14 

x x X X X Autoconsommation 15 

= = = = 338 338 Usage non-énergétique 16 

321 - 346 3 002 - 18 730 Usage énergétique - écoulement final 17 

- - - - - - Mines de fer 18 

144 - 2 762 Total minier 19 

7 - - Pâtes et papier et scieries 20 

- - - - = - Sidérurgie 21 

- - = - = = Fonte et affinage 22 

- = = = = = Fabricants de ciment 23 

- - - - = = Produits chimiques 25 

133 = = = F 750 Manufacturier - autres 26 

133 = - - - 750 Total manufacturier 27 

- 7 = - = = Forestier 28 

- = = - = 481 Construction 25 

271 - - - ~ 3 992 Total industriel 30 

~ ” = + 53 Sociétés ferroviéres 31 

= = 148 1591 = 1 679 Lignes aériennes canadiennes 32 

: = = 122 = 122 Lignes aériennes étrangères 33 

= > = = = Md Lignes maritimes domestiques 35 

7 - - - = = Lignes maritimes étrangères 36 

= : = 2 - = Pipelines 38 

= - - = - 1 594 Transport commercial et en commun 39 

- - - - > 3 O12 Ventes au détail (pompes) 40 

= = 148 1 652 = 6 468 Transport 41 

- - : - - 62 Agriculture 42 

- - - - - 616 Domestique 43 

- - 87 932 - 4 928 Administration publique 44 

44 - 111 417 = 2 663 Commerces et autres institutions 45 

X xX X Différence statistique 46 
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TABLE 13E. Non-energy Refined Petroleum Products 


a 


Petrochemical Naphtha Asphalt Lubricating Other Total 
feedstocks specialties oils and products non-energy 
greases products 


thousands of cubic metres 
Quarter 4 - Trimestre 4 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Producer consumption 
Final demand 
Total mining 
Total manufacturing 
Forestry 
Construction - 
Transportation - 
Agriculture = 
Public administration = 
Commercial and other institutional = 0. 
Statistical difference 
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TABLE 13F. Coal Details 


Canadian Sub- Lignite Anthracite Imported Total 
bituminous bituminous bituminous all types 


kilotonnes 
Quarter 4 - Trimestre 4 


1 Production - = = = 2 2 
ZaEXDOnES - = & = = Le 
3 Imports - = = = = z 
4 Inter-regional transfers - - = = 2 = 
5 Stock variation (change and adj.) - = = = 2 £ 
7 Other adjustments - = = = = $ 
8 Availability - - = = = = 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities - = = = = 2 
10 (b) Electricity - by industry - = 3 a a é 
11 (c) Coke and manufactured gases - - = = = = 
13 (e) Steam generation = = = 3 = 2 
14 Net supply = = & = a = 
15 Producer consumption - = = = 2 . 
16 Non-energy use - - = = = = 
7 


Energy use - final demand = As A ae _ 
19 Total mining - = = = = 
20 Pulp and paper and sawmills = = a * x % 
21 Iron and steel = = = = = = 
22 Smelting and refining - = = = = = 
2] Cement = = = = = x 


25 Chemicals = = = = = 2 
26 Other manufacturing - = = = a a 
27 =Total manufacturing - - = = = = 
43 Residential = = = z 5: = 
44 Public administration = = 3 À = = 
45 Commercial and other institutional - - = = = 2 


TABLE 136. Electricity Generated from Fossil Fuels 


ll eee eee eee eee 


Diesel Light Heavy Tar, pitch, 

Coals Natural gas fuel oil fuel oil fuel oil petrol. coke 
Charbon Gaz naturel Carburant Mazouts Mazouts Goudron, brai 
diésel légers lourds coke de pétr. 


TT ——————Z 


gigawatt hours 


Quarter 4 

Electricity generated: 
1 by utilities - = 56 a =: = 
2 by industry - 24 =e = = = 
Se otal = 24 56 - = s 


Year-to-date 


Electricity generated: 
Ay. Whit (es = = 208 = = = 
5 by industry = 88 | = = a 
6 Total = 88 2093 = * = 
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TABLEAU 13E. Produits pétroliers raffinés non-énergétiques 


Alimentation Produits Asphalte Huiles et Autres Total des 
pétrochimique spéciaux/ graisses produits produits non- 
base-naphte lubrifiantes énergétiques 

milliers de mètres cubes 


Year-to-date - Cumulatif de l'année 


X X x X xX X Production 1 
xX X xX X X X Exportations 2 
X X X X xX X Importations 3 
X xX X X X X Transferts inter-régions 4 
x X X X X X Variation des stocks 5 
x X X X X X Transferts inter-produits 6 
x x X x X X Autres ajustements 7 
- OFZ 5.1 ont ay 2 10.1 Disponibilité 8 
X X X X X X Autoconsommation 15 
- Caz 5.0 yaa = 8.0 Ecoulement final 16 
- - = 0.9 = 0.9 Total minier 19 
- - 1-0 0.3 = 13 Total manufacturier 27 
- - - -- : = Forestier 28 
- - 4.1 0° = 4.5 Construction 29 
- - - 0.5 = 0.5 Transport 41 
- - O1 = 0.1 Agriculture 42 
- = = 0.2 = 0.2 Administration publique 44 
= 0.7 = 0.4 = 0.5 Commerces et autres institutions 45 
xX X X X X X Différence statistique 46 
TABLEAU 13F. Détails de charbon 
Bitumineux Sous- Lignite Anthracite Bitumineux Total 
canadien bitumineux importé tous genres 


kilotonnes 
Year-to-date -  Cumulatif de l'année 


5 e 2 = = - Production 1 
& 4 é 2 = - Exportations 2 
3 2 e 3 = - Importations 3 
= a 2 2 - - Transferts inter-régions 4 
a i s = - - Variation des stocks 5 
ë 2 = = = - Autres ajustements 7 
2 7 2 = = - Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 

= = - - = = a) Energie électrique - par services 8 
= & a = - - b) Énergie électrique - par industries 10 
Z ES = = - = c) Coke et gaz manufacturé 11 
2 3 e = - = e) Production de vapeur 13 
à 4 = - - - Disponibilité nette 14 
5 p 4 = = - Autoconsommation ins 
a x 2 = - - Usage non-énergétique 16 

+7 


# = - - = - Usage énergétique - écoulement final 

4 = = = - - Total minier 13 
D x | = - - Pâtes et papier et scieries 20 
= - = = - - Sidérurgie 21 
. E s = = - Fonte et affinage 22 
2 = = = - - Fabricants de ciment 23 
F " = = - - Produits chimiques 25 
A 2 = = - - Manufacturier - autres 26 
3 as = - - Total manufacturier 27 
5 à = - - - Domestique 43 
3 3 = - = - Administration publique se 
5 2e = - - - Commerces et autres institutions 45 


TABLEAU 136. Énergie électrique produite à partir des combustibles 


Manufactured Spent pulping Station Total 
gases Wood liquor Other service all fuels 

Gaz Bois Lessive de Autres Consommation Total des 
manufactures pâte épuisée de centrale combustibles 


ne free | (Re CAT OR PR ew eee ee ee ee ee nee ii RS PAR | 
gigawatt Heures 
Trimestre 4 


Production de l'énergie électrique: 


3 z - - 56 par services 1 
. = £ = 2 24 par industries À 
bs 2 = = - 80 Total 3 


Cumulatif de | ‘année 


Production de l'énergie électrique: 
: E = = = 208 par services 4 
2 < 89 par industries 5 
5 = 297 Total 6 


= Et = 


TABLE 14. Details of Natural Gas Liquids - 1988 Quarter 4 - Year-to-date 


Leen a PTI SE GR TR PE 1 


Canada Newfoundland 
Propane Butane Ethane Total Propane Butane 


thousands of cubic metres 


1 Production 5 883.7 3 593472 6 S259 NSS Siless X Xx 
2 Exports a 4e © 2 498.5 = 5 992.4 * xX 
3 Imports 34.7 S 247.0 287 X X 
4 Inter-regional transfers = = = = X X 
5 Stock variation (change and adj.) MUNIE 21920) 294.9 NEA x X 
6 Inter-product transfers = = = =. X xX 
7 Other adjustments oe = = X X 
8 Availability 3202278 744.7 6 465.0 108237? 8.4 Ont 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities = = = = = = 
10 (b) Electricity - by industry S = = = = = 
12 (d) Refined products 608.4 989.6 - 1 598.0 - 

13 Refinery produced LPG's (net) 1 881.4 865.6 = 2 746.9 120 - 
14 Net supply 4 295.8 620.7 6 465.0 TAS Bile4 1574 0.1 
15 Producer consumption 38.2 = = 38.2 1.8 - 
16 Non-energy use 522.0 625.0 6 486.2 Y eo = - 
17 Energy use - final demand 3873473 = - 3 734.3 11876 - 
18 Iron mines = = = 5 7 = 
19 Total mining RTE) = = 1197273 - - 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = = = 
21 Iron and steel a = = = = = 
22 Smelting and refining = = = = = = 
23 Cement = = = $ x = 
24 Petroleum refining = = = = x = 
25 Chemicals = = = = = = 
26 Other manufacturing 862.1 = = 862.1 2.9 = 
Zit Total manufacturing 862.1 = = 862.1 2519 = 
28 Forestry = = > = > = 
29 Construction (efits || = = IRS es \ 0.6 = 
30 Total industrial 122725 = = lees 9345 - 
31 Railways = = = = = = 
34 Airlines = = = a = = 
oi Marine = = = œ = = 
38 Pipelines = = = = = = 
39 Road transport and urban transit 106 = = W Ws) 0.4 = 
40 Retail pump sales = = = = = = 
41 Transportation M0629 2 = 110679 0.4 - 
42 Agriculture 220.0 = 220.0 Oval = 
43 Residential 481.7 = = 481.7 E)c (el = 
44 Public administration Ur sé = = 7270 OMS = 
45 Commercial and other institutional 625.8 = = 625.8 528 Sa 
46 Statistical difference lose) -4.3 SARL 2473 CS Om] 

terajoules 
1 Production SON 214 101 177 Gh Bae 370 965 X xX 
2 Exports 89 199 71 507 = 160 706 X xX 
3 Imports 886 = 4 535 SNA? xX X 
4 Inter-regional transfers = = = = x X 
5 Stock variation (change and adj.) aie 2705 8 357 5 414 Si, EXONS xX X 
6 Inter-product transfers = = = = X xX 
7 Other adjustments = = = = xX X 
8 Availability CAL Wehr 218313 118 697 Pr UE 214 3 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities - - = - - - 
10 (b) Electricity - by industry - - - - - 
12 (d) Refined products 15 532 28 322 = 43 855 = = 
13 Refinery produced LPG's (net) 48 031 LASAUL = 72 804 178 = 
14 Net supply 109 671 172763 118 697 246 132 393 3 
15 Producer consumption 975 - - 975 46 - 
16 Non-energy use 1S S27 17 887 119 087 150 301 = = 
17 Energy use - final demand 95 337 - - 95 337 347 - 
18 Iron mines - - - - - - 
19 Total mining 3 505 - - 3 505 = 
20 Pulp and paper and sawmills - - - - - - 
21 Iron and steel - - - - - - 
22 Smelting and refining - - - - - - 
23 Cement - - - - x = 
24 Petroleum refining - - - xX - 
25 Chemicals - = = = = = 
26 Other manufacturing 22 009 - - 22 009 74 - 
27 Total manufacturing 22 0093 - = 22 009 74 = 
28 Forestry - = = = = = 
29 Construction 5828 - = 5 823 (5 = 
30 Total industrial 31 338 - - 31 338 89 = 
Sh Railways - = = = z = 
34 Airlines - = = = = = 
hil Marine - = A = = si 
38 Pipelines - = x = = = 
39 Road transport and urban transit 260259 = = 28259 10 = 
40 Retail pump sales - = = s = Æ 
41 Transportation 28 259 = = 28 259 10 = 
42 Agriculture CAGE = = ly (Ih 7 3 = 
43 Residential 12 298 = = 12 298 9 + 
44 Public administration 1 848 = = 1 848 13 = 
45 Commercial and other institutional sy Siege = = lis Sree 135 = 
46 Statistical difference 32 - 124 - 389 - 481 = 3 


TABLEAU 14. Détails des liquides de gaz naturel 


Terre-Neuve 


Ethane 


(<x xxx KX 


(<x x MX Oe 


Total 


. 
ux x x OO 


_ 
u 

. CP 6 8 

1m œouno ! 


HO mr 
us té 
iam LOS LRU 


OmMOWwOO Oo 
SRE ed 8 è 
— GOUT O — fe | Pi 


Prince Edward Island 


Propane 
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- 1988 Trimestre 4 - Cumulatif de |’année 
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Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 


d) Produits raffinés 
LPG de raffineries (nette) 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 


Construction 

Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 
Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 


d) Produits raffinés 
LPG de raffineries (nette) 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


œ 3 oO O1 & CO M) — 


où ut nt awk te SA eh 
ON DMS WMO WO 


œ —J M OUI B& © FN) — 


Es ee et ed à 5 
© —J Où U1 = © F2 © 


ON D D D © D © © D À — 
© © © —Jj M OU & © ©) — © 


Ww 
B — 


= Cho) = 


TABLE 14. Details of Natural Gas Liquids - 1988 Quarter 4 - Year-to-date 


I 


Nova Scotia - Nouvel le-Écosse New Brunswick 
Propane Butane Ethane Total Propane Butane 


thousands of cubic metres 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 5: 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities 
(b) Electricity - by industry 
(d) Refined products 
Refinery produced LPG's (net) 103. 
Net supply 108. 
Producer consumption 1s 
Non-energy use 
Energy use - final demand 107. 
Iron mines 
Total mining 
Pulp and paper and sawmills 
Iron and steel 
Smelting and refining 
Cement 
Petroleum refining 
Chemicals 
Other manufacturing Vedas 
Total manufacturing 225 
Forestry 
Construction 5. 
Total industrial 28. 
Rai lways 
Airlines 
Marine 
Pipelines 
Road transport and urban transit 4. 
Retail pump sales 
Transportation 4. 
Agriculture Ns 
Residential GE 
Public administration Bo 
Commercial and other institutional 40. 
Statistical difference 0. 
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terajoules 


Production 
Exports 
Imports 
Inter-regional transfers 
Stock variation (change and adj.) 
Inter-product transfers 
Other adjustments 
Availability 
Transformed to other fuels: 
(a) Electricity - by utilities = = 
(b) Electricity - by industry = = = = = F 
(d) Refined products & = 
Refinery produced LPG’s (net) 2 646 723 = 
Net supply 2 776 
Producer consumption 41 
Non-energy use - 329 = 329 = 46 
Energy use - final demand 28734 = 
Iron mines = st = = 5 = 
19 Total mining - oS 
20 Pulp and paper and sawmills = = 
2) Iron and steel X x = 
22 Smelting and refining - = X 
23 Cement xX co = X X = 
X X X 
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24 Petroleum refining 
25 Chemicals 

26 Other manufacturing 572 = = 572 472 = 
27 Total manufacturing 572 - - 572 472 = 
28 Forestry = = = = d = 
29 Construction 146 = = 146 102 = 
30 Total industrial 77 - - Ab? 692 = 
eu Rai lways = = = S = ré 
34 Airlines = = = = = 3 
on Marine = = = = = = 
38 Pipelines = = = = 
39 Road transport and urban transit 102 = = 102 102 = 
40 Retail pump sales @ = = = 

41 Transportation 102 - - 102 102 = 
42 Agriculture 26 = = 26 20 = 
43 Kesidential 745 = = 745 592 = 
44 Public administration 100 = = 100 38 a 
45 Commercial and other institutional 1 044 = = 1 044 730 = 
46 Statistical difference Î -1 - -- 2 1 
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TABLEAU 14. Détails des liquides de gaz naturel - 1988 Trimestre 4 - Cumulatif de | ‘année 
i ree ee ee SEE 


Nouveau-Brunswick Québec 
Ethane Total Propane Butane Ethane Total 
milliers de mètres cubes 
x X = = = - Production 1 
X X 50.3 90.4 = 140.7 Exportations 2 
x xX 0.8 Fs ~ 0.8 Importations 3 
x X 393.0 76.8 = 469.8 Transferts inter-régions 4 
X xX 8.4 eed Ss 9.6 Variation des stocks 5 
xX X = = = - Transferts inter-produits 6 
X X = = = - Autres ajustements 7 
= 1929 335.1 -14.8 ~ 320.3 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 

a = = Ss x ü a) Énergie électrique - par services 8 
= - - = = - b) Energie électrique - par industries 10 
= = 2.0 4.0 = 6.0 d) Produits raffinés 12 
= 6722 27953 158.8 = 438.1 LPG de raffineries (nette) 13 
= 87.1 612.4 140.0 - 752.4 Disponibilité nette 14 
= Daz. 8.1 = = 8.1 Autoconsommat ion 15 
= io 200.6 140.0 = 340.6 Usage non-énergétique 16 
= 85.2 403.6 - - 403.6 Usage énergétique - écoulement final 17 
= = - = = = Mines de fer 18 
= 4.6 24.0 = = 24.0 Total minier 19 
= 2 = = 5 Pâtes et papier et scieries 20 
= = = = Sidérurgie 21 
= X = = = = Fonte et affinage 2 
= X = = = Fabricants de ciment 20 
= x = = = = Raffinage pétrolier 24 
= = = = = = Produits chimiques 25 
- 18.5 60.1 = = 00.1 Manufacturier - autres 26 
- 18.5 60.1 - = 60.1 Total manufacturier 27 
= = = = = = Forestier 28 
= 4.0 38.8 = = 38.8 Construction 29 
- AU 12239 = = 122.9 Total industriel 30 

= = = > Sociétés ferroviéres 31 
= = = = = = Lignes aériennes 34 
= = = = = = Maritimes av 
= - = - = = Pipelines 38 
= vee 8 64.4 = = 64.4 Transport commercial et en commun aa 
= = = = = = Ventes au détail (pompes) 40 
= 4.0 64.4 - = 64.4 Transport 41 
= 0.8 Bi 51.1 Agriculture 42 
= 2222 60.1 = = 60.1 Domestique 43 
= 125 1230 = = 12.0 Administration publique 44 
= 28.6 93.1 = = 93.1 Commerces et autres institutions 45 
= 0.1 OA = = 0.1 Différence statistique 46 


terajoules 


xX X = - = - Production 1 
X x 1 284 2 587 = 3 871 Exportations Z 
X x 20 = = 20 Importations 3 
xX X 10 033 2 198 = 12 231 Transferts inter-régions 4 
xX X 214 34 = 249 Variation des stocks 5 
x xX = = = - Transferts inter-produits 6 
x X = = = - Autres ajustements if 
= 506 8 555 424 - 8 132 Disponibilité 8 
Transformé en autres combustibles: 
5 = A = = = a) Energie électrique - par services 9 
5 = = = = = b) Energie électrique - par industries 10 
= = 51 114 = 166 d) Produits raffinés 12 
= Pe72s 72431 4 545 - 11 676 LPG de raffineries (nette) 13 
= 21225 15 635 4 007 - 19 642 Disponibilité nette 14 
= 5 207 = = 207 Autoconsommation 15 
= 46 sa? 4 007 - 9 128 Usage non-énergét ique 16 
= 2 175 10 304 - - 10 304 Usage énergétique - écoulement final 17 
= = = = = = Mines de fer 18 
= 1 4 613 = 613 Total minier 19 
Fe E = = = = Pâtes et papier et scieries 20 
= % = - = = Sidérurgie 21 
=: X = = = = Fonte et affinage 22 
- xX = = = = Fabricants de ciment 23 
= X = - - = Raffinage pétrolier 24 
= = = - = = Produits chimiques 25 
= 472 1 534 - - 1 534 Manufacturier - autres 26 
- 472 1 534 = = 1 534 Total manufacturier 21 
- - - 7 - - Forestier 28 
r 102 991 = = 991 Construction 29 
= 692 a igs - - 3 138 Total industriel 30 
~ > - = = = Sociétés ferrovières 31 
~ = = = = = Lignes aériennes 34 
- - - - - = Maritimes 37 
- - - - - - Pipelines 38 
< 102 1 644 - = 1 644 Transport commercial et en commun 39 
- - - - - - Ventes au détail (pompes) 40 
= 102 1 644 - - 1 644 Transport 41 
= 20 1605 - = 1 305 Agriculture 42 
si 9? 1534 - = 1 534 Domestique 43 
= 38 306 = = 306 Administration publique 44 
= 730 22377 = = 2 377 Commerces et autres institutions 45 


- <) 3 -- = 3 Différence statistique 46 
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TABLE 14. Details of Natural Gas Liquids - 1988 Quarter 4 - Year-to-date 


Oe ET 
Ontario Manitoba 
Propane Butane Ethane Total Propane Butane 


thousands of cubic metres 


Inter-product transfers = 
Other adjustments = = = 
Availability 35 944 1 248 19 893 57 090 2 806 31 
Transformed to other fuels: 


1 Production 5 = = = Best) 122 

2 Exports 830.5 1 371.0 = 72 Oi 35) 160.8 124.6 

3 Imports hes 4 = 247.0 264.2 = - 

4 Inter-regional transfers 2 004.3 io Den 846.7 4 403.1 246.1 12601 

5 Stock variation (change and adj.) = Ril}. 8) 137.5 9.9 DAS = 2e 176 

6 Inter-product transfers = = = = = = 

7 Other adjustments = = = = = = 

8 Availability 1 407.9 43.6 1 083.8 2853523 109.9 Vet 

Transformed to other fuels: 

§ (a) Electricity - by utilities = = = - - - 
10 (b) Electricity - by industry = = - - - - 
12 (d) Refined products 606.4 34.0 = 640.4 - - 
13 Refinery produced LPG's (net) 852.7 245.3 = 1 098.1 9.5 - 
14 Net supply 1 654.2 254.9 1 083.8 23537210 119.4 Voll 
15 Producer consumption 118 = = 178 587 = 
16 Non-energy use SZORS TASS) 10) 1 086.2 AS = Ws 1 
17 Energy use - final demand ISS 252 = a WES 2:52 1112-16 - 
18 Iron mines = = = = = - 
19 Total mining 3373 = = Soa 12.9 - 
20 Pulp and paper and sawmills = = - - - - 
Zl Iron and steel = = = = X = 
22 Smelting and refining = = = = xX = 
23 Cement = = = X = 
24 Petroleum refining S = = - - - 
25 Chemicals = = = - - - 
26 Other manufacturing 98520 = = SEE 8.0 = 
27 Total manufacturing 38575 = = 8855 8.0 - 
fe Forestry = = = - - - 
KS) Construction 86.8 = = 86.8 Te 4 = 
30 Total industrial 505.6 = = 505.6 28.3 - 
31 Railways = = = = - - 
34 Airlines = = - - - - 
Sif Marine = = = - - - 
38 Pipelines = 5 = - - - 
39 Road transport and urban transit 479.7 = = 479.7 28.0 S 
40 Retail pump sales = = = - - - 
41 Transportation 47.927. = = 479.7 28.0 - 
42 Agriculture Blas &) = = 66.5 6.5 = 
43 Residential 118.8 - = 118.8 30.8 = 
44 Public administration 19120 = = 19.0 Mee U2 = 
45 Commercial and other institutional 142.6 = = 142.6 16.8 = 
46 Statistical difference =O] 0 -2.4 =2215 esa 

terajoules 

1 Production - - - - 89 34 

2 Exports | FD 39 238 = 60 441 4 105 3 566 

3 Imports 439 - 4 535 4 974 - - 

4 Inter-regional transfers 570 44 421 15 545 Hak We 6 283 3 609 

5 Stock variation (change and adj.) -5 537 3 935 182 -1 420 - 539 46 

6 . Z 

7 

8 


oe (aye Electric tye braUtinittes © = 3 = fy = 
10 (b) Electricity - by industry = = = = = = 
12 (d) Refined products 15 481 7e = 16 454 = S 
13 Refinery produced LPG’s (net) PATA 7074 = 28 792 242 = 
14 Net supply 42 233 7 296 119m899 693 428 3 048 31 
15 Producer consumption 46 = = 46 146 = 
16 Non-energy use FE ont 7298 19NIAS 35 418 = 31 
17 Energy use - final demand 34 011 = = 34 011 2 875 = 
18 Iron mines = = = = = = 
19 Total mining 850 = = 850 329 = 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = = = 
21 Iron and steel - - - xX = 
22 Smelting and refining - - = = X = 
23 Cement = - = = xX = 
24 Petroleum refining = - = = = = 
25 Chemicals - - - = = 

26 Other manufacturing 9 842 = = 3 842 204 = 
27 Total manufacturing 3 842 = 3 842 204 = 
28 Forestry - - - - - - 
23 Construction AL = = 22416 189 = 
30 Total industrial 12 908 = = 12 908 722 = 
31 Railways = - - - = = 
34 Airlines = = = = S = 
37 Marine = - - - - = 
38 Pipelines = - - - - = 
33 Road transport and urban transit 12 247 = = 128247 aS = 
40 Retail pump sales = = - - = = 
41 Transportation 12 247 - = 12 247 1S = 
42 Agriculture 1 698 = = 1 698 166 a 
43 Residential CROSS = = 3 033 786 a 
44 Public administration 485 = = 485 56 = 
45 Commercial and other institutional 3 641 = = 3 64) 429 5 


46 Statistical difference =} =2 -44 -47 28 


= Sa 


TABLEAU 14. Détails des liquides de gaz naturel - 1988 Trimestre 4 - Cumulatif de l'année 


Manitoba 


Ethane 


Saskatchewan 
Total Propane Butane Ethane 
milliers de métres cubes 
d,7 67.0 46.4 = 
285.4 1 420.7 134.5 - 
BYz-2 1735016 64.9 Nr 
-19,5 ht ba Fis5 r9.4 
111.0 11859 A Wet -7.8 
9.5 45.8 34.8 = 
120.5 164.7 1351 -7.8 
Sad 8.1 = = 
1-1 = fers = 
19226 156-7 = - 
iZ.3 14.1 = = 
x xX - 
X Xx = = 
xX x ~ - 
as x = = 
8.0 17.6 = = 
B10 17.6 - 
7.4 15.1 = - 
2823 46.8 - - 
28.0 24.0 = = 
28.0 24.0 = - 
6.5 16.5 = - 
30.8 29.4 = = 
fae 4.7 = - 
16.8 352% = = 
14 =021 = -7.8 
terajoules 
124 1733 1 328 = 
7 671 36 270 3 849 = 
32892 34 481 1 857 = sulle 
“e493 2097 ne) = hae! 
20837 3 036 021 = 143 
242 1 170 997 = 
3 080 4 206 376 = 143 
146 207 = - 
31 = 375 = 
2 875 4 001 - - 
329 360 - - 
X X = - 
X x - - 
x X = - 
on x ni = 
204 449 - £ 
204 449 - = 
189 386 : = 
722 11195 = - 
715 613 = = 
715 613 - = 
166 421 

786 751 = * 
56 120 = = 

429 901 > 


Total 
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Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 
a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
d) Produits raffinés 

LPG de raffineries (nette) 

Disponibilité nette 

Autoconsommat ion 

Usage non-énergétique 

Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 


Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 
Exportations 
Importations 
Transferts inter-régions 
Variation des stocks 
Transferts inter-produits 
Autres ajustements 
Disponibilité 
Transformé en autres combustibles: 
a) Energie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 
d) Produits raffinés 
LPG de raffineries (nette) 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 


Maritimes 

Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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TABLE 14. Details of Natural Gas Liquids - 1988 Quarter 4 - Year-to-date 


enn nes SS 0 nT 


Alberta British Columbia 
Propane Butane Ethane Total Propane Butane 


thousands of cubic metres 


1 Production 5 561.4 Seley 6M51229 15 420.0 250m 141.9 
2 Exports 830.9 440.1 = 127 150 196.3 332.3 
3 Imports = = = = 16.7 = 
4 Inter-regional transfers at!) G64 -1 968.8 = GAS 21409425 LALES 158.0 
5 Stock variation (change and adj.) = 251.5 153. 2 294.4 196.1 4.2 02 
6 Inter-product transfers = = Ss = = = 
7 Other adjustments a = = = = = 
8 Availability 685.8 783.6 5 389.0 6 858.4 289.4 =32.-6 
Transformed to other fuels: 

9 (a) Electricity - by utilities = = = = - - 
10 (b) Electricity - by industry = = = - - 
12 (d) Refined products = 928016 = 9236 = 2860 
13 Refinery produced LPG’s (net) Biber 305.6 = 681.9 127.8 Some 
14 Net supply IMOBZ- 1 165.6 5838320 6 616.7 417.2 SZ 
15 Producer consumption ORs = c LORS 0.1 = 
16 Non-energy use Ale | 170.0 5 400.0 Arai A = Si. 
17 Energy use - final demand 1 050.6 = = 1 050.6 417.0 - 
18 Iron mines = = = = = = 
19 Total mining tite = 31127 14.8 - 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = = - 
21 Iron and steel = 2 = = x = 
22 Smelting and refining X = xX xX = 
23 Cement X = = xX X = 
24 Petroleum refining = = = = - - 
25 Chemicals > = - - - - 
26 Other manufacturing 308.0 = = 308.0 JAR 6 92 = 
211 Total manufacturing 308.0 = = 308.0 28.2 = 
28 Forestry = - = - - - 
29 Construction 54.5 = S SAS of = 
30 Total industrial 394.2 = = 99472 54.9 = 
ai Railways = = = - - 
34 Airlines = = = = = = 
ON Marine = = = = = - 
38 Pipelines = = = = = - 
35 Road transport and urban transit SOS = = 303.7 197.3 = 
40 Retail pump sales = - = = - 
41 Transportation 303-7 = - 30327 1197219 = 
42 Agriculture 67.8 = = 67.8 9.2 = 
43 Residential 126.6 e - 126.6 44.3 = 
44 Public administration We | = = Sion That! = 
45 Commercial and other institutional 140.2 = = 140.2 103.3 
46 Statistical difference ORs -4.4 110 =] 53 (6 == 

terajoules 

1 Production 141 982 sly pou Sore? 257313 6 405 4 061 

2 Exports ni 72e) 12 596 = 33 809 ERONZ JASNO 

3 Imports - - - - 426 - 

4 Inter-regional transfers = iOS 6x2 a OMS 407 = Vhs) SHO) Es (EM 250) 567 4 522 

5 Stock variation (change and adj.) -6 421 4 385 5 405 3 369 107 6 

6 Inter-product transfers = = = = = = 

7 Other adjustments - - - - ~ - 

8 Availability 17 508 22 427 98 942 138 877 7 388 = {sis} 


Transformed to other fuels: 


(ey) Bileorrieiiy = ls wen hieias = = = = = = 
10 (b) Electricity - by industry - - = = = = 
12 (d) Refined products = 26 433 = 26 433 = 801 
13 Refinery produced LPG's (net) 9 606 8 747 = 18 353 3 263 2 669 
14 Net supply 27 114 4 740 98 942 130 797 10 651 935 
15 Producer consumption 263 = = 263 3 = 
16 Non-energy use 28 4 865 99 144 104 037 = 936 
17 Energy use - final demand 26 822 = © 26 822 10 646 = 
18 Iron mines = = œ = 2 = 
WE} Total mining 809 = = 809 378 = 
20 Pulp and paper and sawmills = = = = = à 
al Iron and steel - - - = X = 
fag Smelting and refining X = = X X = 
28 Cement xX = = x xX = 


24 Petroleum refining 
25 Chemicals = = = = = = 


26 Other manufacturing 7 863 = = 7 863 720 = 
LT Total manufacturing 7 863 - - 7 863 72 = 
28 Forestry = - - = = = 
29 Construction 3811 - = il S85 304 = 
30 Total industrial 10 064 - - 10 064 1 402 = 
3H Railways = = = = = = 
34 Airlines = = = = = = 
37 Marine = = = = = = 
38 Pipelines = = - = = FS 
39 Road transport and urban transit i 258) = - 7 753 5207 a 
40 Retail pump sales = = = = = = 
41 Transportation 7 753 - - 7 753 5 052 oe 
42 Agriculture ib eu = = 19791 Zeb = 
43 Residential SeZiSiZ = = ST REV Ls = 
44 Public administration 462 = = 462 189 € 
45 Commercial and other institutional 3207793 38579 2A0S 1 a 


46 Statistical difference 2 = 125 - 202 = 326 2 =H 


= tan = 


TABLEAU 14. Détails des liquides de gaz naturel - 1988 Trimestre 4 - Cumulatif de l'année 


Colombie-Britannique Yukon and N.W.T. = Yukon et TN: -0: 
Ethane Total Propane Butane Ethane Total 
milliers de métres cubes 
= 392.8 5 a = = 
= 528.6 0.4 = = 0.4 
= Ar = = = - 
= 380.3 35.6 = = 35.6 
- 4.4 2043 = = = Ores 
- 256.8 3305 = = 39.5 
= 28.0 = = = F 
= De Vet = = = = 
- 449.9 35.5 = = 339 
= 051 0.4 - Ove 
BZ wil = = = 
- 417.0 391 = - 3524 
- 14.8 1:93 - - 1-9 
= x = - = = 
_— x = - - = 
= x - - = = 
- - x - - x 
= 28.2 6.5 = 6.5 
= Zool 6.5 = = 6.5 
= 118 Vane: = = Gea 
© 543 10.8 = = 10.8 
= 197.8 0.4 = = 0.4 
- 197-3 0.4 = = 0.4 
2 Oe. 078 = = 0.3 
= 44.3 ere = = 9.7 
= Te 4 228 = = LES 
= 1038.10 16 = = 1146 
- Daa - - - ~ 
terajoules 
= 10 467 = = = = 
= 14 522 10 = = 10 
r 426 = = z = 
= 10-137 909 = = 909 
= 149 -8 = + -8 
= 6 455 306 - - 906 
= 801 = = - - 
- 5 837 as = = 2 
- 11 586 306 - = 906 
= 3 10 = 10 
= 936 = = = 
= 10 646 896 = - 896 
= 378 49 - - 49 
= x = = - =~ 
- x =. - - = 
- x = = = = 
= = X = = x 
= 720 166 = = 166 
- 720 166 = - 166 
7 304 61 = - 61 
1 402 276 - = 276 
d 5 057 10 = = 10 
= 5 052 10 = - 10 
225 8 és 8 
= 1 131 248 = = 248 
= 189 59 = = 59 
” 2 637 236 = 5 296 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 


d) Produits raffinés 
LPG de raffineries (nette) 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie. 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 
Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 
Construction 
Total industriel 
Sociétés ferrovières 
Lignes aériennes 
Maritimes 
Pipelines 
Transport commercial et en commun 
Ventes au détail (pompes) 
Transport 
Agriculture 
Domestique 
Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 


Production 

Exportations 

Importations 

Transferts inter-régions 

Variation des stocks 

Transferts inter-produits 

Autres ajustements 

Disponibilité 

Transformé en autres combustibles: 


a) Énergie électrique - par services 
b) Énergie électrique - par industries 


d) Produits raffinés 
LPG de raffineries (nette) 
Disponibilité nette 
Autoconsommation 
Usage non-énergétique 
Usage énergétique - écoulement final 
Mines de fer 
Total minier 
Pâtes et papier et scieries 
Sidérurgie 
Fonte et affinage 
Fabricants de ciment 
Raffinage pétrolier 
Produits chimiques 


Manufacturier - autres 
Total manufacturier 
Forestier 


Construction 

Total industriel 
Sociétés ferrovieres 
Lignes aériennes 
Maritimes 


Pipelines 

Transport commercial et en commun 

Ventes au détail (pompes) 
Transport 


Agriculture 

Domestique 

Administration publique 
Commerces et autres institutions 
Différence statistique 
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in the most comprehensive 
source of corporate financial 
data available. 


ased on tax information from over 500,000 
Canadian Corporations Corporation 
Financial Statistics provides tables of detailed 
balance sheets, income statements and retained 
earnings for 182 industry groups. 
An essential tool which will help you: 
e identify industry sectors with the best rates of 
return 
® compare the financial position of competing 
industries 
® monitor and research the Canadian economy and 
business world. 


Corporation Financial Statistics #61—207, 
bilingual; $50 in Canada, $51.50 other countries. 


dans une des sources d’information 
les plus détaillées sur les finances des 
sociétés. 


bh asé sur l’information fiscale de plus de 500,000 
entreprises canadiennes, Statistiques financiéres 
des sociétés offre des tableaux explicatifs sur les 
bilans, les déclarations de revenus et les bénéfices non 
répartis de quelque 182 groupes industriels. 
C’est un outil essentiel qui vous aidera a: 
© identifier le secteur industriel ayant les meilleurs taux 
de revenus 
® comparer la situation financière des industries en 
concurrence 
e scruter l’économie canadienne et le monde des 
affaires. 


Statistiques financières des sociétés 61-207, 
bilingue; $50 au Canada, $51.50 dans les autres pays. 


To order, complete the order form included or write to Publi- 
cation Sales, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A OT6. 


Please make cheques or money orders payable to the 
Receiver General for Canada/Publications. 


Contact a Regional Reference Centre near you for further 
information. 


en écrivant à Vente des publications, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, 

For faster service, using Visa or MasterCard, call toll- Call Toll-Free K1A OT6. Si vous désirez obtenir un service plus rapide, téléphonez 

free. au numéro sans frais et portez votre commande a votre compte Visa 
5 1-800-267-6677 


Téléphonez Sans frais Veuillez faire vos chèques ou mandats-poste à l'ordre du Receveur 


= 
Vous pouvez commander en remplissant le bon de commande ci-joint ou 


ou MasterCard. 


général du Canada-Publications. 
Pour obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec | 


le centre de consultation régional le plus près de chez vous. 


What happened to 
the cost of living 
last month? 


re Consumer Price Index will tell you. 


Whether you negotiate wage settlements, administer 
COLA clauses in labour contracts, assess government 
policies or are involved in renewal contracts, child sup- 
port or alimony payments, you need current and detailed 
information on changes in the cost of living. 


Compiled monthly (and published within 20 days of the 
month’s end), the Consumer Price Index gives you a 
precise account of the latest fluctuations in consumer 
prices. 


This monthly publication covers: 
e transportation e health and personal care 


e food e recreation, reading and education 
e clothing e tobacco products and alcoholic 
e housing beverages 


Over 400 items, ranging from milk to parking, household 
furnishings to reading material, are included. 


Price indexes are presented nationally and for 18 major 
Canadian cities. In each issue you receive month-to- 
month percentage comparisons and trends over the 

last five years. And each issue analyzes the main causes 
of changes. 


Get the facts. 


Subscribe to the Consumer Price Index (Catalogue No. 
62-001) for the authoritative measure of the purchasing 
power of the Canadian consumer dollar. A subscription 
to this monthly is available for $89 in Canada, and $107 
outside Canada. 


To order, write Publication Sales, Statistics Canada, 
Ottawa, Ontario, K1A OT6, or contact the nearest Statistics 
Canada Reference Centre listed in this publication. 
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For faster service, using 
Visa or MasterCard, call 
toll-free, 


1-800-267-6677 


Qu’en était-il du 
cout de la vie le 
mois dernier? 


Eli des prix à la consommation répond à votre 
question. 


Que vous ayez à négocier des règlements salariaux, à 
administrer des clauses d’indemnité de vie chère ou à 
évaluer des politiques gouvernementales, que vous vous 
occupiez du renouvellement de contrats, de pensions 
alimentaires ou d'allocations d'entretien, vous avez besoin 
de données récentes et détaillées sur les fluctuations du 
coût de la vie. 


Etabli mensuellement, et publié dans les 20 jours suivant 
la fin de chaque mois, L’indice des prix à la consomma- 
tion vous renseigne de façon précise sur les plus 
récentes fluctuations des prix à la consommation. 


Cette publication mensuelle porte sur: 

e l'alimentation 

e l'habillement 

e l'habitation 

e le transport 

e la santé et les soins personnels 

e les loisirs, la lecture et la formation 

e les produits du tabac et les boissons alcoolisées 


Plus de 400 articles sont inclus, allant du lait au 
stationnement en passant par l’ameublement de maison 
et le matériel de lecture. 


Les indices de prix sont donnés pour l’ensemble du pays 
et 18 principales villes canadiennes. Chaque numéro pré- 
sente des comparaisons des pourcentages mois après 
mois et les tendances au cours des cinq dernières 
années. En outre, chaque numéro analyse les principales 
causes de changements. 


Abonnez-vous ! 


L'indice des prix à la consommation (n° 62-001 au 
catalogue) vous permet d'obtenir une évaluation fiable du 
pouvoir d'achat du dollar canadien. L'abonnement à cette 
publication mensuelle coûte 89 $ au Canada et 107 $ à 
l'étranger. 


Pour commander, veuillez écrire à Vente des publications, 
Statistique Canada, Ottawa (Ontario) K1A OT6 ou commu- 
niquer avec le Centre de consultation de Statistique 
Canada le plus près (voir la liste figurant dans la présente 
publication). 


Pour un service plus rapide, utilisez 
votre carte Visa ou MasterCard 
et composez sans frais le 


NEW! INCLUDES 1986 CENSUS DATA 
SMALL BUSINESS SECTOR 
CANADA U.S. TRADE IN SERVICES 


MARKET RESEARCH 
HANDBOOK 
1987-1938 


A SOUND INVESTMENT 
OPPORTUNITY 


Invest in the most complete source of statistical information on the 


Canadian consumer market. The 1987-88 Market Research 
Handbook gives you more facts on... 

CONSUMERS 

including income, education, family spending 

THE ECONOMY 

including investment, small business sector, labour markets 
BUSINESS 

including retail, finance and real estate, motor vehicles 

59 CITIES 

including housing, labour, consumer profiles 

INTERNATIONAL TRADE 

including Canada-U.S. trade in services, major trading 

partners 

THE FUTURE 

projections of social, economic and demographic trends, including 
consumer spending, incomes, prices 


THE 1987-1988 MARKET RESEARCH HANDBOOK 
GIVES YOU MORE FOR YOUR MONEY. 


This year, the Market Research Handbook is published in hardcover. It includes more 
than 700 pages of statistical tables, 59 charts, notes and definitions and an alphabetic 
index. 

Catalogue Number 63-224 $85.00 in Canada $101.00 other countries 

To order, complete the order form included or write to Publication Sales, Statistics 


Canada, Ottawa, Ontario, K1A OTO. For faster service, using Visa or MasterCard, call 
toll-free 1-800-267-6677. 


Please make your cheque or money order payable to the Receiver General for 
Canada/Publications. 


Contact the Statistics Canada Reference Centre nearest you for further information. 


NOUVEAU! COMPREND DES DONNEES DU RECENSEMENT 
DE 1986 AINSI QUE DES DONNEES SUR LES 
PETITES ENTREPRISES ET LE COMMERCE DES 
SERVICES ENTRE LE CANADA et} = ÉTATS- UNS 


en : DES DEI 


UN vaste | T | 
SUR 


Investissez dans la source d’ information aile la plus complète 
soit sur le marché canadien de la consommation. Le Recueil statisti 


des études de marché, 1987-1988 vous donne plus de données sur 
LES CONSOMMATEURS 

y compris: les revenus, | le niveau de scolarité et les dépenses familiales; 
L'ÉCONOMIE 

y compris |’ HIVEStSC RIDE, les Oe entreprises et ie marché du travai 
LES AFFAIRES - 
y compris le commerce de détail, la ip l'immobilier et rf automobile 
59 VILLES . 

y compris le logement, la main-d' oeuvre et le profil de consommateurs; 
LE COMMERCE INTERNATIONAL _ : : 
y compris le commerce des services entre le € anada et les Etats Unis et le 
échanges entre le Canada et ses FONCIER ae commerciaux; 
LA SITUATION À VENIR 
c'est-à-dire des projections des nue relatives aux dépenses dk des 
consommateurs, aux revenus, aux pes etc 


LE RECUEIL STATISTIQUE DES ÉTUDES DE MARCHÉ, 1987-1988 
VOUS EN DONNE PLUS POUR VOTRE ARGENT. 


Le Recueil statistique des études de marché possède maintenant une couverture rigide. He 
comprend plus de 700 pages de tableaux statistiques, 59 graphiques, des notes, des définit 
et un index. 


N° 63-224 au répertoire Canada: $85 l’exemplaire Autres pays: $101 l’exempla 


Vous pouvez commander en remplissant le bon de commande ci-joint ou en écrivant à Ver 
des publications, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K1A OT. Si vous désirez obtenir ui! 
service plus rapide, téléphonez au numéro sans frais 1-800-267-6677 et portez votre 
commande à votre compte Visa ou MasterCard. 


Veuillez faire votre chèque ou mandat-poste à l’ordre du Receveur général du Canada = 
Publications. 


Pour obtenir plus de renseignements, n "hésitez pas : à communiquer avec le centre de 
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ORDER FORM Client Reference Number 


Mail to: METHOD OF PAYMENT 


Publication Sales C] Purchase Order Number (please enclose) porary: sae oil 


Statistics Canada 
Ottawa, Ontario, K1A 0T6 ry Payment enclosed 


(Please print) CT Charge to my: 
Company C] MASTERCARD __] Statistics Canada 


Department Account Number 


ei nee Ae RE Expiry Date 


Address 


C] Bill me later 
City Province Country 


Postal Code SE oe 


Cheque or money order should be made payable to the Receiver General for Canada/Publications, in Canadian funds or equivalent. 


MasterCard and 


For faster service Oy 1-800-267-6677 Oy Visa accounts 


BON DE COMMANDE Numéro de référence du client 


Postez à: MODE DE PAIEMENT 


Vente des publications C] Numéro de la commande (inclure s.v.p.) RCE 


Statistique Canada 
Ottawa (Ontario), K1 A OT6 C] Paiement inclus 


(Lettres moulées s.v.p.) C] Portez à mon compte: 
Compagnie C] MASTERCARD J Statistique Canada 


eme - [ed 
Oi 2 ew ee Date d'expiration Le 062 TE net 


Adresse 


C] Facturez-moi plus tard 
Ville Province P 


Code postal SO ae =: 


Le chèque ou mandat doit être établi à l'ordre du Receveur général du Canada - Publications, en dollars canadiens ou l'équivalent 


Se fash “ehmeases Oy 1-800-267-6677 Oy MasterCard et Visa 


English on reverse 


BON DE COMMANDE 


Numéro de référence du client 


MODE DE PAIEMENT 


L_} Numéro de la commande (inclure s.v.p.) Si 


CT] Paiement inclus 


Postez à: 

Vente des publications 
Statistique Canada 

Ottawa (Ontario), K1 A OT6 


(Lettres moulées s.v.p.) 


L_] Portez à mon compte: 
CL] MASTERCARD LJ VISA C] Statistique Canada 


N° de compte Le | 
Date d'expiration EE 


LJ Facturez-moi plus tard 


Compagnie 


Service 


a/s de Fonction 


Adresse 


Ville Province 


Code postal Tél. Signattte en ae ee ee eee 


Le chèque ou mandat doit être établi à l'ordre du Receveur général du Canada - Publications, en dollars canadiens ou l'équivalent. 


Pour un service 
plus rapide, composez 


1-800-267-6677 © ARE Pr 


ORDER FORM 


Mail to: 

Publication Sales 
Statistics Canada 

Ottawa, Ontario, K1A OT6 


Client Reference Number 


METHOD OF PAYMENT 


Purchase Order Number (please enclose) 


Payment enclosed $ 


(Please print) 


C] Charge to my: 
(_] MASTERCARD VISA L] Statistics Canada 


Account Number 


Company 


Department 


Attention 


Expiry Date 
Address 


; LJ Bill me later 
City Province Country 


Postal Code Sig LE tess ee Sa ee ee qe eq 


Cheque or money order should be made payable to the Receiver General for Canada/Publications, in Canadian funds or equivalent. me 


For faster service > 1-80 0-267-6677 “à Misa pads 
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AND ANALYSIS 
YOU NEED 


Canadian Economic Observer: 
Statistics Canada’s New Monthly Economic Report 


0 other report on the Canadian 
E economy has this much to offer 


ALL IN ONE PLACE TOUT POUR VOUS! 
THE ECONOMIC FACTS 


LES DONNEES 
NOMIQUES ET 


Gas 


RECHERCHEZ 


L’Observateur économique canadien: 
Le nouveau bulletin économique mensuel de Statistique Canada 


ucune autre publication ne vous procure autant de 
| renseignements relatifs à l’économie canadienne 


month’s data 


| 
lo-the-minute data includes all major statistical 
is released two weeks prior to publication. 


‘ent Economic Conditions 


f, ‘to the point” summary-of the economy’s 
ormance over the month, including trend analysis 
nployment, output, demand and leading indicators. 


listical and Technical Notes 


rmation about new or revised statistical programs 
methodological developments unique to Statistics 
ada. 


or Economic Events 


nology of international and national events that 
‘et Canada’s economy 


ture Articles 


| Sede cn RS Oa Te SR 
epth research on current business and economic 
les. 


tistical Summary 


tistical tables, charts and graphs cover national 
ounts, output, demand, trade, labour and financial 
‘kets. 


) MORE. . 
ional Analysis 
vincial breakdowns of key economic indicators. 


national Overview 


est of economic performance in Canada’s most 
iortant trading partners — Europe, Japan, and the 
iA. 


sscribe Today and Save! 


re $40 off the single-issue price of the Canadian 
momic Observer. 

alogue #11-010 
issues $210.00 / other countries $252.00 

} copy $21.00 / other countries $25.20 

jsludes postage and handling) 


* faster service using Visa or MasterCard call toll-free 
1\00-267-6677. 
h rder, complete the order form included or writeto Publications Sales, 


3 istics Canada, Ottawa, Ontario, K1A O76. Please make your cheque 
» oney order payable to the Receiver Genera! for Canada/Publications 


3 ‘act the Statistics Canada Reference Centre nearest you for further 
1 mation 


CANADIAN 
ECONOMIC 
OBSERVER 


+ Output and demand 
expanded in October. while 
stock market dropped sharpty 
+ Oil prices declined 

+ Implementation of the 
Harmonized Systeni 

+ The growth of the service 
economy 


L’OBSERVATEUR 
ECONOMIQUE 
CANADIEN 


+ Accroissement de la production 
et de la demande en octobre 
pendant la chute du marché 
boursier 

+ Baisse des prix de l'énergie 

+ Mise en vigueur du Systeme 
harinonisé 

+ La croissance de l'économie des 
services 


Les données du mois 


à 


Des données de dernière heure comprenant toutes les séries 
de statistiques les plus importantes qui ont été diffusées 
deux semaines avant la date de publication du bulletin. 
La situation économique actuelle 

Le rendement de l'économie au cours du mois, présenté en 
bret, comportant une analyse de l'emploi, de la production, 
de la demande et des principaux indicateurs avancés des 
tendances de l’activité économique. 


Des notes techniques et statistiques 
Des notes portant sur les nouveaux programmes statisti- 


ques ou les programmes révisés et sur les progrès en 
matière de méthodologie propres à Statistique Canada. 


Les principaux événements économiques 


Re Oa 
Des événements internationaux etnationaux influençant 
l'économie canadienne, présentés en ordre chronologique. 


Des études spéciales 

Une recherche approfondie des affaires et des questions 
d'actualité liées à l'économie. 

Un aperçu statistique 


Des tableaux, des graphiques et des diagrammes englobant 
les statistiques des comptes nationaux, de la production, 
de la demande; du commerce, de l'emploi, des marchés 
financiers, etc. 


ET PLUS ENCORE 
Une analyse régionale 


D Rabat. 8 AAR 2 I RU ue de mec 
Des ventilations par province d'indicateurs économiques 
stratégiques. 


Un survol de l’économie internationale 


cc bec Rh aah ls ha hrs A bh En st IR EEE RS RE 
Un sommaire du rendement de l'économie des partenaires 
commerciaux du Canada, comme l'Europe, le Japon et les 
Etats-Unis. 


Abonnez-vous dès maintenant et économisez! 


RE RE PR eae cacti 7 AER a a 
Économisez 40$ sur le prix à l'unité de L’Observateur 
économique canadien. 

N° 11-010 au catalogue 

Abonnement annuel (12 numéros): 210 $ au Canada; 252 $ 

à l'étranger. 

Prix au numéro: 21 $ au Canada; 25,20 $ à l'étranger. 
(Ces prix incluent les frais de port et de manutention.) 


Pour un service plus rapide, composez le numéro sans frais 
1-800-267-6677 et portez votre commande à votre compte 
Visa ou MasterCard. 

Vous pouvez commander en rempi ssant le bon de commande ci-joint ou en 
écrivant à Vente des publications. Statistique Canada. Ottawa (Ontario) 
K1A OT6. Veuillez taire votre chèque ou mandat-poste à | ordre du Receveur 
général du Canada - Publications 


Pour obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à Communiquer avec le 
centre de consultation de Statistique Canada le plus pres de chez vous 


ROCK 
SOLII 


INFORMATION 


MN eta focus on Canada’s markets and business op- 
portunities with the source of reliable information... 
Statistics Canada and its unequaled family of 

outstanding publications and services. 


Relying on Statistics Canada means you're building your 
decisions on hard facts assembled by a professional 
organization with a world-wide reputation for scrupulous 
accuracy and complete reliability. 


Join the thousands of corporations and individuals who base 
their Canadian business decisions on Statistics Canada 
publications. Year after year. 


For more information on Statistics Canada’s extensive range 
of publications and information services, please call toll-free 
1-800-267-6677. 


At Statistics Canada, we provide information you can build 
on. 


DE L'INFORMATION 


SOLIDE 


COMME 


LE ROC 


W tatistique Canada vous offre des produits et ser- 
Ne vices de qualité qui vous donnent une image claire 


du secteur canadien des affaires. 


Joignez-vous aux milliers de personnes et d'entreprises qui, 
année après année, fondent leurs décisions sur les publica- 
tions de Statistique Canada. 


Vous fier à Statistique Canada, c'est fonder vos décisions 
sur des renseignements solides, recueillis par un organisme 
dont la réputation internationale en est une d’exactitude et 
de fiabilité. 


Pour obtenir plus de renseignements sur toute la gamme 
de publications et de services qu'offre Statistique Canada, 
veuillez composer le numéro sans frais 1-800-267-6677. 


Statistique Canada fournit l'information à la base des grandes 
réalisations. 
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